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V o r 1* c il c. 


Indent ich die Rcsultate cincr im Jahre 1849 begonnenen 
und seitbcr niclit ohne belrachllichen Aufwand von Mube und 
Arbeit fortgesetzten Untcrsuchung , dem wisscnscbaftlicbcn 
Publicum ubergebe, halte ich cs zuvordcist fui meine Pflicht 
mit gebuhrender lAnerkennung die wirksame und naclibaltigc 
UnterstuUung zu erwabnen, wclchc dem Untcrnclimen von Scitc 
dcs Vorslandes dcr kgl. Academic dor Wissenschaften llcrrn 
Goheimen Ratbes Fn. von TiatRScn gewahrt wurde, indem cr 
nicbt bios die erforderliclicn Anordnungen hoberen Ortes mit 
gewobnter Liberalitaf bcantragt und die Rcscitigung obwalten- 
dei llindernisse vermittelt, sondern auch dem Forlgange dcr Ar- 
bcitcn selbst ununterbrocbenc Tbcilnabmc und Aufmcrksamkcit 
zugewcndel hat 

Da ich mil Anwendung cigentliumlich constrmrtcr Instru- 
mente sebon seit viclen Jabren magnetiscbe Beobaebtungen an- 
geslelU.und in mebreren Sebiiftcn die Instrumcntc selbst sowobl 
als die Metboden derBeobaebtung \eioffcntbcbt babe, so scbien 
es bci del gcgenwarligen Gclcgcnbcit bimeiebcnd,nur das We- 
scntlichste in Ivurzc anzudcutcn» 
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ungen anstellen musste Gleich die ersten Excursionen hefer- 
ten den Beweis, dass das Chronometer , welches mir zur Dispo- 
sition stand, einen andern Gang auf der Reise annahin, als es 
bei stationarem Gebrauche gezeigt hatte Ich sah mich desshalb 
genothigt auf absolute Intensitats-Bestimmungcn zu verzichten, 
und die Intensitat durch Ablenkungen allem zuermitteln Diese 
Methode wurde die Sicherheit der Resultate einigermasscn be- 
emtrachtigt haben, wenn ichReisen von langererDauer ausge- 
fuhrt hatte da mir aber meine amtlichen Obliegenheiten ohne- 
hin nur kurze Excursionen vorzunehmen gestatten, so war we- 
nig Unsicherheit zu befurchten. Die Uebereinstimmung der Re- 
sultate, da wo zu verschiedenen Zeit-Epochen Messungen an 
demselben Puncte vorgenommen wurden, wird am Besten zci- 
gen, in wie weit eine Ungenauigkeit in den Resultatcn von un- 
regelmassigen Aenderungen des magnetischcn Moments der Ab- 
lenkungsmagnete zu befurchten ist. 

Die sammtlichen auf den Reisen angestellten Beobacht- 
ungen habe ich ganz allem und ohne Gchulfen ausgefuhrt. Ich 
glaubte diesen TJmstand in soferne erwahnen zu mussen, als 
er hinsichthch der Reduction der Beobachtungen zu borucksich- 
tigen ist "Wenn irgendwo eine willkuhrlich schcinende An- 
nahme vorkominen sollte, so ist nicht ausscr Acht zu les- 
sen, dass die Annahme von dem Beobachter selbst nach ge- 
nauester Kenntniss aller Verhaltnisse und Uinstande gemacht 
worden ist. 

Von grossemBehulfe fur die magnetischcn Messungen waren 
die Arbeiten der k unmittelbaren Steuerkatastcr -Commission. 
Die sehr detaillirten tngonometnschen Bcstimmungen gestatteten 
mir uberall die Richtung des Meridians zu ermiftoln, und die 
magnetische Declination festzusetzen , ohne dass ich genothigt 
gewesen ware,' meine Zuflucht zu astronomischen Bcobacht- 
ungen zu nehmen, die bei der Unsicherheit dor Witterung in un- 
seren Gegenden, und dem uberwiegcnd grossen Verhaltnisse 
truber Tage den Fortgang mcmer Arbeiten sehr betrachtlich 
aufgehalten haben wurden Da ubrigcns eine Anzahl von Sta- 
tionen vorkommt, die ausserhalb des Bayerischen Gebiets gele- 
gen Sind, so reichten mir die Data der Stcuerkataster-Commis- 
sion allein nicht aus, und ich wurde wegen der Azimuth-Bc- 
stimmting, namentlich fur die im Grosslierzogthum Baden ge- 
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messenen ^lationen m grosseVcilegenheit gckommen sein, ware 
mir niclit wirksame Hulfe von Seitc dcs Ilerrn Oberstcn von 
Klose m Carlsrulic zu Theil geworden Icb benutzo mit Ver- 
gnugen gegcnwartigcn Anlass , urn die besonderc Gefalligkeit 
anzuerkennen , woinit Herr Oberst von Klosc mcine Arbeitcn 
unterstutzt und gefordeit hat Dcssgleichcn babe ich Ilerin 
Gehcimen Rath Eckhaidt m Daimstadl, Hcrrn Professor Ger- 
hng in Marburg, Herrn Director Encle m Bcihn, Herrn Prof. 
lyAiicst in Leipzig, Herrn Dr Kunes \n Prag, llcrm Diiector 
Kieil in Wien und Herrn Laugiei in Pans fur die in glcichem 
Betreffe gemachten Mi tilled ungen mcmen warrasten Dank aus- 
zusprechen. 

Wenn die Verthcilung dcr Stationcn minder gleicbformig 
ist, als zu wunseben gewesen ware, wenn cinmal violc und ein- 
mal wenige Miicn Bebiifs dcr Orionlirung vorkommen, wenn 
ferner in der Zweckmassigkeit dcr gcwabltenMircn eine grosso 
Vcrscbiedenheit obwaltct , so muss nicbt unbeaebtet gelassen 
warden, dass mir zu ciner vorlaufigcn Bocognoscirung dcr Ge- 
aenden, und zu ciner dainacli voizunclimcndcn Vcitheilung der 
Stationen wedcr Mitlel nocb Zeit zu Gebote standon In dci 
Bogel Sind ungefahr dici bis vici Stunden dcs Tages zuin 
Bcobachtcn an ciner Station in Ansprucli genoimneii wor- 
den , die ubrige Tagcszcit babe icb bcnulzt, um auf die 
naebste Station zu reiscn, und auf dicse Weisc ist cs gckoni- 
mcn, dass auf jede Station in den lucisten Fallen nur cm Tag 
getroffen bat. 

Besonderc Sorgfalt babe icb darauf verwendet, zur Auf- 
stcllung dcs Tlicodolilcn nur solclic Puncte zu walilcn, wo cm 
Local-Einfluss nicbt zu befurchten war. In sebr viclen Fallen 
smd ausserdein die Beobaclitungcn an \erscbiedcnon Puncten 
vorgenomincn worden 

Was die Publication bctrill't , so babe icb iiur euic einzige 
Bemerkung vorzubringcn Bei abnlichcn Arbcitcn hat man sich 
hie und da begnungt die Rcsultate und ctwa eiii/clne Aus- 
zuge aus den Beobaclitungcn, wolchc zui Grundlage dicnten, 
zu vcroffentlicben mil dcr Absicht, die Publicationskostcn mog- 
hebst zu vcrmmdern. In dcr That smd aber dadurch diePub- 
hcationskosten iinmer betrachtlich vermelirt worden, wed 
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man spater sich genothiget sah, die als Griindlage dienenden 
Beobachtungen vollstandig drucken zu lassen* Die 
Rediictionen, die ein Beobacbter selbst \ornimmt, und die Re- 
sultate, die er aus semen Beobachtungen ableitet, sind immer 
nur als etwas Provisorisches zu betrachten 

In dem Maase als eine Wissenschaft forlschreilet, treten 
neue Rucksichten und Bcdingungen hervor, die bei der Bcrech- 
nung der Beobachtungen zu bcachtcn sind, und jede nach nch- 
tiger Methode angestcllte und als wissenschaftliche Grundlage 
geeignete Beobachtungsrcihe wird von Epoche zu Epoche ciner 
neuen Bearbeitung unlerworfen werden In der Astronomic ha- 
ben wir bereits wiederholt Falle dieserArt crlebt, und gesehenj 
wie aus alteren Beobachtungen neue und werthvolle Ergebnisse 
abgeleitet worden sind^von welchen der Beobachter selbst keinc 
Ahnung hattCj und die niemals batten abgeleitet werden konnen, 
wenn mcht die Beobachtungen selbst m gchoriger Voll- 
standigkeit der wissenschaftlichen Benutzung zuganglich ge- 
macht worden waren 

Es unterhegt wohl kemcm Zweifel, dass in analoger Weise 
im Magnetismus der Erde mit der Zeit viele Uinstandc hervor- 
treten werden, die jetzt noch unbekannt sind, ausserdem war- 
den die Beobachtungen , welche ich im gegenwartigcn Werke 
veroffenlliche, mit wcnigcn Ausnahmen in Gegendcn angestellt, 
wo fruher magnetische Messungen niemals waren gcmacht wor- 
den, so dass sie gewissermasscn em Fundament bilden, wo- 
rauf sich jede kunftigc Untersuchung zu stutzen 
hat mit Rucksicht auf diese Verhaltnisse habe ich eine voll- 
standige Bekanntmachung der Beobachtungen fur nothig 
gehalten. 

Die hier gegebenen magnetischen Ortsbestimmungen bilden 
einen Theil der „nalurwissens chafthchen Erforsch- 
ung des Konigreichs Bayern^^, zu dcren Ausfuhrung cine 
akademische Commission im Jahre 1848 zusammentrat, sio war- 
den unlernommen in Gemassheit der in jencr Commission — 
welcher ich als Mitglied angehorte — gefassten Beschlussc 

Die Aufgabe, die ich auszufuhren beaufiragt wurde, um- 
fasst eigentlich zwei Theile, einen allgemeinen und omen spe- 
ciellen Theil. im allgemeinen Theile sind diojcnigen Grundlagcn 


festzuslellen, deren man bedaif um den regelinassigen Lauf der 
magnetischen Curven m Bayern zu vcrzciclinen; ini speciellen 
Theile sollen solche Localitalcn naher untersucht werden, wo 
Abweicliiingen von dem regelmassjgcn Laufe iind besondere 
Emflusse stattfinden 

Der ersle Thcil war eigcntlich mit den Beobachtungen 
des Jalires 1852 gesclilossen, da ich nicht bios innerhalb der 
Grenzen Bayerns erne genugende Anzalil von Stationcn be- 
stimmt 5 sondern aucli m den angren/enden Landern emzelnc 
Punclc 5 die zu gcnaiierer Vcrzeichming des Laufes der ma- 
gnctischen Cui\cn m Bayern noting sclucncn, aiifgenommen 
hatlC; unterdessen glaubte ich dass ein hochst wicbtiger Vor- 
theil orrciclit wurde , wenn ich nut dcnsclbcn Instrumcn- 
tenj die ich in Bayern zu incincn Messungen gcbraucht halle, 
m den grossen Europaischen Metropolcn , wo bedeutende mag- 
nctische Arbeitcn aiisgefuhit worden smd, die magnctisclicn 
Constanten bcstimmen wiirde, indem auf solche Wcisc nicht 
bios cinc Vcrgleichung der Instriiinente erziclt, sondern auch 
cm Anschluss an die bcrcils ausgeluhitcn odcr noch auszufuh- 
renden analogcn Opcralioneu airswartiger Siaaten criangt wird 

Mit dicscr Absichi untcrualun ich nachlraglich iin Jaluc 1853 
cine Boise nach Bcilin, Wicn undParis, iind wenu man die 
auf diesci Boise crhallcnen Resultatc nut den Messungen^ wclche 
ich im Jahre 1845 in Brussel und London vorgenommen babe, 
Yoreinigtj so glaubc icli, dass die oben angcdcutctcn Vorthcilc 
vollstandig crrcicht seyn werden. 

Was den speciclIen Theil incincr Aufgabc betrifft, so stel- 
len sich besondere magnetischc liinflussc an vcrschiedcncn Pune- 
ten des Baycrischcn Gcbietesj nainentlich an deiii sudhehen Al- 
penzugc und iin ostlichen ThciIe der Pfalz hcraus, und cs smil 
von nciciner fSciie die Vorbcrcitiingcn zur Untcrsuchung diescr 
Emflusse getrollen Ich habc niir den Wunsch auszusprechen, 
dass der wcilcru Ausfiihrung dieser iVibeit hohern Ortes dic- 
solbc Forderung und Theilnahme, wic bisher, zugewendet wer- 
den mogc 

Ivomgl* 8tci‘mvai(c Ini Muiithen an Mluv. 1^51* 
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Einleilung 

Bcobachtungs-Rosultale fui die einzclnon Stationcn 
Magnelisclics Tagcbiiclij Winkelmessungcu 
„ 5, Schwingungcn 

Cooidiiiatcn Yer/cicliiufes 
Tabelle dev Diroctionswmkcl und Collimation 
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Mnstrumiente, 


i. Zui Eimideliing dci inagiictischni Consiciiitcii m Bayciri liabe 
idi dcnscl])cii in a g ii c 1 1 b cli on K c i sc tli o o d o 1 1 1 c ii , den 

man m mcuici A [>lu]indlung c s n 1 1 a t c d c s lu a g ii o < i s cli e n 01)- 
s c r V a 1 0 1 1 u m & 1 n M u n c li c n w a lu e n d d c i d i c i j a Ji 1 1 g c n F c- 
110 do 1843 — 44 — 45"‘ bcschncljen lmde( 

I)ci liei( Magnet , vkIOkm /ui Ueol>achtnng <lei l)e( Imation und dei 
Ahlcnkiingcn dicid , hat ZoM in dei Lange, nnd ist nut euu i nussing- 
non Fassiing l(‘st veibiinden in dicsi^ F.issiiing ist dm Spiegel iinpolut, 
Es ist leicht begiciduh, dass bci solihei Eiiuichtimg uiu' Amideiung des 
Spiegels gegeu deu Magnet mdit wold eilolgen kaim in dei Tliat hat sith 
del ColJimationslehlci des Spiegels siit dein Jaluc 1844 ungeachkt des 
luiuhgcn Ocbianchs un\ciandeit eihalteu, und hetingt 

14^ja3+ 

Die zui Intensitatsbestimmung aTigo\\e«deten Magneto haheii eiiie 
Lange von 35,3 Faiisei Linieu, das SclnvingungHkastdien , die Ablcnk- 
iingssdiicnc 5 und die Ait nnd \Veis< , wie die Magneto anl dor Ahlmdvungs- 
Sdueiic anlgesetzt wcidcn^ lindet man in dei obeu eiwahnten Abluindlung 
bcsclii lebciu 

Die Tempeiatiii - (Joehicienteu der Ablenkungs Magiudc wuidin am 
30. Mai 1845 gemessen es eigah suh 

iui INio I 0,000305'/ 

„ Ajo. 2 0,0003556 

Im Jahio 1852, nadideni die MagiieU uhci die Halite dm iirsprung- 
lidicii Kialt vciloien batten, sdueii es ssweckmaasjg /n unteistichen, oh 
anch del Tenipeiatiu - Coelhtienl einc Aeiideiung eiliUen babe. Die am 
23. Nov, 1852 vorgenommenen Mcs&nngeu gebmi 

lui Nio, t 0,0002587 

,, Nio, 2 0,0003300 
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Emieitung. 


Es scheint zwar hieiaus heivoizugcheu, dass die Tempcratur Coeffi- 
cienten vom magnetischen Momentc abhangcnj und mit dcrn magnetischen 
Momente abnehmen, ich weide ubngens (da die Sachc oline wcsenllichen 
Emlluss auf die Resultate meiiiei Beobachtiiiigeii blcibt) die vorhandenen 
Unterschiede als zufallig betiacbten, und als waliic Tcmpciatiu-Cocflicientcii 

0,000282 

0,000343 

annehmen. 

Die Schwmgungsbogen mu den an einei gciadlmigcn Scala abgclcsen 
die Lange des Magnets betrug 44,0 Scalalbcile Ilicrnacli hat man zui Ue 
duction der Schwingungen auf unendlich kleine Dogen folgcndc Tabclle 
Reductionsbogeu. Log Reduction 

0 0,00000 

1 0,00005 

2 0,00023 

3 0,00051 

4 0,00090 

5 0,00140 

6 0,0020 1 

7 0,00273 

8 0,00357 

9 0,00452 

10 0,00658 

Die bier gegebenen Wcitlie von „Log Reduction'" bind von don Lo 
garithmen dci beobaclitetcn Schmngungsdaiici ab/iizichcn. 

Es ist durcligangig bci den Schwingungen dci Reductionsbogeu abge 
Icsen worden, nut Ausnahme dci m Bcilm, Wicn und Pans gomachlen Bo- 
obachtungen Bei dicscn wurde die Elongation amAnfangc doi Kciho mid 
am Ende aufgczeichnct, luid daiaus der iiuTagcbuch angcsct/tc Ueductious- 
bogen berechnet. 

Bei Ablenkungsversuchcn wuiden die Ablcnkung&magnctc auf die 
Schienc aufgelegt, wic in mcmen „Rcsultateu des maguotiscbcu Obseivato- 
riums m Munchen 1843 — 44 — 45" Fig 16 daigestellt I'st, ihro Enticrniuig 
von del freien Nadel betrug ungefahr 5 Pausei ZolU 

Im Jahre 1845 wurden im Monat Juli Messungen voigcnonimcn, uud 
darnach folgendeFoiraclnzur Beiecbnung del absolutou Intcnsitat , » 

geiunden 

fur Ni% 1 log A^0,62672-/o^ T-l log sin (p - 0,94 
,5 Nr, 2 log jE«0, 62405 - log T- ^ log sin (p - 0,94 t‘ + 8,03 (MQ 

wo T die auf unendlich kleine Bogen leduciitc Schwmgungbzcit , t die 
Tempeiatur der Schwingung , t* die Tempcratur dor Ahlcnkung bodculcn , 
die Coefficienten der Temperatur-CoirecUon sind m Einheitou der lunfteri 
Decimalstelle ausgediuckt* 


Einleztung. 
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Dicsc Formcln fmdon Anwcnduiig bis zum 11 8ep<* 1849* Dei Thco- 
(iolit wmdc iiacli diesciii Tage in einc ncuo Ki&to vcrpackt imd liiebci 
scliciid die Ablciilvungsscliicno cinc Acndciiiiig cilUlcn 7\i habcn , dcnn als 
iiacli Volicndxmg dci iiciicn EiniiclUung am 20 Sept Bcol)ac}itiuigcn an- 
gcstcllt winden, zcigtc sith sogleicli die Einhilmmg andcici ConsUnten 
noting cndig In den (olgindoii Jalucn mogen ausbcidcm in den Constanicn 
Ueiiio Aeiukinngeii stallgofunden liabcn in Folge dcs Umstaiules, dass die 
Magnclc wiedeiholi you Host bcfieit wcidon imis&ten, imd zu dicscm Bc- 
luifc mit icincin Koslpapioi gciicbcn win den 

Iin Jaliic 1853 win den (olgcndc Foinicln geiiindcn 

Nr 1 Io(j Z-=0 62758-% T- i log sin (^-0,94 + 6,70 

Ni 2 log A'-0, 62175 - H (f-OM Z' + 8,03 (l-f) 

A’^on dicsci Bcicclmungswcisc babe icb indcsscn nicinalb Gebiaiicli go 
maclit, sondern cs -viiuden die Ablenkiingen lui bicli und die Scbwingun 
«on (ur sicb zui hiicnhitafsbcstiniiining veiwcndot lliebci miissen die Be- 
o])acbliingcn aul cine bcstiinmtc lnlensita< (iV') imd Temp ciatur (Zo)rcduciit 
werdeu Die zu dic&cm Zwceke eifoidcrlichen Formcln sind 

fui die Ablenkiingen 

Nr 1 log sin + 15,28 (Z'-Zo) + 9 50 (n'-N) 

Ni 2 log sm ip +18,92 (Z'-Zq) + 9,50 Qi* -N') 

und liu die Scbwingungen 
Ni 1 log T-6,70 (Z-/o) + 4,75 (n* - N) 

Nr 2 log T-S,02 (Z-Zq) + 4, 75 

Im Jahie 1819 ^\iiide an dem Tlieodohten ziir Mc.ssiing del Incli- 
nation die Eimichtung angebiacbt, welclio man in memei „Bcs>cbxeib^ 
n n g d e i a n d e i M ii n c li c n e i 8 < c i n w a 1 1 e / u den B c o b a c h t- 

u n g e n v c i w e n d ( t (‘ n n c u e n I n s 1 1 u m c n t e u n d A p p a i a t 

daigestellt lindet 

Die /ncist angewcndiden Eisenstabe waren lladi, imd die Mcbsimgon 
wind<‘n voigimomnu'ii olnie die Tinnpeiabii odei die Nmgung dei Stabc 
nuUelst d(‘i LibelU /u heim kbiditigi n lin Jaluc 1850 wmden umdo Ei 
senstabe gemacht, mid cine Libdl<‘ zui Unloisuchung dci Ncigiing an- 
geweiulct 

Wenn man 8 Bcobaclitungen nacb lolgendem 8diema aurzeiclmct, 

A oben wcstlidi 
A unten obllidi 
A o]>en obllidi v-^ 

A unten wcstlich « • 


MarklUc Enden der Stabe gc- 
geklcinmt 
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Emleitung 


A untcn wcstlich 

Nicht maikirle Enden der Stabe | A obcn ostlich 

gelvlemmt \ j[ untcn ostlich 

f A obcn wcstlich * 


und die Ablcnkimg i (^3 + ^4 “ ^2 - Vi) ^ sctzt^ so hat man filr 
die Inclination z die Gleichung 

tg % Const X s%n zp 

Oder, wenn ^o tpo die Iiicliiiation und Ablenkung inMuu(hcn bedeiilcn, 

sin xp 


Die Ablenkung ^ 1st wegeu dei Tempciatur and dci Abwciclumg dcr 
Stdbc von doi veiticalcn Lage zu corugiicn 

Die Tcmperatui Coriection betrug fui emeu Giad W’dimczunahme 
im Jahre 1849 - tg 'ip 

in den Jahicn 1850 — 53 • *2^,330 tg xp 

Was die Abweichung von der vertical en Lagc bctrifl(, so 1st daranf 
erst scit 1830 Rucksicht genonimcn woidcu Die Ilegcln liudct innii in . 
der eben voihin erwahnten Abhandlung S 96 

lyDt Bezug auf dieae Rcgeln will ich zuerst cm Beispicl /ur Eiklaiung 
der Bezeichnungsweisc anfuhien Am 3. Jam 1850 (Nr, 2596 — 2003) heisst 
es m del Note 

270^ 0, 7,37. S. 4,20, W 1,43 
311° 0. 6,32. S. 4,16, W 2,60 

Die Bcdcutung dieser Zahlen 1st folgcndc B(u dor Einstollung dcs 
Krcises ant 270°, also Ablenkung ostlich, A\cnn die Eibcllc scnlvicdit 
auf die Richlung dci Nadcl stand, und dicMiciomclei-Schiaubc doi Libclle 
ostlich (0) war, so bctiug die Ahlcsung dos Schiaub(‘nkoi)ics 7,37, bci 
entgegengesetzter Stcllting dei Libcllc, also Miciometcr-Sdiraubc wcstlich 
(W) war die Ablcsung 1,43 das Mittcl aus beid(‘u Ablcsuugcn niunlKh 
4,40 1st diejenigc Ablesung dcr Libcllc, wclclic dor liori/oiitalon Ldgc ent- 
spneht, d, h, dcr Nullpunct dci Libclle, dcmiuich hat inaa die Eihohung 
dcs Rmges m Osten = 7,37-4,40, d h. o « 2,97. 

Wenn die Libelle paiallel mil del Nadcl und die Micromotor-Scluanlic 
in Suden (S) stand, so Avar die Ahlesung 4,20, zicht uuiii hiovou den obcn 
gefundenen Nullpunct dcr Libellc (= 4,40) ab, so lut man o’ - 0,20. 

Ganz analog crhalt man bei Ablenkung Avosilicli (Einstellung 311°) 
den Nullpunct (Mittel aus 0 und W) ==» 4,46 *), darm 

*} Eigentlich hatte dieser Worth mit deni oben gefundenen 4,40 ilbereineiininien lollen * 
die Abweichung ist ganz unerhehlich und der weiugcr gorgfaliigen jhinitellung 
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(O' == 6,32 - 4,46 = + 1,86 
0- = 4,15 - 4,46 = - 0,31 

Die Collection (lei Ablenkung ifj ist 

+ 3', 77 i (o' + o') + 3', 20 I (ftj-o)') 
also im gegcnwtiitigcn Fa lie 

- 3', 77, 0,25 + 3', 20. 0,55 = O', 82 

Die Ablenkung ipo iiat sicli vom Anfange selii sclmcll veimindeit 
cist vom Jaliie 1852 aii tiat ein melu constanter Bestand cm Es ist dicss 
cme Folge dci mit dci Zeit allniablig abnclmumdcn Iruluclionsialugkeit dcs 
v^ciclicn Eiscns. Icli babe bci Interpolation dci Wcitlic von ipo angc'nom- 
mcn, (lass dicAbnalimc bios von dci Zci< abbangl solBc kiinftigc Enter- 
suclumg aiisscidem cincn Zusammenhang nut don EiscluitUnungcn dcs 
Tianspoits odei nut dci Tempciatm nacbwciscn, so rnu&.stc die Intcipola- 
tion andcis cingciiohlet wcidcn 

S» Im Jaliie 1847 biaclile idi anstait dci fiulioi gebiaiichtcn Vcimers 
an dcin Tlicodolitcn raici ometuschc Micioscopc zui Ablesung an, iind 
gab zngleich dem Kieise cinc ncuc Eintbeilung, iind zwai cine Pnneten- 
Thcilung Die Thcilung gclit von Giad /ii Giad an dem Micioscope 
maclicn 6 Umgangc der Micromctei-Scbiaiibc emen Giad aus, unddie Trom- 
mel ist in /elm Theile emgetlicilt, so dass jedcr Tlicil cmc Minute bctiagt. 
Die Zchntcl-Mmutcn %\(id(‘n aiif dii Tioimnei gescliat/t AVcim nun erne 
Acudeiuiig bci dciu Muioscopc (untiiU , so dass cm Giad dci Kreis- 
thcilung urn k (Minuton) mclii (4-) odci wcingci (~) als 6 Umgangc der 
Scbiaiibe ausmacht, so muss die Coirection 

mk 

60 

desslulb angeduatht weulcn, wenn m die abgelcsene Mmutim/alil bczcich- 
nct Dicse Collection ist jcdoch nui in gan/. wcnigcn Fallen bciucksicli- 
tiget wo 1 den. 

Damit man iibngcns die (irossc^ doi vcuuKblassigUm Coiroctioncn bo- 
lulbtilcn konne, kissc uli liici bammtlicho auf die Micioscopc bc/ugliclicn 
Bcstiinniungmi (olgcn, 


/n/U8chroiben In dpr ist bei (!er lUauctioii clua autbmelisclie Mittel 

der b<i(leu Weriho d<f. Nullpunctes gebuouht 'woideii 

Siehe memo ,,Be8tbj< doi au dei Mimcliimr Steimvaite /u don Beobaebt 
unfiem verwnuloten nouen Instiunioale unrt Apianato^ Fif? 62 

Die gewttbxjfiri ^aaeIut^terung■on die der Tlioodobt bisweilen iiul dem Tians 
port aus/uhaUon luitlo, lulu ton ntithwondig^ von Zeifc /« Zeit solclie Aerider- 
uiiffen beibei Jbs •waien /war Zeichen augebiaclU, nadi weldien die Micieicopp 
weim sie veiandert woiden waien, wieder emgericbtet wuulen, es konrite le 
docb der uispiilngUcbe Stand muner nur eppioximaliv heigestellt werden 



14 


Einleitting. 


Zeit, 

Werth von 
k. 

Zcit. 

Wcith von 
k 

1849 Juli 26 

t 

—3,30 

1850 Juli 26 

/ 

—0,20 

Aug 5 

—0,50 

Aug 2 

0,00 

7 

—0,25 

5 

+0,07 

11 ‘) 

+0,25 

22 

+0,05 

24=) 

+0,27 

1852 Sept 2 

—0,05 


-|-0,15 

5 

+0,20 

313) 

—0,13 

8 

1-0,25 

Sept 4^) 

—1,20 

17 

+0,50 

5 

—0,39 

22 

—0,15 

22 

+0,30 

Oct 13 

+0,77 

Oct. 9 

+0,07 

16 

—0,08 

22 

—0,25 

1853 Aug 18 

+0,60 

23 

+0,05 

21*) 

+0,90 

1850 Jum 3 

0,00 

3? 

+*0,25 

Juli 25 

+0,15 

Sept, 12 

—0,02 


ISewauigheit cler JSetBhaehMuw^genm 

Bei alien Beobaclitungen ist die Beslimmung dcs Grades dcr Cc 
namgkeit, den die Messungen haben sollcn, ein wesentliches Eifoideinnss, 
Tim so mehr in xinseier Zeil, wo in der Praxis wic in derThcorie so giossc 
Abnoimildten stattfinden, und wo man im Verlraucn auf einc magisclic Eli- 
mination der Fewer in den aiithmctischen MiUcln niclit scltcn nut llundci- 
teln tind Tausendeln reebnet, selbst in solchcn Fallen, in wclchcu kanm 
*bei der Ablesung die Emheiten verburgt weiden konnen, 

Die Herstellung von Ziffern, die in dcr Wirklichkeit keme Bedeutung 
kaben, fuhrt den doppelten NaclUheil Ixerbci, da&s einerseits cm veigob- 
bckei Aufwand von Muhe und Arbeit veianlasst, anderseits deijcnigc wcl- 


1) Vor 5 Uhr Al)en(1s waren die Microgcope verandert woiden , spater wurde die 
obig'e Bestimmung vorgenoiumen 

2) An diesem Tage ist \or 2h an den Microscopen eine Aenderunt, vorgononimen 
worden , Nachinittags ist der /weite der oben angegebonen Werthe gefundon 
worden 

3) Vor dem Beginne der magnetiscbeii Beobaclitungen dieses Tages warden die 
Microscope \erandert, spater wurde die hier gegebeno Bestimmung gefundou 

4) Diese Bestimmung gilt nur filr die in Mdnchen gemacliten Beobaclitungen und 
ist bei Bereebnung der Resultate berilcbsicbtiget worden 

5) Biese Bestimmung gilt fur die im Tagebuche entlialtenen Beobachtungen , erst 
nachdem die Beobaclitungen ausgefuhit waren, sind die Microscope verandert 
■und darnach die zweite Bestimmung gefunden worden 
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clier die BeoLachlungsresiiltale zu tlieoretischci Unteisuchung dci Gesctze 
dci Eischciimngcn anwenden will, me geluliit wild, und keincn Anlialts- 
pmict bcsilzt, nm zu beuilhcilen in wic leinc die Diireiciizcn zwisclicn Bc- 
obachtiing uud Tlieoiic den Fchlcin dci Beobaclitiing , und wic feme sic 
den angenommenen Ilypotlicscn zugeschiicbcn wcidcn inusscn. 

Mit Bczichung auf dicse Vcihaltm&se siud bci meiuen magnetischeii 
Beobaclitiingen folgende Bestimmungen zu beuicksiclitigen. 

Die Ablcsurig dcs 1 licodolitcn geht bis auf Zcimtel Minutcn, und bei 
wiedcilioltci Einstclliing des Micionietci - Fadens aut den Thcilungspunct 
kann man sicli ubcizeugen, dabs dci Ablcbungs - Fclilci kaum iibci Mi 
nutc betiagcn weidc 

Das Fciniolii dcs Theodolitcn hat cine OeUnung von 8 Linien und 
vcigiosscit 15 Mai cs kann dcmnach bei einei Einstcllung, besondeib wenn 
die Belciiclitung luclit voiziiglich ist, cm Fchlci von zwci sogai von diei 
Zclintcl Minutcn voikoinmcn *), 

Es ist aub andei wcitigen CJntcibucluingcn bekannt, dass wic zwci Bare 
mctei uud zwci TJieimoinetei, selbst wenn sic neben emandci Imngcn, go 
logenlicitlidi Ditreicnzen zcigcn, so aucli bei niagnctisclicn Inbtiumciitcn 
solclie Dillcienzon voikoinmcn Dcii Bctiag kann man ctwa anf 3 Zclm- 
telimuiiten Icbtset/cn Bedonkt man Iciiifi, dass aid dci Ucisc die Bcob 
acluuiigen aul lii'icm Fclde bei sclu vvcchsilndci Tcmpciatui, und bci 
melu odci wonigei inlimbivci ladlstinnuing voi/uaelimen sind , bO daif 
man die /idaihgin Abweicluingcn wolil zu cinci Jyiimdc anncluncn 

Si^udlu h 1 st (lie Beduedon aid cmc beshmmd Epochc mittelst dor Va- 
iiations-Bimbacldungen in Munchen zu borutlvsicldigcn Da dci fcJtand m 
Miincben niii aus din btiindlu ben Aidzoithnungon mteipoliil wad, so koii- 
nen Abwcichungcn von ciaci Minute uiilci gcwolinlichcn Uaistandcii voi- 
kouuacn, omen Bidiag von melu als dun Minutcn bat man mu an mgent- 
licben Stoiimgbtagiui zu bcliucbten, Dicsc zididligmi Abwcicluingen wci- 
den nocb etwas veinubrt dadiiicb, dass dei dang dci Instiunicntc an vci- 
bduodemai Oiden niclit vollkommcn paialbl isl 

Von dem Gesaimut - Einllussc cibah man cmc Voistclluag duicb Vci- 
glcicbiing d(‘i Kcsultatc, die an dciiibclbcu Tagc und dcisclbcn Station zu 


) hn ist iiocli «iiu I* (*lil (*H| u< lie liiei /u eiwalmen Dei Tl’lieodolit nusst Iloiri.- 
/ cental- Win k e I , mul dio Axe doi Alhuladi solKt veiUtal, (he \x0 des 
I’oriuoJas Iion/onlal sein Biese Bedin"'nniytn lialio ich lue geuaii ei- 
fidleu gesucht , imd soiiiit k(»niieu l^eliUi (udocli me von groBSom Cetiage) 
%oiloramen, wenn die anvisiileu Bigenslande beliadiiluh u b e r odertintoir 
deni Hon/ out waien Diesem Uinstande ibt ein Theil der in dei Tabelle 
der Diiectinna AViaktl S CCCLXV u £f voikommtuden Abweichungen derColh- 
mutions •> Wertlie /uz us climb en 
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verschedenen Stunden und an verschiedenen Tagen erlangt worden smd. 

Es ergiebt sich dalbei Folgendes 

a) Die Declmationsbestimmungen, die an demselben Tage erhallen war- 
den, weiclien m der Regel me uber eine Minute von einaiidei ab, 
die Declmationsbestimmungen verschiedener Tage zcigen selten Dif- 
ferenzen von mehr als zwei Mmuten, 

b) Die Intensitaten desselben Tages kdnnen um 0,0020, die Intcnsitdten 
verschiedener Tage ungefS-hi um denselben Belrag von einandcr ab- 
weichen. 

c) Bei den Inclinationsbestimmungen, man mag vcrsclucdcnc Stunden 
Oder veischiedene Tage betrachten, gehen die Untcrsclucde in der 
Hegel mcht uber drei Mmuten. 


WaM aer JBeol^acMuHffs»jRuncief JLufateUung 
ties VheaaoMite'n^ 

Es isl beieits in der Voriede gesagl worden, dass erne Recognos- 
cirung, wie sie bei einei systeinatischen Bcstunmung der magmdischcu Con- 
stanten voraus hatte unternommen und ausgefuhit wciden sollon, bci mci- 
nen Messungen mcht stattfinden konntc. Eben so wenig waren mir die 
Mittel gegeben um eine zweckmassige Wahl der Much zu ticffcn, dcnuich 
konnte weder Detailkarlen auf der Reisc mitnehmen, noch hatte ich Vei- 
zeichnisse zu meiner Disposition, wo die tiigonoinctiisch bcstimmtcn Punctc 
zu finden gewesen waren Enter solchon Umslandon bestand mem Ge- 
schM dann, sogleich nach meinei Ankunft an eincm Bcobachtungsorto, 
emen freien Punct in der N^he zu suchen, von wo aus moglichst viele 
Kirchthurme gesehen werden konnten, Dahiu liess ich dann memo Instru- 
mente tragen, stellte das Stativ (Fig 139) auf', und beobachtoto zuerst die 
sammtlichen sichtbaien Kirchthurme, dann wurden Declmations-Emstellun- 
gen und Ablenkungen voigenommen, und am Ende wieder cmigc Kiicli 
thurme beobachtet, um die etwa iii der Aufstellung des TheodolUen siatt- 
gehabten Aenderungen zu erkennen, Bisweilen ist ubiigcns hmsichtlich 
der Miren das entgegengesetzte Verfahren befolgt worden, mdem Anfangs 
nur wenige, am Ende aber sammthche Kirchthurme beobachtet wuidcn 
In wemgen Fallen ist auch in der Mitte dei Beobachtungen das Magnotge- 
hause abgenommen und die Miren beobachtet worden. 

Bei diesem Verfahren traten mehreie Uebelstande em‘ 

1) Ungeachtet das Stativ sehr fest construct war, so kamen wahrend 
einer langer andauernden Beobachtungsreihe — sei es duich das Ver- 
Ziehen dor Holztheile, sei es durch allmahlige Aufhobung vorhandc- 
ner Spannungen — mcht selten Aenderungen zum Vorscheme; die 
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Aendeiungcn sind ubiigens mo von solclicm Bctiage gcwcsen, dass 
die sonst zu cireichcnde Sichcilieit dci Resultate ■wcacnilich. waie bc- 
cmtraclitiget wordcn 

Bei der Bciccliming liabc ich slots angenommcn (was immexhin 
als das Wahrscliemlichstc zu bctraclitcn ist)? dass die Aendenmg ste- 
tig voi sicli gcgangcii sci, und dcr Zcit piopoilioiial angcnomnicii 
wciden duiio uiiicgelmassigc Aciidciungcii, in dci Wcisc etwa, dass 
dm oil die vci schicdcncn Emstcllungcn dcs Theodohlcii cinc Bcwcg- 
ung bald nacli dci cincn, bald nacli dei andein Seite statlgelimdcn 
liattC; konnien l)Ci dcr Fcsligkcit dcs Slativs iiicht \oikoinmcn 

2) Da ich mclit wusslc, wclchc Kaclithuimc tiigonomeliiscli bcstimml 
Sind, uiul wclcbe niclit, so wuidui viclc Mircn l)Cobachi('l, die voilau- 
bg mclit gcbi audit wciden Lonneu , cmigc Fallc konimcn sogar voi, 
wo iintei den Much mebt genug tiigononictiischc Punctc sicli findcn, 
dass daiaus die Mciidiamicbtung liattc abgeleitct wciden konnen. 

3) Die Begleitei, wciclie idi mitnabm, urn mcme Instiumcntc zu txagen, 
haben selten die Namcn der Ortschaftcii undTlmimc angeben konnen, 
und wenn Finer odcr dcr Andeic Namcn angab , so bat die spatcie 
Untersuebung slots nacbgcwiesen, dass nidit dcr zobnte Tbeil da- 
von iicbtig war. Dicsc Bcmeikung beziebt sidi mdit ctwa , wie 
viellcicbt von voincbcicin angenommen wciden modite, aid entlegono 
Oitscbaiten Bayciiis, wo wcnig Vcikebi stattbndct dcmsclbcn Uobol- 
standc bcgcgnctc idi ebon so gut in Beilin und in dcii Icbbaltcsten 
Tbcilcn dci Bbcingcgend, wic im Baycuseben Waldo. 

Ucbcrall sab idi niicb gcnotbigot, spbtci die Namen und Bc/cioh- 
nungen aus den Chaitcn zu entnebmen. Dass biebci cine grosso Un- 
sicberbcit oft emlrctcn muss, bosondcis wenn os um volkrcidic Ge- 
genden und Ortsebaben nut mebroren Kirdicn sicb lundelic, bcgicdt 
sicb wobl von solbst diescm Umslaiide ist cs denn audi znzuscbiei- 
ben, dass in momciu Tagebudie so vide 5 ,unbckanute Fircblbuimo*^^ 
vorkommen. 


JSeiteieJhnung €ier 

0 , Icb babe bcsonderc Sorglalt daraid vcrwendel, den Standpuuct 
des Tbcodoliten so zu bcstimnicn, dass omkunltigei Bcobaddci die idcnti- 
sebe fetellc ^ledci auflinden kann, woil mu unlci dicsci Bedmgung die 


muss gleidiwolil hier tienieikt -werden , iliiss (liuch das Aiif-tmd Absdurauken 
des MagiK tgehausts lut* und da Anidoriinffeu eatslajideu seiu mdffeu Fin paai 
Beispiele, wo aiif solche Wuse nue grbssere Verinlckmi}? des ISfuHpuucles 4uSUudo 
kam, Imdet man m Tagebuclip benierkfc 
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MoghcHkeit gegeben ist, streng vergleicbbare Bestimintingen m kunftigen 
Zeiten zu erbalten. Aus diesem Grunde wurde bei der Beobachtung selbst 
die Entfernung und Richtung gewisser leicht erkennbarer Gegenstande in 
der unmittelbaren Nahe (Marktsteme, Hansecken, Grenzen der Aeckcr, 
Wege) aufgezeichnet 5 hiernach wurde die Station (in so feme sie in Bayern 
lag) in den Steuerplan eingetragen. Die Bayerischen Stcuerblatter sind 
in der Regel im 6000-theiligen Maassstabe, theilweise abcr auch im 3500- 
tbeiligen Maassstabe ausgcfuhrt. In den am Ende beigefugtcn lithogra- 
pliirlen Tafeln babe ich diess in den Aufschnften angezeigt, und zwar so, 
dass wenn der 5000theilige Maassstab vorkommt , oben links em kleines 
Sternchen (*), und wenn der 2500theilige Maassstab voikommt, zweiSiern- 
chen (**) stehen Viele Stationen , besonders die auswartigen, sind nach 
willkuhrlichem Maassstabe dargestellt, mancbe nach einer an Ort und Stelle 
gemacbten Skizze, einige sogar nach dem Gedachtmss verzeichnet. Bei 
alien diesen ist keine besondere Bezeichnung angebracht 


Trigow^omettHscHe OvtsbesMimmwngen^ nach dlec 
JBayeirischen nntM JSadischen Vet^mesawng, 

Als Soldner im Jahre 1808 beauflragt wurde, den Plan zur tiigo- 
nometnschen Vermessung Bay eras zu entwerfen, schlug cr einen neuen Weg 
em, der sich durch die Emfachheit der Berechnungen sowohl, als durch die 
piactische Brauchbarkeit der berechneten Zahlenwerthe in hohem Grade 
empfiehlt. 

Das Wesentlichste von Soldners Verfahien besteht darin, anstatt dcr 
sonst bei trigonometrischen Arbeiten angewendeten Chorden, sphkrische 
Abscissen und Ordinaten cinzufuhrcn Man denke sich von dem 
Centralpunct der Bayerischen Yermessung (dem nordlichcn Frauenthurme 
m Munchen) eine gerade Lime senkrecht auf die Erdobcrflftchc bis zur 
Erdaxe gezogen, und mit dieser Lime als Radius einc KugelMche beschrie- 
ben, so ist diess dieFUche, auf welcher die Bayerische Vermessung pro- 
jicirt wird. Wenn man (Fig. 133) von irgend einem gegebenen Puncte c 
dieser Kugelflache einen grossten Kreis be senkrecht auf den Meridian 
des nordlichen Frauenthurms zieht, so ist derBogen be, dcr zwischcn dem 
eben erwahnten Meridian und dem gegebenen Puncte liegt, die Ordi- 
nate . . V . und der Mendianbogen ab, der zwischen dem nordlichen Frauen- 
thurm und dem Ausgangspuncte dei Ordinate liegt, die Abscisse 5 . . 
des gegebenen Punctes. Die Abscissen und Ordinaten werden in Bayen- 
schen Ruthen (zu 10 Bayenschen Fussen) ausgedruckt Der gesctzliohen 
Bestimmung zufolge ist ein Bayerischer Fuss = 129,38 Pariser Duodeci- 
mallinien, imthm ist eine Bayerische Ruthe = 8,98472222 , . . Pariser 
Fuss =» 2,9186 metres. 

Bei Ausfuhrung dei Detailaufnahme wurde das ganze Land von Nord 
nach Sud und vonOst nach West in Schichten Oder Strcifen von je 800 



Emleiturtg 


19 


Rnlhcn Breite abgctlieilt, nacli dem Fig 13 i vcr/ciclmeicn Entwurfc Axif 
solclie Wcisc ^vnd die Obcifliichc dcs Landes m quadralisclic Feldci /er- 
legi, so zwaijdass jcdes Feld ein Dctailblatt odei Slciiciblatt bildet Die 
Detailblaltei weiden voni noidliclien Frauentluiime a aiigcfaiigcn nacb 
Nord nnd Sud, Ost und West nnmeiiit, %\ic axis Fig 134 /u cntiiclimen ist 


Da icb bcslandig nut don Dclailblattexn /ii aibtiien iiiul micli daiaiif 
/u boziclicn hatte, so fand ich os lieqncm dicSeito oincs Detailblatles, d li 
800 Rutlien, als Einheil zu nebmen , alsdann diiicken dio Abscissen iind 
Oiduiatcn xinmittelbai das Dctailblatt aus, wo dei tiagliclie Pimct zii fin- 
den ist Diesc Abscissen be/eichnc icli mil x, ?y, so zwai dass 

^ ~ SOO 800 


xst 

Die Abplattung dei Erdc bat Soldnei^ ^ aiigcnommcn, daiiiacb 


bat man den Radius dci Kugclflacbc, aid wclclici die Ba}cuscbc Vermess- 
img piojicnt ist, d b die Noimalo fia Miincbcn 

7 == 2188785 Bayi Riitbcn log 6,3402033 

Die gcogiapbiscbc Bicite dcs noidlicbcn Fiancntbiums ist 

480 g/ 20'' 

Die gcogiapbiscbc Lange betragt 

von Fciio 2<)o J4' 14" ostlicb 

von Pans O® 14' 14" „ 

von Gicenwicb 1 P 34' 38" ,, 

AVill man aus den spbaiiscb(‘u Cooulmaton i (Abscisso) nnd y (Oi- 
dinate) oiues Ibiiutes di(‘ googi«ipluscbe Lang(‘ von Pans xuul die 

gcogiapluscbt' Bnutc <f> bciocbnen, so bat man biezn nacb 
Entwickcliingcn lolgcmdc Foimeln 

tp zigo 8' 20" + 1,2616 su (l+«) -0'0002563 y'^ -0,0000001 88^ r 
2 -=9^ 14' 14" - i',2565 y sec <p -O', 000000052 
wo a cinc klcme Function von <lei Bieite (p ist 

Bci del Triangxdation dci Pfalz win do die Stermvaitc in Mannheim 
als Aniangb-Piincl genommon, xind man bat «uialog mit den cLcn gcliindciuai 
Foimeln bmu'icbcnd genau 

(p 4.^0 29' 13" ^ l'j2002 X (t+«) -O', 0002087 y^ 

X 7' 31" -l',2504 y sec (p 

Bci del Badiscbeii Veiniessiing bildol die Steinwaite in Maimbcim 


" 1 

ebenfalls den Aniangspunct , die Abplattung ist abci — xind die 

30Hj64 

giossc A\c dcs Eidspbaioids 21256620 Bad Fuss, Die spbausdien Abscis 
sen , , a nnd Oidinatcm . . y smd in Badisclum Fussen = 0,3 

1 iX 

mUio = liaji I'uss ausgetliurLl Set/t niau = x, und 

= y^ so bat man 


10000 
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qo =« 490 29' 13^^ + l',6221 X; (l+«) -O', 0004452 
;L = 6 ° r 31" -1,6172 y, sec cp 

Die Werthe von ce gibt folgcnde Tabelle mit der fur unscin Zweck 
erforderlichen Genauigkeit 


geogr, Bi eite 

log ( 14 -«) 

46 

0 

4-0,00015, 

47 

0 

4-0,00008, 

48 

0 

0,00000, 

49 

0 

—0,00007, 

50 

0 

—0,00015 


Bei den Berechnungen, welche mit spkaiischen Cooidmaten vorgcnom- 
men werden, ist es zweckmS,ssig, die horizontal en Wink el nicht vom Meri- 
dian ce (Fig 133), sondern von dem grosstcn Kreisc, dor auf dci Ordinate 
senkrecht steht, c d zn zahlen Letztere Winkel weidcn Dircctions- 
w ink el genannt, “wahrend die Horizontal- Winkel vom Meridian gcrcchnct, 
dem sonstigen Sprachgehrauclie zufolge Azimnthe hcisscn Die Direc- 
tions-Winkel sowohl als die Azimuthe hahe ich von Nordeii uber Westen 
gerechnet. 

Um aus dem Dnectionswinkcl das Azimuth zu eihaltcn, muss man 
den Winkel d c e=u hinzufugen Zui Berechnung dieses Winkcls dicnt 
nach Soldners Entwickelungen (in der Voiaussetzung, dass von demnoid- 
lichen Frauenthurme als Anfangspunct ansgegangen wnd) folgendc Foimel 
u === l',2565 O', 00000010133 y®, 

Suhshtuirt man fur tg q> semen Weith, so crhalt die Formcl fol- 


gende Gestalt 

z«=/?[l',3991 +0',00103553i» (1+a) -l-0',0000004215 -0',0000001133y2] 

Fur die m der Pfalz gelegenen Stationen geht dieseFormel in folgcnde 
uber u^y (l',4706 + O', 00 1088 x) 

Bei denBadischen Stationen 1 st folgendei Ausdruck anzuwendon 
u (l',5113 + O', 0011595 x, -O', 000000508 x, 

Zur Berechnung dcs Directions-Winkels w, unter wclchem der Punct, 
dessen Coordinaten a?, y sind, von dem Puncte, dessen Coordiuaten JT, Y 
smd, gesehen wird, dient folgcnde Formcl 

Y. y Y x-X 


tg w 


cos ^ iq ^ — sin — cos 
T r T 


x-X 


Werden die tngonometrischen Liiuen nach Potenzen dci Bogen ent- 
vackelt, so hat man 

x-X, 
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v-~yUy-y)- 

2 /= ~ (x-X)H^'+iy) 

Die 'Wciilie dci Oiosscn p imd fiiulet man in folgcnden zwei Ta- 
bcllen, in Einlicilcn dei viciicn Decimalstcllc aiisgcdiuckl 


Werthc von p 
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Bestiwhwnwng Aev Collitttaltott aesltheo^oMiten $ Verm 
trattclltin^ ^er aibgeMesew^et/% WinHeM irh A^imwMhem 

g, Aus dem, was uber die Einnclitung der Bayerischen Landes -Ver- 
messung gesagt worden istj gelit hervor, dass, wenn es sicli um Orientir- 
nng handelt, zunachst die Directionswinkel in Betracht kommen, 
diese sollten an dem Theodoliten abgelesen werden. Da aber der Theodo- 
bt bei der Beobachtung obne Rucksicbt auf den Nullpunct aufgestellt wird, 
so ist es notbig den abgelesenen Winkeln ane gewisse Grosse beizufugen, 
danut die DiiecUonswinkel erhalten werden , diese Grosse habe ich die 
Collimation des Theodoliten genannt. 

Die Collimation des Theodoliten ist aus den trigonometiischcn Coor- 
dinaten des Aufstellungspunctes nnd der Mirenberechnet worden, unter An- 
wendung der im §. 7 angegebenen Regeln. 

DieCoordinatenderMiren findet man in demVeizachnissS, CCCLIlIu IF. 

"Was die Coordinaten des Aufstellungspunctes betrilFt, so wuide die 
Bestimmung derselben auf verschiedene Weise erlangt 

In eimgen wenigen Fallen befand sich der Aufstellungspunct in dcr 
N§,he eines trigonometrischen Signals, und es konnten aus den Coordinaten 
des Signals jene des Aufstellungspunctes genau abgeleitet werden. Als- 
dann bot die weitere Rechnung kerne Schwiengkeit dar. 

In sehr vielen Fallen mussten in Ermangelung aller sonstigcn Bestim- 
mungen fur die Coordmaten des Aufstellungspunctes zwei Naherungsworthe 
angenommen werden, aus welcben die richtigen Werthe auf folgcnde Weise 
abgeleitet wurden. 

Es sei z die Ablesung irgend emcr Mire auf dem Kreise, man bc- 
zeichne die Coordinaten der Mme mit a?, y, die genaherten Coordinaten der 
Station durch X, F, den Directionswinkel (bercchnet nach §, 7) mit 
und die Collimation nut a, so hat man, wenn X und T die richtigen 
Werthe sind 

a == w z 

und wenn X + dX und F + d F die richtigen Werthe smd, so geht diese 
Formel in folgende uber 

a w z + m dX + ^ 

Nimmt man noch zwei Miren dazu und bezeichnet die correspondiren- 
den Werthe von w, z, m, n mit w", z', z'\ m\ m", w', w'' so erhhlt 
man zwei neue Gleichungen 

a ^ v>* ^ z' ^ w! dX d F 
a = w‘*-z** + m^'dX + dF 

aus denen nach den gewohnlichen Methoden die Werthe von «, dX, dF 
abgeleitet weiden konnen. 

Da man fur jede Mire eine Gleichung eihalt, so ware es strong gc- 
nommen nothwendig, so oft die Zahl der Miren uber drei hinausgclit, emc 
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Ausgleiclmng mitielst dcr Metliode dei klcmslen Quadrate 'vorzimekmcn. 
InBetradit jedocli dass das Fcinrolir Idem wai, die anvisnlcn Pimctezu dci 
Secundartriangulationgclioitcn, tlicilwcise sogar durcli vorgenommene Baulcu 
geandeit scin mogen, scliicn mn erne solclic Aibcit kemcn der Muhe enlsprc- 
cliendcn Nulzcn zu gcwaliicn, und ich habcmicli begnugt die Wcilbc von cfX 
und dY (wo niclit bcsondcic Vcihaltmssc obwaltclcn) aus den nab e ge- 
Icgenen Puiictcn abzuleitcn, mit diescn die Wcitbe von a fur die enl- 
fcinten Punctc zu bcicclmcn, und das aiilbmetiscbc Mittcl dci Ictztein 
als waliren 'Wertb dcr Colbmation zu gebraueben Die Zwcckmassigkcii 
dieses Veifabrens bedarf keincr nabcicn Begrundung, da von sclbst em- 
leucbtct, dass eine Aenderung der Coordmaten dci Station bci den nabern 
Puncten am moisten, bci den entfernten am wcnigsten ausgibt , also durcb 
erstcre die Station am genaucsten bcstimmt ist, und Ict/tcro emcn bn- 
reicbcnd ricbtigen Wertb dcr Collimation geben, sclbst wenn die Cooidma- 
ten der Station noch merklicb fcblerhaft waren 

Icb babe oben die Stationen eiwalmt, die durcb nabc bcfmdlicbc Sig- 
nale genau bcstimmt sind, und die Stationen, fur wclebc koine Bcstimmimg 
gegeben war es giebt aber nocb erne diitte und scbi zablrcicbe Katcgoiie, 
solcbe Stationen umfasscnd, wclcbe zunachst auf Ob]octc dcs Steucrplancs 
(Marksteme, Gebaude, Acckci - und Wiescngicn/cn, Wege u s. w) bc- 
zogen wuidcn, und dcicn Lagc mstbin aus den Sicuciplancn zu entnebmen 
war Waren allc Objcctc im Stcuciplanc genau eingotiagcn, so wuide 
die auf solcbc Wcisc bcstimnitc Lagc dei Stationen iicbtig scin, da abci 
bci del Bctailaufnabmc Fcblci untci 10 Fuss nicbt bcanstandet werden, so 
folgtjdass aucb die Lagc dcr Stationen um dicson Betiag Icblcibaft sem 
konnen Dicscm zufolgc babe icb die Bcstimmungcn , wclcbe aus dem 
Stcuorplanc entnommen wurden, nur als Naberungsw ei tbc gebrauebt, und 
dann nacb dei obigon Metbode cTXund cTY gesuebt Was mich baupt- 
skcblicb veranlasst, diesc Stationen bier specicll zu erwabnen, ist dcr Urn- 
stand, dass wabicnd cTX und cTA nicbt uber 10 Fuss btitton geben sollen, 
mebrcrc Fallc vorkommen, wo dci Botrag vicl bedeutender war. In sol- 
cben Fallen muss kunftigc Untci suebung nacbwciscn, ob wnklicb so giossc 
Abwcicbungcn in den Stcuciplancn voikommen , odcr ob die Ursaebe an- 
dei waits zu sueben ist 

In der Tabclle 8 CCCLXV babe icb die sammtlicben Collmations Be 
stimmungen veicinigt, und zuglcich die Cocfbcicntcn von dA und dY fui 
jedc cinzclne Mnc gegeben, so dass, wenn cs notbwcndig ersebemen 
sollte, einc weitcrc Ausglcichung vorzunebmon, bicfur alle crfoidcilicben 
Zablcn unmittclbai aus dci Tabclle zu entnebmen smd. 

Da die Declination aul den astronomiscbcn Meridian bezogen wird, so 
muss zulctzt die abgelescne Bicbtung dcr Nadcl in A/imutb vcrwandelt 
werden, Zu dicscm Zwceke ist c$ noting, zu den Ablcsungen dosTbeodo- 
liten, ausser der Collimation, nocb den Untci seined zwiseben Azimuth und 
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Direction, dessen Berechnung im vorigen § bereits erklart worden ist, hin'« 
zuzufugen, d. b, man hat Azimuth==Al)lesung + a + m 

Die Werthe von u fur die verschiedenen Stationen findet man in der 
Zusammenstellung S. CCCLXV u ff 


X^oehe.aufweMehe die Messwngen retMucirt wurden* 

Da der Stand des Erdmagnetismus bestandigcn Scliwankiingcn 
nnterliegt, und von Jahr zu Jahr in Zn- oder Abnahmo bcgiiffen ist, so 
findet man sick m die Notliwendigkcit versctzt , bei Darstellung dci Con 
stanten cine Epoche zn wahlen. Als Epoche habo ich die Mittc dcs gc 
genwartigen Jahrhnnderts d. h den !• Januar 1850 genommen. 

Der Stand der magnetischen Constanten in Munchen war lur diese 
Epoche vne folgt 

O i 

Declination . . 15 63,9 
H-Intensitat . 1,9523 

Inclination 64° 59',5 


Aendet^ngen des JErdnt€$ffnetism**s tend tleren Be- 
rHeKsicMigung Bestimmung der magneUset*en 

Constanten. 

iO. Bei dem Erdmagnetismus kommen bestandigo Acndcrungcn vor, 
die man m drei Eategorien eintlieilen kanii Seculai-Aenderungen, 
tagliche legelmassige Periode, Storungem Dicse vcrschic- 
denen Kalegonen hangen von der geographischcn Position dcs Beobachi- 
ungsortes ab Da wir mdcssen jetzt die Gesetze dicsor Abhangigkcit nur 
sehr unvollstandig kennen, so wrde es sioh dor Mulie nicht lohnen, bicr 
auf eine nahere XJntersuohung emzngeheii. Gj^uckhchor Woiso zcigt sich bei 
dem Erdmagnetismus eine Eigenthumhchkeit , die nns gestattet, die Reduc- 
tion der Bcobachtungen in den hiei vorkommenden Fallen voizunelimcn, 
ohne die Gesetze der magnetischen Yariatienen nnd ihren Zusammenhang 
mit der Ortsposition zn kennen. 

Fs geht namlich aus sammthchen bmher angeslollten Beobachiungcii 
hervor, dass wenn man iiur einen kleinen Landstneh botrachtot , die niag- 
netischen Aenderungen in alien Puncten dieses Landstiichos gleichmab- 
sig forts chreiten, und die Differ enzen zwischen den cinzclnen Punc- 
ten constant sind 

Mit Rucksicht auf den eben erwahnten Umstand habe loh mir zur Auf- 
gabe gemacht, die Diffeienzen zwischen Munchen und den 
auswartigen Station ep in der Weise zu bestimmen, dass von don 
auswaits gemachten Beobachtungen der glemhzeitig in Munchen beobachleto 
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Stand abgezogen wuidc, diese Diffeienzen findet man m den folgenden 

Blattem dargelegt. 

Was die m Munchen bcobachteten Standc betufft, so sincl sie ans den 
stundheben Aufzeichnungcn des masnetischen Obscivatouums einfacb in- 
tcipolnt woiden, m dem magnettseben Tagebuch fmdet man dicscStandc 
(jedoeb nm lui Declination and Iiitcnsitat, hmsichtlich dm Inclination 
wrd wcitci nnten nalicic EilJainng gegeben) untci dci Aufschuft „Va 
iiations-Instiumenlc m Munchen“ beigcfiigt. 

Die angegebenen Zablen sind Scalatheilc dor Vaiiations Instiumcnte, 
und urn SIC m absolutes Maass zu vciwandclii, muss man folgcndo Bc- 
stimmungeii beiucksiclidgeii 

Der Wcith dor TlicilsHichc an den instrumonten ist 
lui Decimation 1^00 

lui Intensilat 0,000219, 

wenn die Ilorizontal-Intcnsitat als Einheit genommen wild 

An den Scalen der Variations Instiumcnte smd ollcic Acndcrungcn 
vorgekommen. 

Eur die Dcclmations-Scala geben die Messungen imt dem Reisetlicodo- 
liten folgcndo Nnllpnndc 


1849 

YOl dem 

12. Aug 

t2»‘ 

15 

4,97 


nndi dem J2 Ang 

Hi 

15 

10,17 

iS50 

Jiini — 

Ou 


15 

14,47 

1862 

Aug — 

Nov 


15 

15,73 

1863 

Aug. — 

bSojd 

. a 

15 

10/25 


Zui llcstimmiing dis Niillpiincios der Intensilat wnidcii absolute Mess- 
ungen voii Zeit zu Zcit angcstellt , liieraus sind die folgindeu Wcillic lui 
den Aiilang eines )cdou JMonats duicli Intel polatioii abgeleitet. 




1849 

1850 

1852 

1853 

Jum 

1 

1,9550 

1,9581 

1,9352 

— 

Juli 

1. 

1,9607 

1,9552 

1,9334 

— 

Aug 

1 

1,9470 

l,95i0 

1,9314 

1,9328 

Sept 

1 

1,9440 

1,9476 

1,9292 

1,9295 

Oct 

J 

1,9423 

1,9453 

1,9271 

1,9269 

Nov. 

1 

1,9409 

1,9440 

1,9250 

— 

Die Aenderungen. 

, (lie liier von 

Monai /m 

Monat bich hei aixs&tcllcny smd 


ein/ig dem Kialtveiluste der Ablcnkungsmagnctc ziiznschieibi'ii. 

Was die Inclination beliilK, so geht die Variation waliiend des Tages 
niebt uber zwei Minulen, und da die Snniuie dei zulalligeii I'eliler der iin 
Freion aiigestellten Beobaditungeii die.scu Bctiag betiuclitlicli ubcistcigon 
duilte, so Bcluen cs umiotbig, aul die taglichcn Vanationcn Ilucksicht zu 
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nehmen Dagegen musste die jahrliche Alinalime m Rechnung gebracht 
■werden 

Zur Bcslimmiing der jahrlichen Abnahme konnen folgcnde Data be- 
nutzt werden im Jahre 1845, im Juli, fand icli mit dem Repsold&clicn Incli- 
natonum des Urn Kretl die Inclination in Munchen 

650 10 ' 

Im Sept 1853 fand ich die Diffeienz z\vi&clicn Wicii imd Muneben 
= 34', und da Kreil gleicbzeitig mit demselbcn Inclinatoiiiim die Inclina- 
tion in Wicn = 64° 17' gefunden bat, so eigibt sicb die Inclination fur 
Muneben 

= 64® 51' 

Die Abnabme ist also in 8 Jabren 

= 19' 

Die Brusseler Beobaebtungen geben lilr 8 Jahic 
1843—1851 20', 3 

1842—1850 . . 20', 7 
1841—1849 . , 19', 4 
Ich babe demnach die jabrhchc Abnabme zu 

2',5 

angenommen, obwobl icb glaube, dass fur die gegemvardge Epoebo diese 
Abnabme noch etwas zu gross sein mochte *) 


Reaueiiow^ aw ReohaeMungen. 

I Declination 

Mi. Bei del Declination ist zunaebst /u eimittcln, wohlic Aenderun- 
gen in dei Torsion voigekommcn sind Die Toision ist aus don Ablenk- 
ungen beiechnet worden nach der Formel 

Torsion = — ^ +^g + »>3 +»4 

2 sm- ^(p\ 4 J 

wo (p die Ablenkung, v die Declinations-Ablesung, und ® die 

vier Ablenkungs-Ablesungen bedeuten 

Die Blittel dei Torsionsbestimmungen der emzelnen Tagc sind in lol- 
gender Tabelle vereimgt. 


') Hr Prof Hamtetn in Chriitiania hat in neuester Zoit aich mit iler jahrlichon 
Aenflerunff der Inclination beechaftift, und d... ,on ihm in den ..Bnlletine der 
Btueseler Academie«‘ mitffetheilten inffaben /nfolge hat man fur 1850 


Christiania 

1,11 

Gdttinffen 

4 

2,40 

Stockholm 

0,6 S 

Iiondon , 

2,38 

Petersburg 

0,72 

BrQsiel 

2,48 

Coiienhagen 

1,25 

Paris 

2,97 

Berlin 

2,81 

Genf 

4,14 


jahrliche Zunahme in Catharinenhurg- 1,79 
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* Eine stark abweietieude Bestimmung weggelassen (“7',00) 
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Nach gcnauerer Beirachtung dci obigen Tabellegelaiigt man leicbt zu der 
Ueberzcugung, dass kem wesentlichei Voilbcil duicli die Eimeclmiing dci 
Torsion, so wie sie an jedem Tage gcfimdeii wuidc, /u ci/iclcn ist, iind 
dass man die Torsion als constant wain end einzclnei Mcssungspeiiodcn 
betracliten dnifc, Untei diescr Voiaussctzung cilialt man, wenn cf das an 
cinei auswaitigcn Station bcobaclitete A/imuili dci Nadcl, iind n die gleicli- 
zeitige Ablcsung dcs Variations - Instiumcntes in Munclicn bedenten, die 
Decimations - Differ enz zwischen Munchen iind dei auswaitigen Station 
, , /td\ wie folgt ^ ^ 

1849 Jul ~ Aug. 12 - w - 14 48,67 

Aug 13 — Oct, /i/d = - 14 53,87 

J850 Juni 3 — 28 - w - 14 55,61 

dull 1 — Aug 12 /;dd = « - w - 14 57,46 

Aug 17 — Oct 19 M == « - - 15 0,74 

1852 Aug — Nov M == « - 72 - 15 0,84 

1853 Aug — Sept ^d = c - 2 * - 15 1,00 

Bcieclmet man miKelst diesei Foimcln die in Munchen angcstellten 
Bcobachtungcn, so sollte M duicligangig == o sem in wic weit dicss^ dei 
Fall ist, eisielit man aus folgcndci Zusammcnstelliing. 




Jul 28 
Aug 1 6 
2 1 

Sept 20 
Oct 2 
17 
17 

I 20 

20 
30 


Sept 12 
Oct. 3 


Aug 23 
‘23 
21 

Sept 2 ] 


Aug 1 0 
11 
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II Horizontal-Intensitat. 


ObwoU ich melirere Bestimmungen voi genommen haLe, die als 
absolute Inlensi tats-Messungen berechnet wcrden konnten, so 
babe icli doch nirgends in solchei Weise die Bcrechnung eingenchtet, son- 
dern aus den Ablenkungen fur sicb, und aus den Schwingungcn fur sich, 
die entspreebenden Resultate abgeleitet An den meistcn Stationcn ubu- 
gens Sind nur Ablenkungen beobaclitet woiden , aus Grunden die ich oben 
beieits erwahnt babe. 

Der einzige Umstand, der hiebei auf die Sicbeibeit dcr Resultate nacb- 
tbeilig emwirken konnte, ist das Vorkommen uniegelniassiger Aenderungen 
des Magnetismus der Nadeln, In dieser Beziebung babe icb nun Gclegen- 
beit gebabt, mebrere Erfabi ungen zii machen Bis zum Jabre 1853 befan- 
den sich die MagnetCjdie zur Intensitat&messung geboiteii^ in der luste nc* 
ben dem Theodoliten, und zwai der eine(Nio. 2) in der Mitte der Kiste, der 
andere (Nro. 1) am Deckel. Bei dem ei stern lasst sicb cine plotzlicbe 
Aenderung des Magnetismus wabrend der ganzcii Beobachtungszeit nicbt 
nachweisen, beim letztern kam zweimal der Fall vor, dass sich der Mag- 
netismus plotzbcb anderte, und zwar trat einmal eine Schwacbung, und cin- 
mal eine Verstarkung ein. Icb scbliesse daraus, dass die Erscbuttening 
beim Transport m Post - und Eisenbabnwagen im Allgememcn ohne Nacb- 
tbeil 1 st , was die Aenderungen bei Nro. 1 ([d. b. bei dem Magnet, der am 
Deckel der Kiste befestiget wai) betrifFt, so sind sie wahrschemlich daduicb 
zu Stands gekommen, dass eisenbescblagene Kisten, oder sonst Gegenstande 
vonEisen, auf meme Instrumentenkiste wabrend des Transportes zu begen 
kamen. 

Im Jabie 1850 entscbloss ich mich, die Magnete in den Ta&cbcn zu 
tragen, den emen auf der reebten, den andern auf der linkcn Seite, und 
der Erfolg war vollkommen befiiedigend. Auf ciiier Wegstrccke von fast 
500 Meilen erwies sicb die Abnabme des Magnetismus als sebr germg und 
vollkommen der Zeit proportional. 

Da ich, wie oben bereits bemerkt worden ist, die Bereebnungen durcb- 
gangig so eingericbtet babe, dass die Ablenkungen fui sicb, und die Scbwing- 
ungen fdr sicb benutzt werden, so ist es ndtbig, fur beide Kategorien bier 
die erforderbeben Bestimmungen beizufugen. 

#3. Ablenkungen. Es sei die absolute Intensilat, welcbe der 
Ablesung N‘ des Munebener Vanations-Instruments entspricbt 

« Zo (1 - ? 

wo ^ die Zeit und Xq q ^ die der Zeit ^ proportional fortsebreitende^ 
duicb das Nacblassen der Ablenkungsmagnete veranlassl?c, Abnabme be- 
zeicbnet, es sei feiner die der Ablesung n* enlsprccbendc IntensitS^t 

= JTo (1 - (1 + [w' - iV^J). 
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(iJlciclizeitig mit der Ablesung m Munclicn sci an einer auswartigen 
Station die Ableiikuiig tp bcoliaclitct \Yoidcii, and man bciccline daiaus die 
absolute Intcnsilat X nuttdst dei Forincl 


Z=- 


Op (1 - V 
h%n <p 


(1 - flj /') 


wo Co p ^ die Ahnahmc dcs magnctisclicn Moments dos Ablcnknngsmag- 
iicts, und t‘ die Tempciahir bcdculct, so liat man dcii Unteiscliied /wisclicn 
Munclien und dci auswaitigen Station 


Co (1 " P 
sin (p 


Cl - af) - XoO - q (1 + k K - ^1) 


Don Factoi (I 


Co (t - a-) (1 - ffl f) 




) 


nn (1 “ (1 + - *^1) 

q (t k [n* - N'J) babe icli, da ci wolil scltcn 


ubci 


1000 


gclit, durcligangig wcggclassen, so zwai, dass wenn man 


log Cc (1 ~ [p - q] 

fur die bcidcn Magneto respective durch Ct und C 2 bezeiclinct, und 
lui Magnet Nio JU log C, - log sm 95-15/28 (f - 10^) + 9,50 -N‘) 

„ „ Nio 2 log Z= C 2 - log sin (p - 18,92 (1‘ - 10^) +9,50 {n^ - N) 

set/t, die Dincicuz dei Intensitat /wischen Munclien und einei auswaiti- 
g(ii Stdiioii 

X Z - Ao 


sicli eigibt 

AVas die Weithe von X' bctiilll, so wuiden sie lolgendcimasson an- 
genommen 


1849 . X' = + 10,0 

1850 ... 0,0 

1852 , . . . 0,0 

1853 .... +60,0 


Folgende Tabidle etithalt die Weitlie von Ci und bir jeden Boob- 
aebtungstag, m den beigciugtcnNotcn wordon die voigekommcncn Aendci- 
ungen luliei eilauleit# 
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CoDstanten zur Berechnting der Hoiizontal-Intensitcit aus Ablenknngen 



(0,07898 

0,07888 

0,07878 

0,07868 

0,07858 

0,07878 

0,06866 

0,07854 

0,07842 

0,07830 

0,07818 

0.07806 

0,07794 

0,07782 

0,07770 

0,07756 

0,07762 

0,07765 

0,07768 

0,07771 

0,07774 

0,07777 

0,07780 

0,07783 

0,07786 

0,07789 

0,07043 

0,07031 

0,07020 

0,07009 

0,06998 

0,06987 

0.06976 

0,06965 


„,.8253 


0,18239 

0,18225 

0,18211 

0,18197 

0,18160 
0,18150 
0,18140 
0,18130 
0,18120 
0,18110 
0,18100 
0,18090 
0,18080 
0,18070 
0,18050 
0,18071 
0 18064 
0,18057 
iO, 18050 
<0,17920 
0,17922 
0,17924 
0,17926 
0,17928 

0,17930 

0,17932 

0,17698 

0,17685 

0,17672 

0.17659 

0,17646 

0,17634 

0,17622 

0,17610 


0,06955 
0,06989 
0,06992 
0,06995 
0 06998 
0,07000 
0,07002 
0,07004 
0,07006 
0,07008 
0,07010 
0,07012 

0,07016 

0,07018 

0,07022 

0,07024 

0,07026 

0,07028 

0,07030 

0,07032 

0,07034 

0,07036 

0,07038 

0,07040 

0,07043 

0,0’045 

0,07048 

0,07024 

0,07016 

0,07008 

0,07001 

0,06994 

0,06987 

0,06980 

0,06973 

0,06966 


0,17598 

0.17625 

0,17627 

0,17629 

0,17631 

0,17633 

0,17635 

0,17637 

0,17639 

0,17641 

0,17643 

0,17645 

0,17624 

0,17625 

0,17627 

0,17629 

0,17631 

0,17633 

0,17635 

0,17637 

0,17639 

0,17641 

0,17643 

0,17645 

0,17647 

0,17049 

0,17651 

0,17619 

0,17617 

0,17615 

0,17613 

0,17611 

0,17609 

0,17607 

0,17606 

0,17604 


1) Juh 24 um 111/2 Uhr Vormxttaff* kam Magnet Nro 1 mit Eiien in Berilhrung, 
und verlor 0,00090 

2) Aug 2T iiel Magnet Nro 2 nach den zvei ersten Ablenicungen auf den stem!- 
gen Boden, und verlor, wie aus den Beobachtungen der verb ergeh end eii und fol- 
genden Tage sicb ergibt, 0,00082 

3) Sept 3 Ehe die Beobacbtungen in Mdnchen gemacht wurden, kameu die zwei 
Magnete mit einander in Berilhrung, wobei Nro. 1 O,O0G8O und Nro 2 0,00234 
verlor 

4) Zwischen dem 11 und 20 Sept vurde der Tbeodolit in einen neuen Kaaten 
verpackt, und die Schiene verandert 
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Jim 3 


Juli 1 

3 

4 

5 


0,00458 


0,06563 

0,06563 

0,06563 

0,0{)563 

0,06563 

0,06363 

0,06563 
0,06564 
0,06564 
0,0656 4 
0,06564 
0,06564 
0,06564 
0,06542 
0,06542 
0,06542 
0,06541 
0,06541 
0,06 540 
0,06 j40 
0 , 065^6 
0,06)33 
0|065^8 

0,06538 
0,06537 
0,06536 
0,06536 
0,06535 
0,06535 
0,065 34 
0,06533 
0,06532 
0,06532 
0,065 52 
0,06532 
0,06533 
0,06533 
0,06333 
0,0653 J 
0,0653 ^ 


0,17lo3 
0,17171 
0,17 180 
0,17.2o 
0,17235 
0,17228 

0,17228 

0,n2U 

0,17212 

0,172U 

iO,17215 

^0,16470 

0,16457 

0,16444 

0,16112 

0,16420 

0,16 i08 

0,163M6 
0,10396 
0,16402 
0,16402 
0,16402 
0,16101 
0,10401 
0,16100 
0 16400 
0,16^60 
0,1GB90 
0,16308 

0,16398 

^,16398 

0,16397 

0,16397 

0,16397 

0,16306 

0,16306 

0,16396 

0,16396 

0,16396 

0,16429 

0,16429 

0,16428 

0,16428 

0,16427 

0,16427 

0,16425 


Aiiij, 26 
27 
2S 
30 

8epl 1 2 

13 

15 

16 


OU 1 


23 

21 


0,06534 
0,065 34 
0,06534 
0,06531 

0,06520 
0,0Cia2i 
0,06528 
0,065 3 2 
0,005 36 
0,06541^ 
0,065 11 
0,06 )17 
0,06.) 50 
0,06 )56 
0,06559 
0 , 06.>62 
0,06)64 
0,06567 
0,06569 
0,0657! 

0,06573 
0,06 575 
0,065 7 7 
0 06577 
0,06577 
0,06)72 
0,06567 
0,06561 
0,00555 
0,06549 
0,06543 
0,065.37 
0,06534 
0,06528 


0,05ol2 

0,05512 

0,05513 

0,05515 

0,05516 

0,05517 

0,06518 

0,0,5510 


0,16425 

0,16424 

0,16424 

0,16424 

0,16463 
0,16464 
0,16165 
0,16 U>6 
0,16467 
0 , 1 6 >68 
0,16 U)9 
0,16 170 
0,16471 
0,16472 
0,16473 
0,16 174 
0,16475 
0,16476 
0,16477 
046478 

0,16479 
0,16 179 
0,16479 

0,164 79 
0,1647.5 
0,16471 
0,16467 
0,16463 
0,16459 
0,10454 
0,16119 
0,10445 
0,10431 


0,15700 
0,15699 
0,1.) 6 98 
0,15696 
0,15094 
0,15692 
0,15690 
0,15688 


1) Auf (lem Wege ^on imineusOulfc iukIi Kuthonbucli wukO die Jvwte chad iff t, 

uud (he \ei8chiedenpn Appaiidt, dmchemandei ge^ioilen Maffiitl Nro l scliemt 
keiae Beschachgimg iikUen /u hahin, NTio 2 0,00165. 
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m 

B 


1852 



1852 



Sept* 2 

0,05521 

0,15684 

Oct 11 

0,05258 

0,15654 

4 

0,05523 

0,15680 

12 

0,05257 

0,15655 

5 

0,05524 

0,15678 

13 

0,05255 

0,15656 

7 

0,05526 

0,15674 

16 

0,05248 

0,15659 

a 

0,06528 

0,15672 

23 

0,05241 

0,15666 

9 

0,05530 

0, 16670 




10 

0,05532 

0,15668 




11 *) 

0,05534 

0,15666 

1853 



12 


0,15664 




13 


0,15662 

Aug, 10 

0 04910 

0,15328 

o 14 


0,15660 

11 

0,04909 

0,15328 

g 16 

0,05372 

0,15656 

13 

0,04906 

0,15328 

17 

0,05369 

0,15654 

16 

0,04900 

0,15327 

r 18 

0,05346 

0,156o2 

18 

0,04899 

0,15325 

i 19 

0,05333 

0,15650 

20 

0,04895 

0,15323 

[0 20 

0,05321 

0,15648 

21 

0,04893 

0,15322 

21 

0,03309 

0,15646 

S 2^ 

0,0489 1 

0,15321 

g 22 

0,05298 

0,15644 

S 23 

0,04889 

0,15320 

2 23 

0,05265 

0,15642 

24 

0,04887 

0,15319 

24 

0,05284 

0,15640 

i 

0,04883 

0,15317 

27 

0,05279 

0,15640 

" 28 

0,04879 

0,15315 

29 

0,05276 

0,15642 

l^° 30 

0,04875 

0,15313 

30 

0,05275 

0,15643 

« 31 

0,04873 

0,15312 

Oct 1 

0,05273 

0,15644 

^ Sept 7 

0,04859 

0,15305 

2 

0,05272 

0,15645 

11 

0,04851 

0,15299 

3 

0,05270 

0,15646 

12 

0,04849 

0,15298 

4 

0,05269 

0,15647 

13 

0,04843 

0,15293 

5 

0,05287 

0,15648 

16 

0,04841 

0,15292 

6 

0,05266 

0,15649 

17 

0,04839 

0,15290 

7 

0,05264 

0,15650 

20 

0,04833 

0,15286 

8 

0,05263 

0,15651 

23 

0,04827 

0,15282 


0,05261 

0,15652 

28 

0,04820 

0,15275 


Wenn man nach den obigen Formeln die Dilferenz idX aus den 
Munchener Ablenkungsen berechnet. So sollte ^IX durcbgangig =» o wer- 
den, in wie feme diese Bedingung erfullt wild, lasst sich aus folgendcr 
Tabelle erseben, wo die Werthe von ^X m Einheiten der viorten Deci- 
malstelle ansgedtilckt sind 


1) Von ilieBem Tape an Ins zum 16 Sept ist Nri) 1 niclit als Ablonlcnngsmagnot 
gel}rauc1it ‘wotden) in (Uesem Zeitraum hat eiii bedeutetrder KraftverliiBt stult- 
gefunden, ohne dass die TJrsacIie nachgewiesen werdeii kdiinte DerVeilust ’vruide 
in Anweiler aus Nro 2 bestimnit 
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Ablenkungcn m Munolien miUclst dcs magnedschen Reis.e Thcodoliten 
bcobachtot, uiul dcicn Rosulta(o nach den obigen Constanten bcicchnct. 




14,3 - 3,35 

14.1 - 3,48 

20.1 - 3.25 

19.7 - 3,04 

20.0 - 2,64 

19.5 - 4,89 

15,9 - 1,66 

10.0 - 1,72 

15.7 - 1,75 

15,9 -1 , j ') 

11.6 - 3,17 

11,6 - 3,07 

20.0 7,58 


11,0 8,24 

13,8 6,58 

12.4 7,18 

11.2 8,39 

11.0 8,71 

10.0 10.69 

10.2 11,06 

13,6 17,02 

13.5 17,18 

12.6 16,33 
13,4 16,57 

8.9 18,78 

8,6 17,72 

8,0 18,12 

8.0 18,38 
7,5 18,12 

7.3 14,90 

6.9 15,42 

8.1 16,22 

7.9 17,25 

6.3 17.95 

6.9 17,88 
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9 

t 

n‘ 

Datum 



-dX 



3 48 31,6 
5 ^6 26,9 
„ 36 27,2 
„ 48 18,6 
„ 48 20,4 

7 36 28,2 
,, 36 28,4 

8 36 28,7 
„ 36 30, S 
„ 48 23,1 
„ 48 23,8 
17 36 24,2 
„ 36 23,4 
„ 48 11,5 
,5 48 11,2 
19 36 22,9 
„ 36 23,0 
, 48 9,9 
» 48 10,0 


Aug, 23 35 
» 47 


» 47 
Sept. 23 35 
» 35 
» 47 
» 47 
24 35 
» 35 
47 
)9 47 
27 35 
46 , 


13,7-1,92 


14,6 4,10 
9,7 6,30 


8.2 11,32 
8,6 10,08 
9,4 10,00 

9.3 9,b0 
10,4 12,18 
10,8 12,00 


<P 

t 


Z-A 

0 








47 3,63 

47 4,11 

35 10,17 
35 10,34 
35 9,98 

47 3,39 

47 3,56 


46 50,15 15,6 16,35 
46 49,78 15,7 16,65 


3,0 18,62 
4,7 18,65 
4,5 18,75 
5,0 16,95 
5,0 17,97 
4,9 18,57 
5,0 18,62 
15,6 16,35 


Aug 10 34 
„ 46 

11 34 

„ 46 

13 34 
,, 34 

„ 46 

» 46 

Sept 7 46 . 
» 46 
34 
34 

j> 46 : 
s, 46 ! 
„ 34 . 
M 34 < 
23 46 ; 


28 11 


13,6 57,47 

13.4 58,16 

10.3 57,74 

10.5 58,00 

18.4 61,78 

17.6 bl,C5 

17.4 61,55 

17.5 61,51 

9.8 60,82 

10.2 59,31 

11.4 59,65 

11.6 59,56 
1*2,4 65,68 
1*2,5 65,90 

12.6 64,98 

12.6 63,00 

14.6 68,15 

14.7 67,16 

17.7 70,55 

17.5 70,20 

16.8 70,36 

17.1 70,61 
9,6 51,45 

10.3 50,87 

9.9 50,26 

10.1 60,08 


S chwing un gen Wenn man bei den Schwingungen cbenso 
verMrt wie lei den Ablenkungen, so erli^lt man 

AT- 

nnd 

fur Magnet Nro 1 X = C\ - 2 log T + 13,40 t - 9,5 {n' - W) 

” ” 2 X = C's - 2 I* + 16,04 t - 9,5 (n' - iV') 

Hinsiehtlieh der Schwingungen babe ich ubrigeas zwei Umstande zu cr- 
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<)) f)ie aul tloi Koise iiu Jahie 1849 init dm Chroiiometci von Hauth 
beol)achlokii Sclmnifi^iingcn Ivonntcn iiiclil bcnut/t wcideii, da sich 
lieiausgcslcllt liak class das Chionomclei aut derlleisc niclit dcnselbcn 
Gang eiiibieb , wic boi stationaiem Gel)i ancbe docb sind sic (S CCCXLIO) 
beigelugl woidon, da sio wobl unlci sicli \eiglciclibai scinwcidcn, nnd 
dabci Aufscbluss gclx^n Ivonnen, wo die Ablcnkungcn cnnen Zwcifcl 
/nla&sco Iin Jabie 1853 windcn in Berlin, Wien nnd Pans imt den 
Cbionomctern dei doiligcn Anstahen Scbwingiingsbcobacbliingcn gc- 
maclit, die an dei cben er^valmlcn Unvollbommenbeit nicht leidcn 

b) Es wai a pi ion /u eiwailen, dass die saniintlicbcn auf dei Rci&c be 
obacbtelen Sclmingungen cniei Vcibesseiung beduifcn wuiden, tlieils 
wegen (l(‘i Kui/c nnd verbal! mssmassig giossen Stcifigkeii des Fa 
dens, thtils wegen des Ums!andes, dass das Scbwingungskastcben 
/lemlicb eng, dalici dieAbnabmc des Jbebwmgungsbogcns lascbcr war 
Beobacldnngen , woiaus die Gio&se diesei Veibesseiung abgelcitet 
werden solbc, smd am 1 1 , 13 nnd 17 Del. 1853 angestellt woiden, 
nnd cs cigab sicb 

im gros&cn Schwmgnngskaslcn des magneUseben Obseivatoiiums 
log der Schwingnngsdauer 

Nro 1 Oct 11, . 0,45722 Oct 13 . 0,45738 , , Oct 17 0,45734 

Nio 2 „ „ 0,40261 , „ 0,40269 ,, „ 0,40276 

im klcuieii ^Scbwlngungskastchon des magnetiscben Thcodolitcn 
log* dm Scbwingungsdauci 

Nio 1 Oct II 0,45674 , Oct 13 0,45696 . Oct 17 , 0,45695 

Nio 2 „ „ 0,40237 „ „ 0,40249 „ „ 0,40244 

Ini MiUel eibalt man lucians die Coireclion dm auf der Reuse bcob- 
aebteten Scbwmgungcn 

fur Nio* 1 . . , + 0,00043 
„ Nio 2 . * * + 0,00027 

Dieses Kcsnltal ist m boliem Giadc ubeirasclicnd, mdem obne weitcrc 
Reebming mnlcucbtcnd ist, dass dor gclundone Bctrag nicht den oben be- 
zeicbnetcu Dmstanden /aigeschucben werden kaiin, Wclcbe nnbekaimlen 
Uisacben liiei emen so bcdcntcndcn Emfluss auszuuben im Stando smd, 
muss die kunltigc Untei suebung erst crmitteln 

Dem Obigen zufolgo begnugc ich mich, bier voilaufig dm Constanlen 
fui das Jain 1853 folgcn zu lassen, und bcmcikc dabei , dass dem eben 
gefundcncnRcsultatc zulolge, wenn es sich urn auswaiUge iStationcn handclt, 
/Ai Cx , * -0,00086 
zu Ca * . * -0,00054 

bmzngcfugt weiden muss 

Die Weitbe doi Constanten C\ und C ^2 ^i^det man m folgender Ta- 
bclle zusammengestellt 
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Gonstanten zurBerechnung dei Honzontal-Intensitat aus den Schwmgungcii 


Zeit 

c. 

c. 


1863 Aug 

10 

1,20837 

1,09825 



11 

20846 

09832 



23 

20959 

09910 

o 




xO 

>o 


31 

21017 

09961 

05 

tH 

Sept 

7 

21075 

10004 

11 


9 

21089 

10017 



15 

21136 

10063 


16 

21144 

10070 



23 

21199 

10124 



28 

1,21238 

1,10162 


Werden liicinach die in Munchen angeslclltcn Bcol)achlnngeu hcrech- 
net, so erhdlt man folgende Wertlie von X m Einhciten dci vioitcn Do- 
cimalstelle ausgediuckt 


Datum 

Wertli von 

Datum 

WcUb ^on ^dX I 

Magn 1 

Magn 2 

Magn 1 

]\lagn 2 

1853 Aug 10 

-3 

8 

1853 Sept 9 

-13 

8 

11 

1 

-7 

9 

0 

-G 

Sept 7 

4 

-2 

23 

-12 

-1 

7 

5 

0 

28 

8 

-3 


111. InchnatioiL 

MS* Zur Berechnung der Inclination ist die oben bereits angefubitc Formel 


tgi = tgi^ 


sin %Ij 


sm %pQ 

gebraucht worden, nnter Anwendung der in memer „Bescbreibung der an 
der JMEuncheaer Sternwarte angewendeten neuen Instrumente uad Appajiaite*^ 
angedeuteten abgdsFarMen Bechnnagsmetlitaden Die Werthe von Iq waren 


1849 


65 

1 

1850 


64 

58 

1852 


. 64 

53 

1853 


64 

51 


Was die Ablenkungen i/Zq betrifftjso wuxde zur Bestimmung dcrselben 
im Jahre 1849 der Theodolit nordheh voiu Beobachtungs-Saale, zwiscben 
dem osthchen und westlicben Flugel der Sternwarte, aufgestellt. Beide 
Flugel Sind mit Eisenblech gedeckt. An mehreren Puncten der TJmgebung 
war der Einfluss des Eisendackes auf die borizontaden Componenten un- 
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tersucht worden, und liaKo sich als aelii gcimg lieraiisgcstclU, so z^ar 
dass ich kcmen Anstand nahm, jenc Localilat wegcn dei Bequemlichkcit? 
die SIC daibol, /ii wdhlen Eist nachdcm die Me&sangen des Jabcs lB49 
vollendet waieii? wiuden am 3 Dec emigc 'veigleichcndc Inclmationsbe- 
stiminungcn an der cben eiwahntcn Stclle, dann ncben dcm magnciisclicii 
Ilaiischcn sudostlich von der Stcim\aitc voigenommen Zu mcmer gios&cn 
Veiwundemng stcllie sicli erne Differenz von 11', 7 hciaus urn so viclwmde 
die Ablcnknng dmcb das eiseine Dacli veigiosseit Da icbmdcssen mclit 
gaiu sicliei ^\al, ob duEmfluss spatci iiicht ctwas vcischiedcn semmochlc 
von dem, was in den Mona ten August — October stattgefunden liatte, so 
zog iclx cs voi, die Messungen die m den Jaliien 1849 und 1850 an vei- 
schicdcnen auswaitigcn Stationcn angestellt woidcn sind , /u veigleicben 
und liiciaus den Emflnss abzulciten Auf diescm Wege ciluelt ich die 
Coircction — 12' ,7, 

die an sammtliche iin Tagebuche SI — XG vorkonimenden Inclinations- 
Messungen m Munclien angebiachl wcidcn muss 

Zur Bereclinung dci Indinations-Bcobaclitiingen biaucbt man zundclist 
den Winkcl tp^, d h die Inchnatioiis-Ablenkung in Munchen Dicsci Win- 
kcl nalmi vom \nfange veimoge einci Eigcntlmmhchked des wcichcn Ei- 
sens, die icli in dei oben berods oiwalintcn Dcuksoliiift nalici ciklart 
babe, schi sdmell al>, und wuide cist nacli Veilaiir mclucici Jahie con- 
stant 


Folgcndo Tabelle cntlialt die bei dei Bciocliming angewendeten Wertbe. 



■ 

Qll 


■ 

M 


■ 


1849 

0 


1849 

u 


1849 

o 

i 

Aug. 3 

23 

47,9 

Sept 1 

23 

18,9 

Sept 2b 

23 

26,3 

5 

23 

43,9 

2 

23 

17,9 

26 

23 

26,0 

10 

23 

40,9 

•i*) 

23 

16,9 

27 

23 

25,8 

12 

23 

38,9 

4 

23 

31,7 

29 

23 

25,3 

14 

23 

36,9 

b 

23 

31,5 

30 

23 

25,1 

18 

23 

32,9 

(i 

23 

31,2 

Oc(. 1 

23 

24,9 

20 

23 

30,9 

8 

23 

30,7 

5 

23 

23,9 

21 

23 

29,0 

0 

23 

30,1 

6 

23 

23,7 

24 

23 

26,9 

10 

23 

30,1 

8 

23 

23,1 

27 

23 

23,9 

11 

23 

29,8 

9 

23 

22,9 

2B 

23 

22,9 

20 

23 

27,b 

10 

23 

22,7 

20 

23 

21,9 

21 

23 

27,4 

12 

23 

22,1 

30 

23 

20,9 

22 ! 

23 

27,1 

13 

23 

21,9 

31 

23 

19,9 

23 

23 

26,8 

14 

23 

21,7 

Nacb (lieser Bonbaditimg* wurde dei Hiiiti: 
liiei eine iioiie lioih© an 

fcymmeinetliei ffoleiU, 

(les»balb fangt 11 
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Wenn unter Anwendung dieser Tabelle mittelst der obigcn Foimel die 
Inclinations - AHenkungen m Munchen bereclinet werden, so sollte durch- 
gangig 

i - Iq ~ 6 

sich ergeben^ die wirklichen Resnltate der Rechnung ersieht man aus 
folgender Tabelle ‘ 






42 Einleitung 

Wahrend im Allgemeinen die Messung der Inclination mit weichen Ei- 
senstaben sehr ubereinstimmende Resultate gibt, kommen einzelne^ durch 
mehrere Stationen forilaufende, Abweichungen zum Vorschem , welche nn* 
moghch der Unsicherheit derMethode, oder den gewohnlichen Beobachlungs- 
feblern zngescbneben werden konnen. 

Am Auffallendsten treten die Abweichungen hervor wahrend der Ex- 
cursionen des Jahres 1852 Auf dem Ruckwege von der ersten Excursion 
beobachtete ich in Ulm und Gunzburg, und wenn man die fruheren Beob- 
achtungen und die daraus entworfene magnetische Charte zu Grunde Icgt, 
so ergibt sich, dass im Jahre 1852 die Inclinationen daselbst zu gross ge- 
ifonden wurden um 

8', 3 und 8^8 

Die Abweichung scheint schon bei Pforzheim angefangen zu haben* 

Bei der darauf folgenden Excursion smd die Inclinationen von Inunen- 
stadt, Weller und Lindau im Mittel um 

9', 9 

zu gross. Um gleichen Betrag durften die Beobachtungen von Meersburg 
Hollsteig, Freyburg und Oetlingen fehlen 

Den Grund dieser Abweichungen habe ich nicht entdecken konnen, 
vermuthe aber, dass entweder athmosphauscho Einflusse (viclleicht tiefe 
Temperatur oder das Nassweiden der Stabe) eine langei dauerndc Aendci- 
nng hervorruft, oder dass in der Klemmung und Aufstcllung des Appaia- 
tes von Zeit zu Zeit erne Aenderung emtreten muss , die sich von splbst 
wieder aulhebt. 

Gluckhcher Weise ist die Messung der Inclination von mindercr Wich- 
tigkeit, da zwischen den Aenderungen der Inclination . . /dt , und In- 
tensitat . . JX . ein bestimmtes Veihaltniss sich zeigt, und dainach 
die Inclination berechnet weiden kann. Man findet namlich, wenn /dX in 
Einheiten der vierten Decimalstelle ausgedrackt wird, aus der Gesammt- 
heit der Beobachtungen 

= 0,110 ^X wenn dX zwischen — 1000 und 600, 

=» 0,107 dX wenn dX zwischen — 600 und 0, 

^2 «■ 0,115 dX wenn dX zwischen 0 und 600 

Bis^ erne genauere Erorterung stattfinden kann , halte ich es fiir das 
Zwedunfissigste, da, wo eme Unsicherheit der Inclinations-Bestimmung zn 
vermuthen ist, die Inclination aus ohigen Formein abzuleiten. 


Beobachtungs - Resiiltate. 


Die Iiiferisitats - Unteisclnede smd diirchg-ani,i%^ in liinheiten der viettcn 
Oecimalstelle niisgedruckt 


Auehen. 

In Aachen stellle icb auf demLoxusenbcignebcn dcr trigonomctnschen 
P^'ramide eiiuge Beobacbtungcn am 6. Nov 1844 an Es lasst sich vor- 
Idiifig iiur die Inleiisi(al icdiiciren. Das Resiiltat ist 

IIoi Intcnsital Aachen - Mimclicn — 1579. 

(Vergl jjResiiltatc <les magnelibchcnObbcivatouums in Munchcn wah- 
rend der drcijahiigcn Peiiodc 1843 — 44 — 45 

Die ahsoliito HomontaMntcnsitat fui 1850 hctiagt 

1,7944 


Ai&iinffm 

Die magnelische Station in Aibling hefand sich am TIoclihcrg im herr- 
scliafllichcn Garten (Fig. 1) das Slativ stand aiif eincin belcioRtcn Wcg, 
uiid da die Fussc nicht in den Bo den hmcingedruckt weiden konnten, so 
war die Festigkut niclit gioss. Dcr Tag war schr tiub, die Fcrnsiclit 
von Zcit zii Zcit, thcils durch Wolken, tbeils durch den bembfallenden 
Rcgcn untcrbiochcn, Dcr Standpunct des Tlieodolilen wuule zuiiachst ant 
das Eck a des Landgeiichtsgebaudcs bezogen. Dci Direct ions winkel nnd 
die Etttfernung des Eckes ct von dcr Station ans warden gcfnndon wie 
folgt 

Diicctionswinkel 256® M',! 

Entfernnng 183,4 Bayer. Fuss. 

Da es indessen nicht nnwahrscheinlich ist , dass seit dei Aniertignng 
des Katasterplanes Aendei ungen an dem Gehaude stattgclundcn haben, so 
wuidcn die Coordinatcn nicht aus den ehen angeiubitcn Bcstiminungen, 
sondern aus denMircn abgeleitct, nnd es ergab sich 

X = - 12,9256 r «= - 14,0071, 



/ 


44 Beobachtungs-Resultate Aibling. Altotting 

Nach der vierten Decbnations - Messung warden die Miren vollstandig 
abgelesen und daraus folgt die S. CCCXLV angegebene Collimation^ die ich 
mit AusscMiessung von Berbling und Weihenlinden zu 

3340 51 ',44 

annehme. Bei den zwei ersten Decbnations-Ablesungen war die Collima- 
tion kleiner um Vor der letzten Inclinalions-Einstellung wurde das 

Stativ von dem Fubrer gestossen, und eine Aenderung von 13', 2 herbeige- 
fuhrt, es ist jedoch nacb Beendigung der Inclinations -Messung das Instru- 
ment, wie die Ablesung der Mire Grosshohenrain zeigt, vollstandig auf den 
alten Stand zuruck gebracbt worden Bei den letzten drei Declinations- 
Ablesungen war die CollimaUon durch Aenderung des Instruments um 
21',0 klemer geworden* TJm demnacb das Azimuth zu erhaltenj muss man 
zu den Theodoliten-Ablesungen folgende Zahlen hinzufugen 

O t 

Nro. 1699—1705 inclus. . 334 30,9 
„ 1706—1728 „ . . 334 32,0 ^ 

„ 1733—1748 „ . . 334 11,0 

Zur Berechnung derHorizontal-Intensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 


h ' o / 


Intensitat 1849 Oct 5. 1 9 Ab 

Abl. 49 48,2 Temp. 

10,0 Lit . 

11,1 

1 27 


„ 49 47,4 


10,0 „ 

12,2 

3 13 


„ 36 44,4 

99 

9,4 „ 

15,5 

3 28 

5 ? 

,, 36 43,5 

99 

10,2 „ 

15,6 

Inclination 2 18 


„ 23 5,1 

99 

9,6 



Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgende Resultate hervor 
Differenz Aibhng^Munchen^ 

Declination -18', 3 -18', 6 -17', 4 -18',3 -18', 3 -18', 1 

-18',6 -18', 3 -19',2 Station A 1849 Oct. 5. 

Honzontal-Intensitat +151 +150 +141 +143 Station A 1849 Oct. 6. 
Inchnation — 16', 4 Station A 1849 Oct. 5. 

Die anthmetiscLen Mittel smd 

—22', 3 . . . +146 . . . — 16',4, 
md die magnetischen Constanten fflr 1850 

ISO svfi . . 1^9009 , _ 4^4 5 


Amuing. 

Die magnetischen Beobachtungen warden ostlich von AltStting, an der 
Grenze zwiscben zwei Feldern (Fig 2) links von der Strassc, wolcbe nach 
raunstem fuhrt, angestellt. Die Entfeinung von der Mitte der Strasse 
war 87 Bayi. Fuss. Da der grosste Theil der in der Umgegend anvisirten 
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Thurme mclit tngonometriscli bestimnit ist, so bleibt das Azimuth wemger 
sicher, als zu wimschen gewcsen ware. Aus denMiren warden zueist die 
Coordmaten der Station abgeleitet wie folgt 

X = 4,1545 F = - 34,9698 

Die Station muss indessen, um eine vollige Ausglcichung herbeizufuli- 
ren, um 3^ Fuss sudlicher und Fuss westlichcr angenommen werden , 
alsdann eigibt sich die Collimatipn am Ende der Beobachlungen 

= 255° 1^4 

Da w^hrend der Beobachtungen eine Abnahme von stattgefunden 
hatte, so wird man, um das Azimuth zu cihalten ^ zu den Ablesungcn dcs 
Kreises 


am Anfang . • 254® IF, 7 
am Ende , . 255® 12', 3 

hinzufugen musseii 


Zur Berechnimg der 

Horizontal - Intensitdt und Inclination 

hat 

man 

folgcndc Bestimmungen 

k i 







Intcnsitat 1850 Aug, 27, 

11 * 

2 41 

Ab. Abl. 

0 

48 

4,9 

0 

Temp. 16,1 

Int. 

8,7 


2 53 

55 

48 

6,6 

„ 16,7 

55 

8,8 


3 6 

5? 55 

36 

CO 

5, 16,1 

55 

9,0 

Inclination 

3 31 

55 55 

20 

15,4 

„ 16,0 




Aus don unzclncn Beobachtungen gclien lolgcndc Rcsultato hcivoi , 
Diffcicnz Altolting-Munchen* 

Declination -35',4 -35', 9 -36', 4 -36', 0 -35',6 Station A 1850 Aug, 27. 
Ilonzontal-Intcnsitat +27 +18 +20 Station A 1850 Aug. 27. 
Inclination -9',0 Station A 1850 Aug. 27. 

Die anthmctischen Mittol sind 

—35', 9 . , . +22 . . --.9',0 , 

und die magnetisclien Constant en fui 1850 

15® 18', 0 . . . 1,9545 ... 64® 50', 5. 


Amberg* 

Die magnctischen Bestimmungen warden am 6. Aug. 1850 auf dem 
Mariahulfsborg voigenommcn, der Theodolit stand auf dcmhochstenBuncto 
neben dem Stombruch, und nordwestlich von der Knchc. Der Erdboden 
ist sehr ciscnhaltig, dasEisenoxyd liegt zuTage, auch wird ein ergiebiges 
Eisenbergwcrk ganz m der Nahc betrieben. Ich erwartete dcsshalb be- 
tiachthchc Abwcichungen bci den magnetischcn Constanten zu linden. Der 
Eifolg hat jcdoch gczcigt, dass der Einlluss des Eisonerzes jedcnfalls schi 
goring 1 st. Die Coordmaten der Station warden aus den Mircn abgeleitet 
wic folgt 

X = 62,7108 F = - 9,1889. 



46 Beobachtungs-Resultate. Amberg. Ansbach 

Die Colhmatioii betrug am Ende (wenn man den naben Punct Mana- 
hulfekircbe ansschliesst) 

203'^ 9^5 

WabrendderBeobacbtung war die Collimation um O'jS kleiner geworden. 

Demnacb bat man, um die Azimutbe zu erbalten, zu den abgelesenen 

Winteln ° 

am Anfange • 202 66,2 

am Ende . 202 65,9 

bmzuznfagen 

Zur Berecbnung der HonzontaMntensitat und Inclination bat man lol- 
gende Bestimmungen 

I, i o / o 

Intensitat 1860 Aug. 6. 8 15 Mrg.Abl.60 7,5 Temp. 15,0 Int -2,0 

8 26 „ „ 50 7,1 „ 15,0 „ -2,1 

Inclination. 8 44 „ „ 21 22,1 „ 16,6 

Aus den einzelnen Beobacbtungen geben folgende Resultate hervor 
DifFerenz Amherg^Munchen 

Declination +5^,4 +5',6 +4', 7 +5',1 Station A 1850 Aug. 6 
Horizontal-Intensitat -526 -524 Station A 1850 Aug. 6. 

Inclination -|-53',5 Station A 1860 Aug. 6, 

Die aritbmetiscben Mittel sind 

+6^2 . . . —526 . . 

und die magnetiscben Constanten fur 1860 

15° 48', 7 . . . 1,8998 65° 53', 0 


Anabaeii. 

Einen geeigneten Punct zur Anstellung der magnetiscben Beobacbt- 
ungen bonnte icb in der unmittelbaren Nabe von Ansbacb nicbt aulfinden 
uberall war die Aussicbt durch Wald und Anboben besebrAnkt, und Tburme, 
die icb als tngonometriscli bestimmt batte voraussetzen konnen, traton 
nirgends^bervor Unter diesen Umstanden entschloss icb micb, bios die 
Intensitfit und Inclination zu messen. 

Der Tbeodolit wurde zu diesem Bebufe auf eine Anbohe nordweatlicb 
von der Stadt (den sogenannten Pnnzenberg) gebraebt, und daselbst am 
1 Oct 1850 die Beobacbtungen bei ziemlicb empfindlicher Kalte vorgenom- 
men Die Station A befand sicb auf einem von einer Emzaunung umge- 
benen Ackei^ in der unmittelbaren Nabe eines Marksteines, und die Mess- 
ung ergab. 

Direction des Markstems . 33 5®? 7 

Distanz des Markstems . . 3t5 Bayr Fuss 

Distanz der EinzHunung . lot » 

Da jedoch die Miren mcht trigonometriscb bestimmt smd, so konnten 
die Declinationsbestimmungen voilaufig mebt benutzt werden, 
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Zm Bereclinuiig der Hoiizonlal Inteusitat und Inclination hat man 
folgende Bestimmuiigcn 

h ' O' o 

Inlens 1850 Oct I 8 52 Mg Abl 50 22,7 T 7,9 Int. 7,3 St J 

^ ^ 1) bO 26,9 ,, 9,0 ,, 6,0 ,, ,, 

Inclination 9 28 „ „ 21 10,5 „ 8,1 „ „ 

Aus den emzclnen Bestimmimgcn gehen folgende Resultate hervor 
Diflcrcnz Ansbach- Munclken 
Intcnsitat -339 -562 Station A 1850 Oct 1. 

Inclmation +1^ O', 2 Station A 1850 Oct 1 
Die arithmetischcn Mittel siiid 

— —550 . . . +10 O', 2, 
und die magnctischeu Constanten lur 1850 

- . 1,8973 650 59'^7 

AnuDeiier* 

Eine Declmationsbestimmung konnte in Anweiler, in Ermangelung 
zwcckmassiger Mircn, nicht Yorgenommen werden, die Intensitat und Incli- 
nation warden an zwei Stationen gemessen Die erste Station A (Fig. 4) 
war icchts von dci Stiasse, die nacli Landau fuhrt, in der Nahe des letzten 
Hanses, und wuide auf den Gienzstem a bezogen, die Messung ergab 
Entfernung des Gienzsteins 12,7 Bayi Fuss. Diiection 1750 
Die zweitc Station B (Fig 5) wai nach deisclbcn Biclitung etwas 
welter entfernt von dor Stadt, und etwas weiter rcchts von dci S^rassc, 
sie wurde auf den eisten grossen Baum a, aul wclchen man m dieser 
Bichtung trijdt, bezogen, und es fand sicli 

Entfeinung des Baums 16,3 Bayr. Fuss 
Dncction „ „ 1230. 

Die Messungen wurden unter anhaltendem Bcgen ausgefuhit, und kon- 
nen auf besondore Crenauigkeit keinen Ansprucli machen. 

Zui Bereclinung der Hoiizontal Intensitat und Inclination hat man fol- 


gende Bestimmungen 

h 

i 


0 ' 

0 

Intens. 1852 Scp(. 16 

8 

44 Morg. Abl. 36 40,4 

T, 11,1 Int. 6,1 St. A. 


8 

58 

?? 

„ 36 40,8 

„ 11,0 „ 5,4 


10 

20 


„ 36 42,4 

„ 10,2 „ 4,1 St. B. 


10 

27 

j? 

„ 49 11,0 

„ 10, r „ 4,2 


10 

36 


„ 49 10,4 

,, 11,1 ,, 4,3 

Inclination • 

9 

19 


„ 19 46,8 

„ 11,7 Station A. 


11 

0 


„ 19 88,0 

,, 11,6 Station B, 


Aus den einzelnen Bcobachtungen gehen folgende Bcsultate hervor 
Different Anwetler-Munchen, 
HouzontaMntensitat -635 -633 Station A 1862 Sept. 16. 

-635 -624 -626 Station B 1852 Sept. 10. 



48 Beobachtungs-Resultate. Anweiler. Arnstein. 

Inclination . +1^ 37^7 Stat. A 1852 Sept. 16. +1® 19SO Station B 1852 
Sept. 16 

Die arithmetisclien Mittel smd 

— . . —630 . . . +10 23', 3, 
und die magnetisclien Constanzen fur 1860 

— . . 1,8993 . , 660 22', 8 


Die Beobachtungen warden am 31. Aug. 1862 auf der Anhdlie sud- 
westlich von der Stadt, auf dem sogenannten „grossen Steig^^ angestellt Der 
Standpunct des Theodoliten A (Fig. 6) war auf einem oden steinigen Grand, 
in der Nalie ernes kleinen Baums, der die Sonnenstrablen vom Tbeodoli- 
ten abhielt, und eines Grenzstems. Das Azimuth des Grenzsteins wurde 
gefunden — 266o, die Distanz == 6,7 Bayr- Fuss Es ist Giund vorhaii- 
den zu vermuthen , dass der eben erwalmte Grenzsteiii identisch sei nut 
dem Grenzsteine a des Steuerblattes. (Coordinaten +87,1766 +49,7174). 
Diese Annahme hat jedoch bei der Berechnung nicht entsprochen, urn 
den Miren zu genugen, muss man aunehmen, dass der Theodoht in A gc- 
standen habe. Die auf solche Weise erhaltenen Cooidinaten smd naher- 
ungsweise 

X «= 87,1906 y === 49,7104 

Die Colhmations-Beslimmungen S. CCCLXV zeigen eino sehr betrkchtlicho 
Abweichung bei Altbessmgen und Arnstein, und loli habe mich nach meh- 
reren Versuchen uberzeugt, dass iigendwo em Ablesungsfehlcr voihanden 
sem muss. Ich habe desshalb angenommen , dass die Ablesung von Alt- 
bessmgen um 10' zu vermehren sei, alsdann muss man die Coordinaten 
X ^ 87,1976 y «= 49,7105 
annehmen, und die Collimation am Ende wird 

1650 

Eine merkliche Aenderung schemt nicht wahrend der Beobachtungen ein- 
getreten zu sexn* 

Um denmach die Azimuthe zu erhalten, hat man zu den abgdesenen 
Winkeln 

1670 2', 8 

hinzuzufdgen. 

Zur Berechnung der Honzontal-Intensitat und IncUnation hat man fol- 
gende Bestimmungen : 

h * o < o 

Intens.: 1862 Aug. 31. 1 29 Ah. Abl. 49 44,6 T. 19,0 Int. 7,1 Slat. A. 

1 39 ,, „ 49 42,8 „ 20,0 ,, 7,0 ,, „ 

Inclmation . 2 7 „ „ 19 66,0 „ 18,7 Stat A 

Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgende Besullatc hcivor 
Differenz. Arnstetn-MUnchen 

Decimation +1® l',4 +!<> 0',6 +1° 0',0 +1® O', 4 Stat. A 1852 Aug. 31. 
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Jloii/ontal IiiteiiMlal -848 -847 Slat A 1852 Aug 31 
Inclination ^<<^1 A 1852 Aug 31 

Die aiithmetibclicn Mi ltd sind 

+1° O'O —847 +1^ 29', 9, 

und die magnelisclien Constanten iui 1850 

160 54.^5 1^8676 660 29^4 


A 9 cii 

In Ascliaflenbuig win den m den Jaliien 1850, 1852 und 1853 Moss- 
ungen voigcnommen, und zwar jcdcsmal aul dem Buckclboig in doi Nalic 
dcs Sommeiliauscs (AdalLeilsiulie) Die Bcstimmung dei Moiidiaimchtung 
hat immcr cinige Sdiwiciigkcit, thoils wcil nui cine gciingo An/alil tiigo- 
noiuctriscli bcbtimmtei Punctc snhlbai bind, tlieils woil dio hoibstlidicn 
Nebcl mclil fedten dab sdiaife Einstellen unmoglich madden 

DieStationen sind baimntlich,tnit Ausnahine dci lei/tcn, ant das h(k« 
(Fig 7) deb Soinmciliauscb he/ogen woidcn Aub dern Stiuieiblatto (i 
halt man die Cooidmatcn dieses Eckes wic lolgt 
88,4366 73,3355 

Diesc Cooidmatcn cntspicchcn so genau dci G osammthcit dci Bo- 
obaclitungcn, dass ich die kleineu Abwcidiungcn, die boi em/clnen Statio- 
iien voikommen, als Bcobaditungsfchlci bctiaditet und oinc wcitcic Auh- 
gleichung mcht gcsudit babe 

Die eibte Station A (Fig 7) wai budwosllidi voni Soimuciliaus, Am 
26. Sept, 1850 fand idi von A a us 

Enttcinung dcs Edvcs «... 35,5 Bayi Fbiss 
Duection ... . ^^2° 3' 

Ihcuiadi hat man tur Station A 

X ==: 88,4356 F = 73,3398. 

Die siclioistcn Miicn-Emstdlungen kamcn am 24. Sept, 1H50 voi sic 
geben die Coiliinatiou (Mittcl a us Aulang und Eude) 

^ 2730 34', 2 , 

wahiond dcr Bcobaditung land cine Vcimchiuing von l',0 statt 

Die Vcrgloicbung doi Muon Milesungen am 24. und 26 Sept, gibt 
fui letztein Tag , Aveim man die im Tagobuclie als unsidioi bo/eidmcte 
Bcobaditung Nio, 5539 wcglassl, die (Jollimation 

= 2740 12', 9. 

Oaiw nalic an deiselbon Stcllo ludt die Station G vein Jahre 1853 . 
cs wurdc nainlich von dicsci Station a us die Kiclitung und Entfcuumg des 
Eckes a gefundeu wic folgt 

Entlernung . . . 38,7 Bayi% Fuss 
Diicotion . . 2810 17/ 

Es cigibt bidi hiciaub, dass G urn 1,3 Fuss sudlicliei und 0,3 Fuss 
wcsthchcr wai als A^ dcmnach cihalt man die Coiiimation 

=* 3530 34'6 am Anlang und = 353o 35', 4 am Endc 



50 Beobachtungs-Resultate. Asctiaffenburg 

Von der Station B aus wurde dieEntfeinung nndRichtung des Ecko^ ^ 
gefimden wie folgt* 

Entfernung , . 42,7 Bayr. Fuss 

Direction * . 191° 34' j 

darnach bat man fur die Coordmaten der Station B die Werthe: 

X = 88,4418 r == 73,3365. 

Die CoUimation war am Ende 

181° 24", 1 , 

wahrend der Beobacbtung hatte eine Vermebrting von 0',2 stattgclundt^^n* 
In der Nahe der Station B befand sicb die Station C, von C 
wnrde die Lage des Eckes a gefunden 

Entfernung . . . 40,5 Bayr. Fuss 

Direction . . , 179° 15', 

rnitbin hat man fur Station C : 

X =« 88,4407 73,3355. 

Die Collimation war am Anfange 

= 9° 43', 0, 

bis zum Ende nahm die Collimation um O', 2 ab* 

Was die Station E betrifft, so war sic m der verUngerten Rich(uxft|^ 
der Seite a h des Hauses, und 28,5 Bayr. Fuss nordheber als das Eck A * 

Da die Seite a 5 = 18 Bayr. Fuss gefunden wurde, und m der Kichtuxac 

des Meridians begt, so bat man fur die Coordmaten. 

X ^ 88,4366 r = 73,3423. 

Die Collimation betrug am Ende 

= 156° 10', 5 5 

zwiscben Anfang und Ende hatte eineVcrmindeiung von 0',6 stattgcfundoii# 
Die Station D war vom Eck a 26, und vom Eck 5 26,5 F'uss 
fernt, die Coordmaten sind 

X = 88,4377 y »» 73,3385. 

Die Collimation war im^Mittel 

144° 16',8. 

Die Station F war nordlioh vom Sommerbaus, auf emem 
Punctein der Nahe des fruhern tugonometnseben Signals Fur die Coi>r« 
dmaten ergaben sicb aus den Miren folgende Werthc 
X «=: 88,4746 y «« 73,2880. 

Ausser den Puncten Johannesberg und Aschaffenburg wuide voa hir^r 
aus auch das nordwestlicbe Eck des Sommerbauaes anvisirt, dcsseu Ccx^r* 
dmaten dem Vorbergebenden zufolge sind 

=* 88,4384 73,3355. 

Die Collimation, die mdessen ziemlich unsicher isl, war am Ende 

220° 55',5, 

Bie hatte vom Anfang bis zum Ende um O', 4 sich vermmdert. 

Den bier gegebenen NacbweisungeA zufolge etUli man die A^imutk^ 
tvenn man zu den abgelesenen Winkeln ^ 
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A Sept. 24 

am Anfangc 

, 275° 25',0 

am E'nde . . 

. 275 

26,0 

Sept, 26. 

... 

. 276 

4,2 

bei Station B 

am Anfange 


o • 

183 15,^ 


am Endc 

• . 

183 15,4 

bei Station C 

am Anfange 

. . 

11 34,3 


am Endc 

. . 

11 34,1 

bei Station D 

am Anfangc 


146 8,1 

bei Station E 

am Anfangc 


158 2,4 


am Elide . . 


158 1,8 

bei Station F 

am Anfangc 

. 

222 46,3 


am Endc 


222 46,7 

boi Station G 

am Anfangc 

. 

355 25,9 


am Ende . . 

• 

355 26,7 


hmzufugt. 

Zur Bcroclmung dcr Houzonlal - Intensitai imd Inclination hat man 
folgende Bestimniungcn 


1852 Sept, 


24 

4 

57 

Ab. 

Abl. 

51 

43,3 

T. 

15,0 

Int. 

14,1 

St. 

A. 


5 

8 


35 

51 

42,4 

33 

13,7 

33 

14,3 

35 

33 

25 

9 

51 

Mg 

33 

51 

49,3 

33 

13,0 

53 

9,0 

33 

B. 


10 

7 

?? 

„ 

51 

50,5 

53 

14,0 

33 

8,2 

33 

33 

26 

9 

18 

J? 

13 

38 

47,8 

33 

10,6 

^3 

12,5 

33 

A. 


9 

30 

3? 

33 

38 

47,7 

33 

11,1 

33 

11,8 

33 

33 


9 

42 

5J 

33 

51 

55,8 

53 

11,0 

33 

11,1 

33 

33 

2 

9 

10 


33 

50 

22,0 

33 

12,3 

33 

4,3 

53 

D. 


9 

20 


33 

50 

23,4 

33 

12,3 

53 

3,9 

33 

33 


10 

39 

53 

33 

50 

17,8 

33 

14,3 

53 

2,9 

33 

E 


12 

CO 

33 

37 

33,0 

33 

14,2 

33 

4,6 

53 

F. 


12 

12 

35 

33 

37 

32,2 

33 

15,3 

33 

5,2 

33 

53 


12 

23 

33 

35 

50 

13,5 

33 

16,6 

33 

5,9 

33 

33 

18 

8 

36 

Mg. 

» 

50 

7,5 

33 

9,4 

35 

57,0 

33 

G. 


8 

46 

53 

33 

50 

8,4 

53 

9,3 

53 

55,5 

33 

33 

24 

5 

36 

Ah 

53 

22 

1,9 

S3 

13,9 

Station A, 



25 

11 

3 

Mg 

35 

22 

1,0 

33 

16,6 

33 

C. 



26 

10 

8 

33 

33 

21 

57,8 

35 

10,6 

33 

A. 



2 

9 

42 

)5 

33 

20 

7,6 

33 

12,5 

33 

D. 




11 

6 

33 

33 

20 

4,2 

33 

15,2 

33 

E. 



18 

9 

11 

3> 

33 

19 

39,9 

33 

9,6 

33 

Q. 




Aus den omzclncn Bcobachtungcn gehen fojgcndc Resnltatc hervoy , 
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Diffcrenz Aschaffenburg-Munchen 

DeclmaUon +1° 34', 1 +1° 31', 8 +1° 27',0 4-1° 33',2 Stat. A 1850 
Sept. 34, 

+1° 35',0 +1° 35',0 +1° 35',4 Stat. B 1850 Sept 25 
+1® 32',8 +1° 33',5 Stat. C 1850 Sept. 35 
Declination +1° 33',2 +1° 32',5 +1° 32', 0 +1° 33',0 +1° 34',8 

Station A 1850 Sept. 26. 

+1° 38',3 +1° 37',7 4-1° 37',3 4-1° 38',2 Stat. D 

1853 Sept. 3 

4-1° 38',9 4-1° 38',7 4-1° 38',5 Stat. E 1853 Sept. 2 
4-1° 44',3 4-1° 43',7 4-1° 44',0 -fio 44',9 StaUon F 1852 
Sept. 3. 

4-10 35',4 4-1° 35',1 4-1° 36',2 4-1° 33',9 Station G 1853 
Aug. 18 

lloiizontal-Intensilat -983 -970 Station A 1850 Sept 24. 

-971 -981 „ B „ „ 25 

-990 -990 -991 Station A 1850 Sept, 26. 

-954 -959 Station D 1852 Sept, 2. 

-945 Station E 1852 Sept 2 

-964 -968 -957 Station F 1852 Sept. 2. 

-989 -987 StaUon G 1853 Aug 18 
0 ‘ 

InclinaUon -1-1 41,5 Station A 1850 Sept 24 
4-1 38,6 „ C „ „ 25 

4-1 41,0 „ A „ , 26 

4-1 47,9 „ D 1852 Sept. 2 

4-1 *2,7 ,, E „ „ 2 

4-1 51,6 „ G 1853 Aug 18. 

Die aritlimetischen Mittcl (Dcclin ohne Station F) siud 
1° 34',7 , —973 4-1° 43',9, 

und die magneUschen Constanten fui 1850 

17° 28' ,6 , . 1,8550 . 66° 43',4. 


AMgahufff, 

In Augsburg wurden 'wiederholte Beobachtungen angcstcllt, und zwar 
am 5. Aug, und 22, Oct 1849 und am 3 Jun 1850 Die ersto Station A 
(Fig 9) war unterbalb der Lecbbiucke (auf der Lecbhanscr Scitc), und 
wuide auf das Eck a des Kienriesler Hauses bezogen die Abmcssung cr- 
gab, dass, wenn Aba ein rechtwinkliges Dreieck ist, und o5 in der Vci- 
langerung der Seite des Hauses begt, 

Ab = 71,5 Bayr. Fuss 
ab 103,5 „ „ ist, 
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Aus dcm Steucrblattc fmdet man fur das Eck a die Cooidmaten 
11,5636 20,9095 

Ilieinach smd die Cooidmaten dcr Station A 

X == 11,5644 y == 21,0140 

Die cinzige tngonometnscli bcstimmle Miie, Geistliofen, gibt die Colli- 
mation 99^ 7',4. 

Dio hieiaus abgeleiietc Declmationsbcstimmung i&t ubrigcns voilaufig 
als sehr unsicker zii betraclitcn. 

Die zwciic Station B (Fig. 10) war sudlich von dcr Stadt, xind seit 
waits von dcr Iluhncrstrassc sic wuidc aiif das Gartcncck a be/ogen, und 
die Messung cigab fur die Position dieses Eckes von dcr Station aus 
Diiection 198° 3' 

Entfernung 98,6 Bayr Fuss. 

Auch die Senkicclitc auf die Gartcnmaiier wurde goincsscn sic be. 
trug 56 Bayi. Fuss 

Die Coordmaten dcs Eckes a sind nacb dcm Stcucrblattc 
10,5703 21,5100, 

Ilicrnach hat man fur die Station B 

X == 10,5822 Y = 21,5134 

Um indcsscn cine Uebcicinstimmung dci Miicn /u Standc zii biingcn, 
habc ich diosc Cooidmaten geandcit iind angenommen 

10,5815 y = 21,5115 

Ilicrnach cihalt man im Mitid aus Anfang und Endc die Collimation 
258° 27^3 , 

wahrend dci Bcobachtungcn hattc sich die Collimation nm O', 6 vermmdcrt. 

Die dritto Station C (Fig, 11) wai links von dot Strassc, die nach 
Goggmgcn (uhrt daneben stoht cine alte Saule aus Backatoincn, deren Po- 
sition von del Station aus gefunden windc 

Entfernung (nachstc Kante) 13 Bayi. Fuss. 

Diiection (Mittc) 280° 49' 

Die Coordmaten dcr Station smd ubrigcns ohne Ruck&icht auf dicsc 
Bcstimmung aus den Mircn abgclcitct worden wie folgt 
10,5317 y «=» 21,7445, 

Die Collimation am Endc crhalt man (wenn man Bchuls dor volligcn 
Aubglcidiung den Standpunot dcs Tlicodolitcn um 3,3 Fuss noidlichcr und 
1,7 Fuss westlichcr mmmt) 

=» 85° 31',7, 

Erne morkhchc Aendcrung war wain end der Bcobachtungcn nicht vor- 
gckommen. 

Um die A/irnuthc zu fmden, hat man dem Ohigen zufolge zu den ab- 
gclcsonen Wmkcln 
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0 * 

bei Station A , 99 37^1 

bei Station B amAnfange . ^ , 268 67,9 
Ende . . • . 268 67,3 

bei Station C . ... 86 2,3 

Innzuzufu^en 


Zur Berechnung der Horizontal - Intensitat und Inclination hat n 
folgende Besdmmnngen 

h ' o ^ o 


Intens 1849 Aug. 5, 8 38 Mg 

Abl 

38 26 4 

T. 

10,6 Int 

— 3,5 St. 

8 52 „ 


38 26,9 

22 

10,7 

22 

— 4,1 

22 

9 7 „ 

25 

62 4,0 

22 

11,0 

22 

- 4,5 

32 

9 22 „ 

22 

62 2,6 

22 

11,0 

22 

— 4,5 

22 

Oct. 22 10 2 Mg, 

22 

60 64,5 

22 

10,2 

22 

9,0 

22 

10 14 „ 

22 

50 52,6 

22 

9,2 

22 

10,1 

22 

10 28 „ 

22 

37 22,0 

22 

11,4 

22 

10,8 

22 

10 40 „ 

22 

37 23,7 

22 

11,2 

22 

11,6 

22 

1856 dun. 3 4 43 Ab 

22 

50 36,5 

22 

13,3 

22 

—14,8 

22 

4 56 „ 

22 

60 36,4 

22 

13,3 

2 

—14,8 

22 

Inclinat. 1849 Aug 5 

22 

24 0,2 

22 

11,0 

Station A 


Oct, 22. 

22 

23 37,5 

22 

10,0 


» B. 


1856 Jun 3. 5 22 „ 

22 

20 67,7 

22 

13,3 


» C. 



Ans den einzelnen Beohachtnngen gehen folgende Rcsultate hervor 
Differenz Augshurg-Munchen 

Decimation: +29', 4 +28',6 +28', 3 +28',6 +29',0 +28',9 +2J 

+28', 7 Station A 1849 Aug. 5, 

+24',1 +21',8 +22',1 +23',7 +23', 4 +24', 3 +2, 

+21 ',8 Station B 1849 Oct 22 
+22',2 +21', 2 +21',9 +22',0 Station C 1859 Jun. 3 
Homontal-Intensitat -145 -154 -177 -170 Stat. A 1849 Aug. 6. 

-159 -146 -141 -155 „ B „ Oct. 22. 

-259 -254 Stat. C 1850 Juni 3. 

Inclination +11', 5 Station A 1849 Aug. 5. 

+15',8 ,, B ,, Oct. 22 

+18',9 „ C 1850 Jun, 3. 

Die anthmetischen Mittel (Decl ohne Station A) sind* 

+2l‘,l —156 . , +15',4, 

unil die magnetischen Constanten far 1850 

16° 15',0 . . 1,9367 . . 65° 14',9, 


JBcnmftergr. 

Die Beobachtungen wnrden am 25. und 26. Oct. 1849 , dasa am 
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Jun 1850 auf der Altcnburg ausgcfuhit Die erste Station 'war in A 
(Fig 12) sie 'wnude auf das Eck a dci Buigmaiicr bezogen, und cs fand 
sich die Position von a wie folgt 

Duection . 276® 37' 

Entfernimg . 135,4 Bay i Fuss. 

Pie Coordinatcn dcs Eckes a sind nach dem Stcuciplanc 
83,0830 21,6805 , 

hiernach hattc man fui die Station A 

X = 83,0810 Y == 21,6973 

Am 25 Oct wai dm eh den Ncbel die Fcrnsicht henommen, und nui 
cinmal konntc mil Muhe aut den Thunn von St Jacob in Bambcig cm- 
gestcllt werden, so dass einc sichcic Dcclinationsbcstimmung wolil nicht 
abgclcitet werden kann. Am 26 Oct wuidc dci Tlicodolit aul dcniselben 
Standpuncte aufgcstcllt, erne zuvcilassigc Oiicntiiung wai indcssen wegen 
dcs Nebcls nicht moglich, bisNachmittag, wo cm cnttointcrci l^unct , Mc- 
melsdorf, aus dem Ncbel ctwas hcrvoitiat, ich land hiciaus den Wmkel 
zwischen Bamheig (St. Jacob) und Memcl&doil 

16° 35',3, 

um so viol 1 st das Azimuth von Memelsdoil nach dcrBcobachtung IJoinor, 
die Collimation wai aus Mcmclsdorf allcm 

109° 43 ',7 

Wendet man dicsc Bcstimmung aut die Voimittags Bcobachtungcn an, 
so Cl halt man die Collimation am An tango 

= 229° 53^0 

Bis zum Elide dci Beobachtungcu hattc die Collimation um l^^l ^ug(j- 
nommen. 

Nach dem ebeu angewendeten Vcifahicn cihalt man fur den 25. Oct, 
die Collimation 

110° 1 3', 8 

Dio zwcito Station B wai sudlich von dei cistcn, und wuidc be/ogen 
auf die Seitcn b und c dcs lundcn Thuiins, und dasllauscck d» DieMcss- 
img vou B aus gab die Dnection o , 

des Punctes b , , i5H 48 

„ „ 6 . , 208 28 

„ „ fZ . . 252 14 

Da die iange c d == 4J,4 Bayi Fuss gi lundcn wuidc, und der 
Steuciplan lui die Cooidmaton des Ilauseckes d 
83,0002 21,6829 

gibt, so hat man fui die Station B 

X = 83,0002 Y 21 ,7 1 36. 

Die Wei the dci Collimation gehen aus den zwei Mncn zicmlich ver- 
sclucdcn hcrvoi , mmmt man vorlauhg m Eimangelung wcitcioi Anhalts- 
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puncte das Mittel dcr beiden Wei the, so ergibt sich die Collimation am 

Anfang 43° 42', 6, 

bis zTim Ende nahm die Collimation um 0',4 ah 

Die dritte Station C (Fig 13) war noidwestlich von der Altenburg , 
aus den Miren erhielt man die Cooidinaten 

X = 83,1092 F = 21,7283 

Die Collimation betrug nach den m dcr Mitte gemachten Ablesungen 
(mit Ausschluss von Banz) 

92° 42', 4 

Erne merkliche Aenderung scheint mcht wahrend der Beobachtungeu 
vorgekommen zu sem. 

Die vierte Station D war ungefahr identisch mit dcr Station X. Be- 
rechnet man die Collimation mit der oben gegebenen Cooidmation der 
Station so erhalt man im Mittel aus den droi Puncten StalFelberg, Me- 
melsdorf und Schesslitz 

105° 50', 0 

Um nach den obigen Angaben die Azimuthe zu erhaltcn , hat man zu 
den abgelesenen Wmkeln 

o / 

bei Station A Oct. 25 ... 110 46,6 

Oct 2fe am Anfange 230 25,8 

am Ende . 230 26,9 

Station B 44 15,6 

Station C 93 15,3 

Station J) 106 22,8 

hinzuzuiugen. 

Zur Berechnung der Horizontal-Intensitat und Inclination hat man fol- 


gende Bestimmungen • 

Intensitat 1849 Oct. 25, 

h ' O' 

9 31 Mg Abl 53 26,2 

T. 

o 

6,3 

Int, 

11,6 St A. 


9 43 „ „ 

53 24,2 

iy 

6,3 

yy 

11,9 „ 

yy 


o 

o 

38 56,7 

yy 

6,7 

yy 

12,6 „ 

yy 


10 13 „ „ 

38 56,5 

yy 

6,8 

yy 

12,8 „ 

yy 


3 54 Ab. „ 

53 20,3 

yy 

6,9 , 

1 3? 

13,1 „ 

yy 


42,, ,, 

53 20,8 

yy 

6,8 

yy 

13,4 „ 

yy 

Oct. 26 

10 4 Mg „ 

38 59,2 

yy 

5,5 

yy 

11,9 ,, 

>y 


10 18 „ „ 

38 58,3 

yy 

5,9 

yy 

12,2 ,, 

yy 

1850 Jun, 5 

2 5Ab. „ 

52 32,1 

yy 

18,0 

yy 

—12,9 ,, 

c 


2 19 ,, „ 

52 32,6 

yy 

18,5 

yy 

—13,2 ,, 

yy 

Inclinat, 1849 Oct, 25 

5> 

24 54,6 

yy 

7,0 

Station A 


5 , Oct, 26 


24 53,7 

yy 

6,8 

yy 

,, 


1850 Jun 5 

3 3 1 5, „ 

22 2,3 

yy 

19,0 

yy 

a 



Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgende Resultatc hervoi* 
Differenz Bamherg-Munchen» 

Decimation + 31 ',8 + 31', 6 + 32',2 + 32', 3 + 30', 5 Station A 1849 
Oct 26 . 
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+32', 0 +32', 4 +32', 1 +32', 7 +32', 0 Station A 1849 

Oct 26. 

+28,1 +28', 5 +29', 0 +30',1 +30', 5 Station B 1849 

Oct 26 

+29',6 +29',1 +29',7 +30', 2 +29',7 Station G 1850 

Juii 5 

Station D 1850 Jun 6 

Horizontal- IntcnsiUt -791 -784 -785 -787 -778 -780 Slat, ^ 1849 

Oct 25. 

-791 -791 Slat A 1849 Oct 26 

-804 -809 Station C 1850 Jum 3 
o • 

Inclination +i 22,6 Station A 1849 Oct. 25 

5, -[-1 22,2 5, A „ „ 26 

+1 1^*6 35 C 1850 Jun, 3 

Die anthmctisclien Blittcl (olinc Station D) sind 

+30', 7 . —790 , . ,^.-10 20^13 

nnd die magnetisclien Coustanten fur 1850 

16° 24S6 . . I38733 ... 66° 19', 6. 


JSayreiMili, 

Dio Bcoliaclitungcn •wurden am 16 iind 17. Sopt 1850 an zwoiSlalio- 
nen ausgclulut; <lic ciste A (Fig 15) war wcslholi von dei Stadl, imd 
wuulc liczogcn auf den Gicn/stcm a. Die Position dieses Gicnzstcms 
von dcr Station aus cigab sich wic folgt 

Direction . , . 285° 52' 

Entreinung . . 127,5 Da>i. Fuss. 

Dio Cooidinatcn wmdeii jcdocJi nnaldiangig von dicscr BcsUmnuing 
aus don Mircu abgclcitct iiud (olgcu(Icini<xsson angcnoiuincn 
X = 86,0392 Y 0,5641 

Unlor Antvendung dicacr Cooidinatcn cihalt man dio Collimation am 
Anfangc = 222° 22', 1 

Bis /um Bndc Imttc die Gotliuiatioii uin O', 6 zugcuomnicn. 

Bio zwcitc Station B (Fig. 14) wai auf dci Anliolic, „(lcr scliona 
Bhck.“ genannt. Dei Theodolit wnulo in doi Nalic cinci Ici dei Landcs- 
vcimcssung aulgcptlan/tcn Sigualstange aulgostdlt; die Position doi Signal- 
stangc cigal) sicli ivic folgt 

Diicction , ^ . 311° 32' 

Entfcinung . . 48,9 Ba}i. Fuss* 


li 
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Da mir die Coordmaten der Signalstange zur Zeit, als die Berechnan- 
gea ausgefalirt wurdenj nicht bekannt waren, so bestimmte ich die Coor- 
dinaten der Station ans den Miren nnd fand 

X = 85,9712 y = 1,8694. 

Daraus findet man die Collimation am Anfange 
= 118° 0',5 

Bis zum Ende der Beohachtungen, trat eine Vermehrung von O', 2 cm. 


Dm demnach die Azimuthe zu erbalten, muss man zu den abgelesenon 


Winkeln 


liinzufugen. 


bei Station A am Anfange 222 23,0 

am Ende 222 23,6 

bei Station B am Anfange 118 2,3 

am Ende 118 2,5 


Zur Bereebnung der Horizontal-Inlensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 



h ' 


0 

• 


0 



Intensitat 

1849 Sept 16 4 12 Ab. ALI 

50 

52,2 

T 

13,7 

Int 

9,8 St A 


4 23 „ 

19 

50 

51,6 

>9 

14,1 


10,2 ,, ,, 


5 18 „ 

if 

38 

8,0 


12,3 

»» 

11 >8 ,, „ 


Sept. 17 9 46 Mg. 

»> 

50 

59,2 


11,3 

5 , 

8,0 „ B 


9 69 „ 


51 

0,2 

>» 

11,9 


8,0 ,, „ 

Inclinat. 

1850 Sept. 16 4 47 Ab. 

)» 

21 

39,7 

72 

13 1 

Station A 


Sept. 17 10 24 Mg 


21 

35,6 

JJ 

11,9 

i9 

B. 


Aus den einzelncn Beobaclitungen gelicn folgcnde Resullalo hcivoi 
Diffeienz Bayreuth-Munchen* 

Declination +21', 8 +21', 1 +20',4 +21', 9 +21', 8 Station A 1850 
Sept 16 

+23', 1 +24',9 +24',8 +24',0 Station B 185Q Sept. 17. 
Horizontal -Intensitat -736 -738 -740 Station A 1850 Sept. 16. 

-740 -749 Station B 1850 Sept 17. 

Inclination +1= 20', 3 Station A 1850 Sept. 10. 

+1°18',0 ., B „ „ 17. 

Die aiithmetischeu Alittel smd 

+22', 9 . . -741 . . . +1° 191,1, 

und die magneUschen Constanten fur 1860 ■ 

16° 16', 8 . . 1,8782 ... 66° 18', 6. 


Benedtetbeuem* 

Am 26, 28, und 29 Aug. 1849 smd Messungcu an z-wei Puncten an- 
gestellt 'woiden namlich ■westlich \omKlostcigeIiaadc, Iiinter dei sogcnanii- 
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ten Wagnerci, dann nordlicli vom Gailen des Postlialters iind Ga&twiitlis 
in Laimginbcn Dio cistc Station ^ ist in Fig 16 naher bczciclinct es 

dabci Aa = 109,7 Bayi Fn&s, 

imd Ab == 112,3 „ „ 

Nacli dem Stcnciplanc ha< man 

fui a — 20,4966 5,6632 

fur b — 20,5032 5,8640, 

niitlim fill den Standpimct A dcs Tlicodolitcn 

Z == — 20,4953 5,6768. 

Die zwcOc Station B (Fig 17) win do auf dab Sonmicihaus mi Pobt- 
lialtcigaiten, und zwai auf das noi dostliclic FcL a und dab iioi dwcfetliclic 
Eck h bezogen, iind cs cigab sicli 

Eiitteimmg von a 28,6 Ba^i Fuss 
Entfcinung von h 25,0 ,, ,, 

Fur das Eck a gibt das Stcneiblatt folgcndc Cooidmatcn 
-20,4038 5,1580, 

dcnmach cilialt man iur die Station B 

1" = - 20,6405 Y = 5,1598 

Dio Cooidmatcn von A und die auf soklio Wcise aus dem Stcucr- 
planc gefunden wcidcn, geben indcssen, wenn man die Diicc(ion dci cin- 
zclncn Miicn ])cicclinct, kemc ubcicinstimmciulc Wcitlic dci Collinution , 
wdl man die Macn zui Ucboitinslinimmig biingon, so is( es noting die 
Cooidmatcn so aii/uncbmcn 

fui A X = - 20,4891 F = 5,6714 

lui B X - 20,4610 F = 5,1593. 

Mil diescii Cooidmatcn ciJialt man die Collimation 

bci Station A Aug 29 am Endc 102° 33', 3 
])Ci Station B am Endc 308 45,5 

Mciklichc Acndcrungen smd wain end dor Bcobaclitung an dor ersten 
Station mclit voigckoinmcn, bci dci zwcitcn vcimindeitc bicli die Colhma- 
tion vom Aidaug bis /urn Endc inn 0'57 

Was die Beobaditungcn vom 26 Aug betulTt, wo IlolionpciSbcnbcig 
wegen dcs Ncbcls mclit gcsclicu wciden konntc, so gibt die Ycrglciclmng 
nut den Ablesungcn vom 29 Aug die Collimation 

== 102° 52', 5. 

Uin dcmnacli die Azimutho zu fmden, Jiat man zu den abgclcfecucn 
Winkcln 

bci Station A Aug 26. 103° O', 3 

Aug 29 102 41,1 

])ci Station B Anfaiig 308 53,3 

Endc 308 52,6 

hm/nzufugen 

Zur Beieclmimg dci Ifoiizontal Intcnsitat und inclination Eat man fol- 
gendc BesUmmungen 
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h < 


0 ^ 


0 


0 


Intens, 1849 Aug 26, 

3 14 Ab Abl 

50 29,6 

T 

11,5 

Int. 

5,3 St 

A. 


3 29 „ 


50 28,7 

>5 

11,7 

91 

5,0 „ 

it 


3 43 „ 

»9 

37 29,5 

a 

11,7 

)9 

4,8 „ 

99 


3 06 ,, 


37 30,7 

fj 

11,7 

J» 

4,6 „ 

a 

Aug 28 

1 6 „ 

» 

50 10,5 

91 

13,2 

99 

7,6 „ 

B 


1 20 „ 

J3 

50 9,1 

S> 

14,0 

if 

7,0 „ 

99 


1 34 „ 

„ 

37 27,9 

1> 

14,0 

• 9 

6,3 „ 

99 


1 48 „ 


37 27,5 

*1 

13,9 

99 

5,7 „ 

39 

Aug 29 

8 20 Mg 

3i 

50 20,1 

9} 

9,7 

1 

3,9 ,, 

A 


8 37 „ 

if 

50 20,6 


10,0 

1* 

3,6 ,, 

3> 


8 51 „ 

S> 

37 31,7 

9) 

10,0 

39 

3,3 5, 

99 


9 4 „ 

Jf 

37 32,0 

>9 

9,7 

39 

3,3 ,, 

99 

Inclinat. 1849 Aug. 28 


>3 

23 10,5 


13,9 

Station B 



Aus den emzelnen Beobachtungen gehcn folgcnde Rcsultate Iiervor 
Differenz . Benedictbeuern •‘Munchem 
Declination +6',4 -|-7',5 +7',0 +5^4 Station A 1849 Aug. 26. 

4*0', 8 +0^6 -0^1 -O', 6 4-0',9 Station B Aug 28 

^ -j-5^,1 4^ 4'^^® Station A Aug 29 

Horizontal - Intensitat 41^0 4164 4169 4^60 Station A 1849 Aug 26 
4165 4167 4161 4167 Station ^ Aug 28 
4167 4163 4175 4175 Station A Aug. 29 
Inclination -14'38 Station B 1849 Aug. 28 
Die arithmetischen B'Lttel sind 

43'39 . 4166 . . -14', 83 

und die magnetischen Constanten fur 1850 

57', 8 . . 1,9689 ... 64° 44', 7 


JBeneMetenwana. 

Die Benedictenwand (deren hoclistcn Punct icli durcli Barometcrbe- 
obachtungen zu 5518 Paiiscr Fuss bcstimmte) bcstieg icliam 27, Aug 1849, 
und nabm magneliscbe Beobachtungen an zwei Stationon vor Die crsto 
Station^ befand sich nordwestlich von dcni schioffen Felseii, der den 
obersten Theil der Benedictenwand bildet die Station war tiefcr als dor 
Gipfel desBerges um 1000 P Fuss Die Cooidmatcn dei Station ^ wurden 
bei der Berechnung angenommen, wie folgt 

X = -22,8689 Y=^ 3,7549 

Es ergibt sich mdcssen aus den IVIiien, dass man don Standpunct des 
Theodoliten um 45 Bayi Fuss sudlichei, und um 6 Fuss wcstlicher seUen 
muss, damit die Miicn zur XJcbcreinstimmimg gebiacht weidcri. Die Colli- 
mation erhalt man alsdann in der Mitte dei Beobachtung 

150° 43',9. 

Die Collimation wurde am Anfang um O', 2 kleinci , am Ende um o', 4 
grosser gefunden. 
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Die zweite Station j5\vai auf dein zweilcn Voisprung des Felsen (von 
Wcstcn gercclmct) , da wo nach Angalic mcincs Bcglcitcis das trigono- 
mctrisclic Signal clicmals gcstandcn liat, Icli halic diese Angalic als ucli- 
tig voiaiisgesct/t, obwohl sic duicli InclircieUmstande zwcifelhaft gemaclit 
wild. Ilicinacli cigibt sich die Collimalion am Eiidc 

== 30 ^ 13 ^ 6 , 

am Anfange war sic urn 0^9 giosscr gcfunden wordcn. 


Dcm Voihcigcliendcii zuiolgc eilialt man die Azimuihc, wenn man zu 
den Ablesungcn dc& Tlicodoliteu 

0 i 


liinziigefugt 


bei Station ^ Anfang 
Hitte 
Endc 

Lei Station j5 Anfang 
Ende 


150 48,8 
150 49,0 
150 49,4 
30 19,2 
30 18,3 


Zur Beicclinung dci lloiizoiital-Intcnsitat und dci Inclination dicnen 
folgendc Bcstimmungcn 




h 

j 

o * 


o 




Intcns 

1843 Aug 27 

10 

8 Mg, Abl 50 29,0 

T 

7,9 

Int 

7,2 St 

A 



10 

23 ,, „ 

50 27,7 


8,1 

9, 

7,4 „ 

>5 



1 

56 Ab „ 

50 21,6 



5> 

10,1 „ 

B 



2 

13 ,, ,, 

50 22,5 

59 

7,7 

5> 

0,9 55 

?5 



3 

lb >, „ 

50 9,6 


8,8 

» 

S 5 O 5, 

55 

Incliiiat 

1849 Aug 27 



22 58,7 

’5 

8,1 

Station A 






22 59,1 

5> 

8,8 

Station B. 



Aus den cinzclncn BcoLaclitungcn gclicn folgendc ResuKate hervor 
DilTcicnz B en e diet enw and- BfuncJien 


Dcolmadon -0^3 -O', 4 -O', 2 +0',4 Station A 1949 Aug 27* 

-td3 “l',l -0',t -0',5 -O', 4 Station B 1849 Aiig 27. 
noruontal-Intensitiit +183 +186 Station J 1849 Aug 27 

+207 +203 +205 Station B 1849 Aug* 27. 
Inclination -20', 8 Station A 1819 Aug 27 

-20',0 Station B 1849 Aug 27 
Die aritlimetisclion Mittol sind 


-O', 4 +197 

und die magnotischcn Constanten lui 1850 
15° 53', 5 . 1,9720 


- 20 ', 7 , 


. 64° 38', 8. 


MierchMeaffiiden. 

Die Bcoliaclitungcn m Bciclitcsgaden wuiden zunaclist an dcrSclucss- 
statte, icclits \on dcm Ende der Schicsslmtie angestelit, in Fig. 18 ist die 
Station nut A LczeicJmet Die Lagc dci Station in Bczicliung auf das 
Eck a dci ScliiCfasliuUe ist gegeben durch folgendc Be&timinungcn 
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Distanz A a = 93,5 Bayr. Fuss, 

Direction von a = 329® 31' 

Nach (lem Steueiblatte hat man fiii das Eck a 
—23,7742 —46,1598, 

folglich Sind fur Station A die Coordinaten 

X = -23,7844 y «= -46,1641 

Da Bciclitesgaden von alien Sciten durch Bcrgc cmgcsclilosscn ist, 
und cine geeignete Miie niclit vorhanden war, so vcrzichtctc ich auf die 
Declination ganzlich, und heohachtete bios die Intcnsitat und Inclination 


Zur Bereebnung der Intensitat und Inclination diencn folgende Bc- 
stimmungen 

h ' o * o 


Inlens. 1849 Oct 12 

10 17 Mg. All. 49 1,9 

T. 

12,0 

Int 

13,4 St A 


10 28 „ 49 1,3 


12,0 

5> 

l3,4 ,, „ 


10 40 « „ 36 16,3 

5> 

11,9 

if 

13,4 „ ,, 


10 50 „ „ 36 16,6 


11,9 

If 

13»4 ,, ,, 

Inclination 

22 46,0 

»> 

13,0 

Station A 


Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgende Rcsultatc heivor 
Differenz Berchtesgaden-Munchen 
Intcnsitdt +358 +361 +356 +355 Station A 1849 Oct 12 
Inclination -35', 7 Station A 1849 Oct. 12 
Die arithiAetischen Mittel sind 

— . . +357 -35', 7, 

und die magnetischen Coiistanten fur 1850 

— . . 1,9880 ... 64® 23', 8. 


JSerlin* 

In Berlin beobaclitete icli vom 21 bis 24 Aug 1853 an funf vorschie- 
denen Stationcn, die Stationen bofanden sick tlicils im Garten der kf 
Sternwarte, theils auf dem Kreuzberg 

Die erste Station sviir mA (Fig 135). sudheb von der Sternwarte, und 
wurde bezogen auf die beiden Bander des zweiten Kcllcrfcnstcrs, und auf z>\ ei 
veiticale Stabe cincs Fensters in eincm sudlicb von der Sternwarte bo- 
findlichen Ilausc Die Entfernung dor Station von der Mittc des Kollci- 
fenslers betrug 124,7 Bayr Fuss IIi Diiector Encice thoilto imr folgende 


Azimutbe mit (von Slid uber West gezalilt) 

Sudheber Fenstei Stab 1 

0 i 

328 3,9 

2 

. 328 26,0 

Kellerfensler, Rand 1 * 

. 149 46,7 

2 . 

151 12,3. 


Iliernacb hatte man zn den Ablesungcn des magnetischen Tbcodolitcn, 
um sie in Azimutbe zu verwandeln, folgende Gr6ssen htnzuzufugcn 
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346 57,0 

346 56,9 

347 2,8 

347 2 8 

lliciaus cisielit man, dass dci magncUschc Theodolit e\cen(usch auf- 
gcslclll \vai, und da das sudliche Fcnstci ungc(alu doppelt so wcit entfeint 
■wai, wic das Kellerrcnstei, so 'iiviid man die Azimiitlie crlialtcn, wcnn man 

347° O'jQ 

zu den Tlicodolitcii Ablcsungeu addiit 

Die Stationen B nnd C warcn m dei Nahc dcs magnctisclien Ilauscs 
(Fig 136), alsMiien dicnlcu die Eckcu dcs magne<isclicn Hauscs, die Ecken 
dcs slcmcincn Pled CIS a, dcs ziii Eiiizauming gckoiigcn Pfcilcis h, und die 
Ecken 6 imd d dci Stcruwailc (cistcic l^Iuc \oii, C Ictztcic von B aus 
anvisii t) 

Die StaUonen D und E bcraudeii sicli aiisscilialb dci Sladt;, auf dem 
K.icuzl)cig, sudostlicli voiu Monument , am ostliclicn Kandc cuici giosscn 
Sandgiulic Die EiUfcinung dci boidcn Statioucn von cmandci* bcliug 
74,7 Bayi Fuss. 

Da icli die uotlugcnBcstmimaiigcn /in Bcicchnung dci A/imutlic nocli 
niclit cilialtcn babe, so mussen die Dccliuationsmcssungcn voilauftg unbe 
uicksicliligcl blcibcn 


Zui Beictbnung doi IntciisUal und luthnaliou bat man lolgondc Be- 


stimmungcn 

1. ' 


o t 


a 





iniens. . 1853 Aug, 21 

3 24 Ab 

Abl 

52 10,9 

T 

20,2 

Inl 

58,8 

8l 

A 


3 41 „ 

» 

52 11,8 


20,1 

55 

60,1 

57 

71 


5 15 „ 

51 

38 33,9 

51 

19,0 

55 

58,3 

55 

15 


5 24 „ 

75 

38 31,3 

,, 

19,1 

55 

59,0 

5? 

77 

22 

9 30 Mg 

55 

52 41,3 

55 

16,0 

5> 

51,4 

55 

B. 


9 41 „ 

55 

52 3 9,0 

75 

15,7 

55 

52,0 

55 

51 


12 48Mttg 

55 

38 310 

>5 

20,4 

55 

55,8 

55 

€ 


12 59 „ 

5> 

38 30,2 

11 

20,2 

15 

55,1 

55 

15 


1 0 „ 

55 

52 20,4 

55 

30,1 

,5 

55,8 

51 

17 


3 9 Ab 

>5 

52 12,7 

51 

22,0 

55 

58,4 

>1 

D 


3 22 „ 

55 

52 0,6 

55 

23,2 

75 

59,7 

15 



3 43 j, 

51 

38 2o,0 

»7 

23,2 

55 

61,9 

15 

17 


3 58 „ 

51 

38 21,2 

77 

22,4 

5, 

63,5 

77 

55 

23 

7 58 Mg, 

55 

52 23,2 

u 

19,9 

55 

52,8 

55 

C. 


3 43 Ab, 

75 

52 0,6 

55 

26,1 

55 

57,8 

75 

77 


3 53 „ 

55 

38 21,9 

75 

25,9 

55 

57,0 

55 

11 


4 2 3> 

51 

38 21,7 

55 

23,9 

15 

56,7 

7» 

E. 

24 

2 47 „ 

51 

52 14,8 

15 

20,7 

5’ 

59,0 

1> 

a 
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intens, 1853 Aug, 24 

II ^ O' 

2 57 Ab Abl 52 15,5 

T. 

O 

19,3 

Int. 58,9 St. E. 

Inclm,: 1853 Aug 21 

4 13 

>1 


20 37,3 

jj 

19,6 

Station A 

22 

1 40 

*9 

99 

20 49,3 

99 

21,3 

99 G 


4 25 


99 

20 47,2 

99 

21,8 


23 

4 28 

1 « 

>9 

20 48,0 

99 

26,7 

c 

24 

3 24 

19 

99 

20 46,5 

99 

19,1 

„ E. 


Aus den emzelnen Beobachtungen gehen folgende Resultate hervor 
Differenz Bei Im-Munchen 


Declination -32', 2 -32', 2 -31', 8 -33', 5 -36', 0 StaUon A 1853 Ang. 21. 
Intensiiat -1611 -1619 -1660 -1646 Stat A 1833 Ang 21 
-1672 -1665 Stat B 1853 Ang 22 
-1627 -1618 -1640 Stat C 1853 Ang 22 
-1631 -1597 -1633 -1605 Stat Z> 1853 Ang. 22. 

-1636 -1612 -1608 -1605 Stat. C 1853 Ang 23 
-1633 -1624 Stat E 1853 Ang 24 

O ' 

Inclination +2 39,2 Slat A 1853 Ang. 21 


+2 49,0 „ 

c 

22 

+2 46,7 „ 

D 

22 

+2 43,3 „ 

C 

23 

+2 48,2 „ 

E 

24 


Hiezu kommen nocH die Bestimmungen dei Intonsitat aus den Schwmg- 
nngen Tne folgt 

Intensitat -1640 -1633 -1626 -1613 -1598 -1609 -1592 -1623 -1652 

-1606 -1593 -1636 -1656 -1648 -1689 -1600 -1618 -1600 

-1600 -1605 -1565 -1558 -1594 -1583 -1598. 

Die authmetischen JUittel sind 

-33', 1 -1634 (AbL) -1609 (Schw.) +2® 45', 3, 
und die magnetischen Constanten fur 1850 

15° 20', 8 . . . 1,7901 . . 67° 44', 8. 

Dass diese vorMufige Bestimmung der Decimation kein Vertrauen 
verdient, ist aus dem oben Gesagten zu entnehmen. 


In Bonn stellte ich einige Beobachtungen am 4 Nov, und 10, Dec, 1844 
an. Vorlaufig kann nur die Intensitat reducirt werden, 

Das Resultat ist 

Horizontal - Intensitat Bonn-Munchen -0,1438, 

(Vergl. ^Resultate des magnetischen Observatonums in Munchen w&li- 
reud der dreijahrigen Periode 1843— 44— 45,«^) 



Beobachtungs-Resultate Brussel Burgau. 05 

JBM*9SS8ei» 

In Buisscl stelltc ich im Gaiten dci Stcrnwaitc mclucie Beobaclitiingcn 
im Nov und Dec 1844 an Die Rcsnllatc sind 
Diffeienz B? uss el Munch en 
Decimation +4° 46'58 

Iloriz -Intensitat — 0^716 

(Vcrgl jjRcsultate dcs magnetisclicn Obseivatoriiims mMunch.cn wah- 
rend dci dieijaliiigen Penode 1843 — 44 — 45 “) 

Nacli dcu Beobachtimgen dcs llm Quetelei (1848 — 1853) cihalt man 
lui 1850 

o / 


Declination 

20 29,7 

Inclination 

67 64,8 , 

die obi gen Bestiminungen geben 


Decimation 

20° 40', 7 

lloriz -Intensitat 

. 1,7707 


Memo Declination ist m doi Naho dcs magnctischcn Cahmets gemes- 
sen, noidlich von dei Stcinwailc faud ich dicDccluicition urn 8^58 klemci, 


Mu^gmu 

Die magncUscIieu Be obachtungen Aviuden noidwcstlich von dci Stadt 
(Fig 19), ueben eineiu Fiddwcg angcstdll Uuinittdbai in del Nalu dci 
Station isi cm Kicu/ im Stoueiblatl angc/eigt, dascibst bchndot sich abci 
gegcnwaitig cine kb me F’cldkapellc , und auf das noidwestlichc EcL dic- 
scr Ftddkapclle >\uuie die Station bezogen Die Messung ergab von dei 
Station aus 

Entfeimuig dcs noidwcstl Ecks dci Kapellc 80,6 Bayi* Fuss. 

Dncction , . . . 106^ 50', 

Diesc Bcstimmuiig kann ubiigcns tin jct/d ziu Eimittclung dei Cooi’di- 
naten dci Station nicht venvendot ueidcn, aus den Muen abei cihaltman 
die Oooidmatcin mic tolgt 

X 14,3147 7 = 37,1745, 

nnd die Collimation am Anlang dei Bcobaciitung 

210° 32', 8 

Wahl end dci Bcobaciitung nahm die Oollmiation urn O', 4 zu. 

Dcmnach hat man, urn das Azimuth zu cihaltcn, zii den Thcodohten* 
Ablcsungcu 

am Anfaiig , 211^ 25', d, 

am Elide . , . 21J 25,8 

hinzu/uiugcn. 

Ziii Bcicchnung dci Ilouzontal Intensitat und Inclination liat man fol* 
gende Bcstinmiungcn 


i 
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Jl < O / O 


Intens, 1850 Oct. 9 

8 

44 

Ms 

Abl 

48 

58,2 

T 

11,9 

Int 

10,5 

St, 

A 


8 

56 

55 

55 

48 

59,5 

55 

12,2 

55 

10,1 

55 

55 


9 

9 

55 

55 

36 

66,4 

55 

12,4 

55 

9,2 

55 

55 

Inclination 

9 

36 

55 

55 

20 

36,8 

55 

12,9 

Stat 

A 




Aus den einzelnen Beobachtungen gebcn folgcnde Resiillate hcivor 
Diffeienz Bw gau - Mitnchen 

Declination +36S5 +35^5 36',3 +34^6 +34', 9 Stat A 1850 Oct, 9 

Honzontal-Intensitdt -189 -196 -197 Station A 1850 Oct 9 
Inclination +24^34 Station A 1850 Oct, 9 

Die antbmetiscben Mittel siiid 

+35',4 -195 , * +24', 4, 

und die magnetischcn Constanten fur 1860 

16*^ 29',3 . , . 1,9328 , 65° 23', 9. 


JBurghauaen, 

In Burgbausen wiiide am 26 Aug 1850 Abends gemessen , die Sta- 
tion befand sich noidlich von dci Biug in A (Fig 20) aiif cincr kurzlicli 
nmgeackerten Wiese m dci Nalie eiiics Grenzsteins dcsscii Position von 
A aus gefunden wurde, wic folgt 

Entfernung 127,6 Bayi Fuss, 

Direction , 47° 30' 

Nacb dem Steuertilatte smd die Coordinatcn dcs Grcnzsteins a wic 

folgt 

1,6062 —40,0646 

Darnacb erbalt man fui die Station 

X « 1,5952 y = - 40,0762 

Von den anvisirten Puncten war vorlaufig nur einer zur Bestimmung 
der CoUimation brauchbar namlicb der Thurm von Asten, und hieraus cr 
gibt sicb die Collimation am Anfang 

= 314° 27', 9 

Beim Abschiauben des Magnetgebduses nacb Beendigung dcr magncti 
seben Ablesungen fand eine Erscbutteiung des Instiumcnts statt , wo 
durcb wabrscbemlicb die am Schlussc der Beobaebtungen sicli hciaus- 
stellende Aenderung ungefabr l',2 beibeigefubrt wurde, Bei Ablcitung des 
Azimuths babe icb dessbalb durcbgangig dieselbe Zabl, namlich 

313° 31', 7 

hinzugefugt. Icb betraebte ubrigens die weitei unten gegebene Reduction 
der Decbnationsbestimmungen nui als erne provisoriscbe, die duicb emc 
spatere Bestimmung der Miren vervollstandigt werden soli. 

2ui Bereebnung der Horizontal - Intensltat und Inclination bat man 
folgende Bestimmungen ^ 
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h ' O' ° 

Intens 1850 Aug. 26 5 56 Ab Abl 47 59,1 Temp 16,0 Int 6,4 Sl.^. 

5 59 „ „ 47 59,9 „ 15,2 „ 6,6 „ „ 

Inclination 6 23 „ „ 20 13,1 „ 14,4 St -A 

Aus den cin/clncn Beobaebtungen gehen folgcnde Resultate lieivoi 
Diffeicn/! Bw gJiausen-Munchen. 

Decimation -35',9 -35',8 -36',0 -36',5 Station J 1850 Aug. 26. 
Ilonzontal-Intcnsilat +67 +70 Station J 1850 Aug 26 
Inclination — 10',3 Station A 1850 Aug 26 
Die aiithmcti'scben Mittel sind 

-36',0 +68 -10',3, 

mid die niaguctisclicn Conslantcn fui 1850 

15° 17',9 1,9591 64° 49',2 


Cartarwhe. 

Duicli gefalligc Vcinuttclung des Ilin Pro! TP Ei^enloliT eihielt ich 
am 18 Sept 1852 im ncuen IJaiten des Landwiitbscliafllichen Verciiics 
cincn gecignctcn Platz zui Ausfiiluuiig dor magiictisclion Beobaebtungen, 
die Wittciung wai jedoeb keineswegs gunstig , indcm Rogen und Nobel 
tbcilweise die Fcinsicbt bescbiankicn, und sonst manclie Unbcquemliclikeit 
hoibciluhilcn Der Thcodolit win do an dem Ilauptivcgc, doi uiigcfabi you 
Suden iiach Noiden limziebt, aulgeslolll Dio iclativc Lago del Stationcn 
ist aus folgendcii Bostimmungcn zu entnebmon A war 0,3 Bad Fuss 
wcstlichcr und 5,3 Bad. Fuss nordlicbci als C, von B aus wurdo die 
Diicction vonzi bcobacbtct=147°51', dicEiilfcinnng bctiug 90 Bad Fuss 
Um die Cooulinaton dci Stationcn aus den Miicn ab/ulcitcn, babe ich 
die samiutliclicn Stationcn veicinigt, und aul solclie Wcisc oigab sich 
A X == -180788 Y == 11401, 

„ B Z= -180711 r= 11352, 

C X = -180793 F= 11399 

Mit dieseii Cooulinatcn ciliall man die Collimation wic folgt 
boi Station A am Endc 96° 5S',3 , 

B am Endc 183 2,2 

Bci A land cine Vcimcluuug dci Collimation von 0',8, bci B ciiic 
Voimindcuiiig von l',2 stalt 

Urn hicinacb die Azimutbc zu fnidcn, bat man zu den abgolcsonon 
■Wiiikcln ^ , 

bci Station A am Anfangc . 96 56,2, 

am Ende . . 96 57,0, 

bci Station B am Anfangc . . 183 6,1, 

am Ende .... 183 3,9 


hmzuzufugcn , 
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Zur BerechnuBg der Horizontal-Intensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 

h / O i o 

Intens. 1852 Sept. 18 9 17 Mg Abl 49 1,5 T 11,3 Int. 9,5 St A. 

9 34 ,, ,, 49 2,3 „ 11,7 ,» 8,7 ,, 

2 28 Ab „ 48 50,7 „ 15,8 „ 13,8 „ B 

3 42 ,, 48 51,3 ,, 15,8 ,, 14,2 ,, ,, 

3 54 ,, j, 36 26,4 ,, 17,3 ,, 14,5 ,, ,, 

4 5 „ „ 36 26,8 „ 17,3 „ 14,7 „ 

Inclination 10 1 Mg „ 19 29,4 ,, 11,6 Station A 

4 33 Ab „ 19 31,6 „ 16,4 „ B 

Aus den einzclnen Beobachtungen gehen folgende Resultate hervor 
Differenz Carlsruhe-Munchen* 

DechnaUon 35', 9 +1^^ 36',0 +1* 35', 7 +1° 35', 6 Station A 1852 

Sept 18 

+ [^ 37',0 +1° 37', 2 +1'' 37', 2 +1® 36', 0 +1® 36',6 Sta- 
tion B 1852 Sept 18 

Horizontal-Intensitat -608 -612 Slation A 1852 Sept 18. 

-611 -616 -619 -622 Station A 1852 Sept. 18 
Inclination +1° 9', 9 Station A 1852 Sept, 18. 

-1-10 7', 9 „ B 1852 Sept 18. 

Die arithmetisclien Mittel sind 

+1° 36', 4 . . -615 . -1-1° 8', 9, 

und die magnetischen Constanten fur 1850 

17° 30',3 . 1,8908 . 66° 8', 4 

Cham, 

Die magnetischen Beobachtungen wurden auf dem Calvarienbci g aus- 
gcfuliit Daselbst wird einc kleme Baunianlage mit Ruhebankcu licrgc- 
stellt, in der Mitte befindet sich ein cinzelncr Baum, wic cs scheint genau 
an demPuncte, wo fruher das im Steuerplan (Fig 22) angozeigte Signal a 
stand. Den Theodoliten stellte ich sudostlich von dem eben erwhhnten 
Baume auf. In der Nahe stehen drei Kreuze, das mittlere mit cincm vicr- 
eckigen hOlzernen Verschlage umgeben, das nordostliche Eck dieses Vei- 
schlags ist in Fig. 22 mit b bezeichnet Von der Station A aus ergab 
nun (he Messung 

Baum a Direction 45® 49', 

Entfernung 7 Bayi Fuss, 

Eck b Direction 74® 14', 

Entfernung 106 Bayi. Fuss 

Diese Angaben habe ich jedoch zur Bestimmung der Coordinaten der 
Station mcht benutzen zu durfen geglaubt, da Aenderungen seit Aufnahme 
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dcs Sicuci planes voigcgangcn smd, ich liabe vielmelir aiis den Miien die 
Station iDC&timmt^ imd zueist gcfimdcn (S CCCLXIX) 

X = 52,0890 Y = -33,9840 

Es muss mdessen, wenn cinc volligc Ansglcicliung stattfindcn soil, die 
Station um 1,8 Bayi Fuss siklliclxcr, und urn 1,7 Bayr Fuss wcstlicliei 
angenommen wcidcn, dann eigiFt sich die Collimation am Ende 

280° 49', 8 

Da die Mil on am Anfange, in dcrMittc und am Ende bcobachtet win den, 
so cilialt man cine Bestimmung dci wain end dci Beobaebtung vorgekomme- 
nen Acndci ungen, und imtci Bcrucksichtigung dicsci Aendciungcn crgibl sicli 
die Zalil, welclie man /u den Tlxcodolitcn-Ablcsungen hinzufugcn muss, um 
das Azimutli /u cihaltcn, wie folgt 

0 i 

am Anfang 279 59,3, 

in del Mitte 280 0,2, 

am Ende 279 59,9 

Ziu Bciecbiiung dcr Iloiizontal-lntensit^it und Inclination bat man iol 

gende Bcstimmungen 

h / o / 0 

intens 1850 Aug 3 8 54 Mg Abl 49 45,0 T. 12,1 Int -1,9 Si A 



*) 8 „ 

„ 49 

41,0 

12,8 

,, -4,5 ,, 


10 16 „ 

„ 37 

23,7 

„ 13,0 

?5 0,0 ,, 

Inclination 

9 30 „ 

51 2l 

5,9 

„ 12,5 

Station A* 


Alls den eiU7elnen Bcoliaclilungeu geben lolgende RosuKatc beivoi 
DilTcicnz Cham-Munchen 

Declination -2i',4 -25', 8 -25', l -25',3 -26', 6 -27^0 Stat A 1850 Aug. 3 
Iloii/onlal lnlensi(<M -385 -376 -380 Stalion ui 1850 Ang 3 
Tiiclinatioii -[-40', 0 Station A 1850 Aug 3 
Die aiitliinetisclien Mittel suul 

-25' 7 -380 +40', 0, 

und die magnctlscben Constaiiten ivu 1850 

15° 28', 2 , . 1,9143 65° 39', 5. 


€^ullwnhaeh* 

Um die magnetiscben Bcoliacbtungen auszubibicn, begab idi micb am 
15 Sept 1850 an! einc nabe gelegciic Anholie, Kebbeig genannt , und 
stelltc den Theodoliten in A (Eig 23 neben dern daselbst bebndlidien tu- 
gonometiiselicn Signal (Slangc) auf Yon der Station aus fund icb, 
Direction dcs Signals 241° 48', 

Entfcinung 31 Bayei. Fuss, 

Die Cooidmatcn dcs Signals sind 
93,4313 


3,4207. 
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demnacb hat man fflr die Station 

93,4331 y = 3,4241 

Hieraus eihalt man nach S CCCLXIX die Colliniation am Anfang 
= 279® 21', 7, 

his zum Endc der Bcohaclituiig frat einc Vcrmehiung voii O', 3 eiii 

Urn demnach das Aaimiith zu linden, muss man zu den ahgclcseiicn 
Wmkeln 

am Aiilauge 279° 27^,0, 

am Endc 279 27,3 

hmzufngen 

Zur Berechnmig del Horuontal Intensitat und Inclination hat man lol- 
gcnde Bestimmungen ^ ^ ^ ^ ^ 

Iiitens 1850 Sept 15 9 1 Mg Ahl 51 24,1 T 11,0 Int 9,0 St A 

9 14 „ „ 51 25,4 „ 11,0 „ 9,2 „ „ 

9 26 „ „ 38 27,9 „ 11,8 „ 9,3 „ „ 

9 37 „ „ 38 26,7 ,. 12,1 „ 9,4 „ „ 

Indination 10 2 „ „ 21 14,8 „ 12,0 Station A 

Aus den eiiucinen Beobachtungen gehen folgcndo Rcsultatc licivoi 
Bifferenz Culmhach-Munchen 

Declination +2t',2 +22', 1 +21', 8 +21',7 +21', 8 +20',6 Stat A 1830 
Sept 15 

Hoiizontal-Intensitdt -Sol -857 -865 -860 Station A 1850 Sept 15. 
Inclination +1® 25',8 Station A 1850 Sept 15 
Die aiithmetischen Mittel sind 

^2r,5 "858 +1° 25', 8, 

und die magnetischen Constanten fur 1850 

16° 15',4 1,8665 66° 25',3 

Mtartnstadt. 

Zui Anstellung der magneUschen Beobachtungen wiirdc mir cm gccig- 
nctei Platz m dei Ndhe des Bissunger Forsthauscs \on Ilcirn Gehcimcn 
Eath^cftAarrftangewiesen, seiner gefalligcn Mittheiluiig vcrdauko ich ubci- 
diess die sammtlichen zur Oiientirung gehoiigen Bestimmungen 

Die Station A (Fig 24) 'wai sudlich vom Foisthanse, als Miio dionlc 
der Meridian-Ausschnitt des Passage-Instruments der Steiiwaite (Rcsidcnz- 
gebaude) Das Azimuth der StaUon betrug vom Passage-Instrument aus 

26® 6', 33 

ostlich vom Sttdpuncte, ferner ist die Distanz des sudostlichen Eckes des 
Bissunger Foisthauses 

= 2530 Metres* 

Das eben erwahnte Hauseck wuide von Station A unter einem Azi- 
muth von 3o8® 32', und von Station B unter emem Azimuth von 13® 0' 
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bcobachlcl , icuxci waicii die Statioiien A uiul B 56 Ba>i Fuss von cm- 
andci cntfeint, iiiul die Liiuc, die sic vcibaiid, mdclitc nut dem Meiidian ei- 
nen Wmkcl voii 108^^ 17' 

Ilieinacli liat man die Distaru dei Station A voni Passagc-Instiiiincnt 
= 2588 Mclic initlun \\iid von dti Station aus das Aziniutli desPassage- 
Instuiments 

== 26<' 5', 8 

scin, Avenn man vom Noidpunctc ubci Wo&tcn z a lilt 

llicinacIi Cl halt man die A/inuitlic, vvenn man zii den Ablcsiingcn an 
del Station A Voimittags 

143^ 33^3, 

luid dcs Nadinultags 

23^^ 6 ', 3 , 

iind an dci Station B 

326'" 53> 

Iiin/ulugt 

Zui Bcicclinung dci lloiizontal-lntensitat uiid Inclination bat man fol- 


gende Bcstimmungcn 

h 

i 



O 



0 





intens 1852 Sept 4 

8 48 Mg 

Abl 

38 

25,1 

T 

13,3 

Int 

6,9 

St 

A 


9 

4 



38 

26,2 

>1 

13,4 

13 

7,2 

V 

39 


9 

19 

5> 

31 

51 

41,1 

31 

11,0 

11 

7,0 

51 

>3 


9 

33 

?> 

>1 

51 

38,0 

13 

l4,l 

33 

6,8 

31 

3» 

Inclination 

10 

18 

31 

13 

20 

23,0 

13 

15,0 

Station 

A, 



Aiis den cin/(dnen Bcobaclitungcn gehen lolgonde Rcsultatc lieivoi 
Dilleienz Dai mstadi-Munchen 

Decimation +1° 14', b +1^ 15', 1 +1'^ 1?',0 +[^ 15', 0 +*1° 14', 2 

4-1° 15', j +!'> 16', 3 +1'' 18', a +1® 17', 4 +1° 17', 0 
Station A 1852 Sept 4 

+ 1^ 15',4 4^ 15', 4 Station B 1852 Sept 4 
Intcnsitat -1323 -1332 -1323 -1310 Station A 1852 Sept 4 
Inclination -j-l^ 39', 9 Station .1 1852 Sept 4 
Die aiitbmetihclicii Mittel sind 

+ P IG',0 -1322 +1'’ 53', 9, 

und die magnctiscben Constanten fui 1830 

O', 9 1,8201 66*^ 59', 4 


IDeggemlorf . 

Als magnctisclic Station m Deggendorf wuidc dci Punct A (Fig 25) 
anf dem Gcieisbcig gcwablt Von dei Station aus cigab sich die Lage 
des Gicnzsteins a v\xc folgt 

DiiccUon 4 * . 286® 38', 

Entfemttiig . 73,5 Baycr» Fuss* 


T2 Beobachtungs-Resultate Deggendorf Dillingen 


Den Miren zufolge smd die Coordmaten dei Station 
X = 33,1711 y = -13,8464 

Mit An’wendung dieser Coordmaten erhalt man die Collimation am 
Ende “ 233° 26,'l, 

■wahrend dcr Beobachtungen hatte sie nm 0',6 zugenommen 

Die Zahlen, die man zu den AUesungen hinzuzufugen hat, nni sic in 
Azimuthe zu vervyandeln, smd demnach -wie folgt 

am Anfang ♦ . 2 2 ',4, 

am Ende 232 23,0 

Znr Berechnung der Honzontal-Intensitat nnd Inclination hat man fol- 


gende Bestimmnngen 
Intens, 1850 Juli 26 

laclination 


7 13 Mg Abl 49 4,7 
7 23 ,, » 49 5,2 

7 33 „ ,, 37 2,4 

7 44 ,5 ?? 37 2,4 

8 8 „ ,20 49,4 


0 

13,8 Int -6,9 St 
13,7 „ *"7,1 ,, 5, 

„ 14,0 ,5 -T'jS „ 

„ 14,2 s, -7,5 s, 

„ 14.9 Station ^ 


Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgeiidc Bc&ultatc hcrvoi 


Diffei enz Deggendoi pMunchen 

DoclmaUon -33',4 -34',2 -34',4 -34',3 -34',0 -34',5 Stat A 1830 Jul 26 
Horizontal-Intensitat -196 -197 -198 -198 Station A 1850 Jul 26 
Inclination +t9',9 Station A 1850 Jul 26 
Die aiitlimctischcii Miltcl smd 

-34',l . -197 -l-19VJ> 

und die magnctischen Constanleii fui 1850 

15° 19',8 . 1,9326 . 65“ 19',4. 


nnUnget*. 

Die Beobachtungen -wurden ausserhalb dei Stall t, scitwaits von dcr 
Strassc,welchenachDlmfuhit, angestellt, mid zAvarunlcr ziemlichungunsti- 
gen Umstinden es wchle cm staikei und kaller Wind, und -wlihiend dcr 
Beobachtung kam em Sturm imt Graupenhagel Dei Standpuiicl dcs Thcodo- 
hten •wurde auf das uordwestliche Eck des nahc golegcnen Wnlhshauscs a, 
und auf den Gienzpflock b hezogen, und die Mcssung cigab . 

Diiection des Hausecks a 211*^ 48', 

DiiecUon des Pflocks b . * 64 — , 

Entfernung des Pflocks b - . 9,7 Bayi. iu&s* 

Die Coordmaten der Station wurden aus den Miren ah geleitet wie folgt 
X = 21,2586 y = 34,3995 

Die Collimation am Anfang der Beobachtungen war 
108° 46',0. 



Bcobachtmigs-Resultate Dillmgen DonauescMngcn. 73 

Bis ziim Endc dci BcobadUiingcn war cmc Veimcduiing von +0';7 
cingctictcn 

Dcmnacli lial man, nm das AziimUli zii eilialtcu 
am Anfang 109^ 3 4 ',9, 

am Endc . 109 35,6 

hin/uzulugcn 

Zur Bcucliming dei Iloiizonlal Iiitcnsitat iind Inclination liat man fol- 
gcndc Bcstimmiingcn 

h ^ Of o 

Intcns 1850 Oct. 12 1 57 Ab Aid 49 11,5 T 7,1 Int. 19,8 Si. A. 

2 10 . „ 49 11,0 „ 7,2 „ 20,1 „ „ 

Inclination 3 39 „ , 20 30,7 ,, 1,7 Station A 

Alls don cinzclncu Boobaclitungcn gclicn (olgcudc Bcsullatc hcivoi 
Diflei cnz Dilhngen - Muncken 

Declination +33', 7 +33', 3 +34', 1 +33',? Station A 1850 Oct, 12. 
lloiizonlal-fntcnsitat -255 -255 Station A 1850 Oct 12 

Inclination +26M Station A 1850 Oct, 12. 

Die aiitlmiotiscbcn Blittcl sind 

+33', 7 . . . -255 . - +26', 1, 

imd die magnctisclien Constanicn fui 1850 

16^ 27',6 , . 1,0268 , , 05'^ 25', 6 


M9onuue8cM%inffew^ • 

In Donancschmgcn beobaclitelc icli am 5 Oct 1832 , dci Tlieodolit 
wiirdc zneist in A (Fig 27) aid der Anliohc noidwcsthcli von dei Stadl 
(Bidlingci-llolic), neben dcni ^Vegc iind in dm Nahe einos luid Fuss bolien 
Maikstciiios a (dessen Enlfeimiug ~ 18 Bayi Fuss, imd desscii Direction 
21*^ 39' geiunden wuidc), aidgcstellt , da indcsseu cm lieltigei Stuim- 
wind cs immoglicb madite, die Bcobachtungen dasclbst vollstandig aiiszn- 
fuhron, so begab idi midi an die sudwcstiicb belindhchc Waldspitzc, um 
wcldic cm Giabcn licrumgczogeii ist 

An del Waldspit/c ausscihalb des Giabens stebt dci Maikstcm a 
(Fig 28) Die Station B wai von dem Maikslein 46 J Bayi, Fuss, und 
von dem GiabcndFuss cnUcint, die Diicction des Gicnz stems |)ctiugl80^. 

Fur die Cool dinaten dei Station kann man nalicumgswcisc annebmen 
X ^ -571343 y -4986. 

Mit dicscn Cooidmatcn babe icb die Kicbtimg des Meridians zu bciecb 
nen vcrsudit, cs /cigt sicb abci so viclo Unsidicxbcit bczuglidi aid die 
Mncn, dass cs zweckmassig scbicn, die Hcsultatc vorlautig wegziilasscn. 

Fill die Station B cibalt man die Cooidmatcn atis deuMircn wic foigt. 

-570127 Y ^ -2020, 


k 



y4 Beobachtungs-Resultate Donaueschingen. Bonauwbrth 


IHit diesen Cooidinaten ergiLt sich die CollimaUon am Ende der Be- 
obachtungen 

=* 53 ° 57 ^ 2 ; 

wdhrend der Beobachtiingen hatte erne Abnahme von 0S8 staltgefunden. 
Urn biernach die Azimutbe zu eibalten, hat man bei Station B zu den 

abgelesenen "VVinkeln o t 

am Anfang . * 53 o?,?, 

am Endc . 53 56,9 


hinzuzufugen. 

ZuT Berechnung der Horizontal-Intensitdt und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 

h ^ O' o 

Intens. 1852 Oct 5 10 33 Mg Abl 47 15,6 T 18,4 Int 12,3 St. B 

10 43 „ ,5 47 14,3 „ 19,5 „ 12,4 „ „ 

1148 „ „ 47 21,3 „ 13,2 „ 14,3 „ „ 

Inclination 11 8 „ „ 18 47,4 „ 17,8 Station B. 

Aus den em/clnen BeoLaclitungen gelicn folgende Resultato heivor 
Differenz Bonaues clung en’Munchen 
Declination +1® 28',6 +1‘28',4 -fl® 26',8 -fl® 26',6 +1® 25',7 

Station B 1852 Oct 5 

Homontal-Intensitat -151 -155 -147 StaUoii B 1852 Oct. 5 
Inclination -1-18',9 Station B 1852 Oct 5 
Die arithmetischen Mittel smd 

-J-l® 27'j2 • . . -151 . • 

und die magnetischen Constanten fui 1850 

17° 21', 1 . 1.9372 . . 65® ISV^* 


MBonauworth. 

Die magnetischen Beobachtungen wurden auf dem sudlichen Abhange 
des Schellenbergs an drei Stationen, am 23. Oct. 1849, dann am 6. Juni 
und 13. Oct 1850, aiisgefuhrt 

Die erste Station A (Fig 29) wurde aut das Eck a des Schcllenbcrg- 
hofes bezogen , die Messung ergab 

Direction des Eckes a . 272° 50', 

S Entfeinung . . . 284,5 Bayr, Fuss. 

Fur den Punct u gibt das Steueiblatt die Coordinaten 
27,8095 24,6780 , 

hiernach erhalt man fur die Station A 

X ^ 27,8081 r « 24,7135. 

Bei Aufstellung des Theodolxten “war der Nebel so dick, dass gar kein 
entfernter Punct 'Wahrgenommen werden konnte, erst am Endc dcr Mess- 
ungen wuiden die Thutme von Donauworth und Riedlingen sichtbar. Das 
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Staliv lilicl) uiivciciudcit stelicn Lis Nachniiltag, wo dci NcLcl gioSbtciUhcils 
sich entfcuit Latte, alsdann wuide dei Theodolit Micdci aulgcstclll, und 
mehrcie Thurmc dci Umgcgciid anvisiit Bci Bciecliiiuna, deiMiicii /cigtc 
bicL, dass cs noting sci lui die Cooiduutcu dci Station 
X = 27,8066 y = 24,7085 

an/tinelimcn nut dioson Gooidinatcn ciluilt man (i%ennman lldso^tcim, mo 
ofloubar cm Voisdien voigckommtu b<m muss, MOglasst) die Oollimdtion 

= 183 = 50 ', 0 , 

woiaiis sicli die CoilittiAliou \oiini«ag 

= 18 ^"^ 53' 4 


Cl gibl 

Die /Miite Station vai m B (Dig 30), /.umihst an den Ooconomic- 
Gcbaudui dis KitbsgaMliofcs aussciUalb du Ein/auiumg Aus den Macu 
M'Uidcn die Cool dmaten abgi'lcitct 

.Y= 27, 687') y= 21,8102 

Die Collunation am Endc wai 

84= 4o',7, 

SIC Latte Mahreud der Bcobaclitung iim 0',0 sicL \eimelut 

Die diittc Station C (Fig 29) wai elwas wcstlicli von dei cistcn, 
dieCooidmaten mussten aus dcnMiicnabgcleitet weidon, und cs land sicli 
27,8198 r= 21 7667. 

Daiaus cibalt man die Collimatioii am Anlang (mit Ai.ssthlu,b ion 
DonauwoUh) 289° 41^8 

AYaluond dci BcoUclituiig laud oiuc Zuuahmc von O', 9 slat! 

Den obigcn AiigaLcn ziilolgc ciliali man die ^/anuiihc, wcmi man zu 


den abgclcbcncn ^YlIlkein ^ 

])Ci Station -2^ Youmttags 18i 28,7, 

NaclinnUags 1B4 25,3, 

bci Station B am Anfangc 85 20 3, 

am Kud(‘ 8"> 21,2, 

bei Station I) am Aulangc 290 17,2, 

am Kndc 290 18,1 


hm/ulugt, 

Zui Bcrcclmung dor llou/ontal-Iutcnsitat und luolination bat man fol' 


gende Bohtiminungcn 
Intens. 1849 Oct 23 

1850 Jun. 6 


9 11 Mg Abl, 51 35,6 
9 22 „ „ 51 36,0 

9 34 „ „ 37 50,0 

9 52 „ „ r/ 50,7 

6 28 Ab. „ 50 38,2 

6 40 « ,, 50 36,7 


T 

5,1 

Int. 

10,4 t 

:3t. 

j. 

9? 

5,3 


10,3 

» 

3’ 


5,2 


10,2 

?■» 


, 

6,5 


10,1 




19,4 


-13,9 


/J. 


19,1 

V 

-13,7 

?? 

35 
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h ^ o / o 

Intense 1850 Oct 13 9 10 Mg ALl 49 29j5 T, 3,3 Int 16,8 St D 

9 24 ,, ,, 49 29,8 „ 3,8 ,, 16,4 , ,, 

9 36 „ „ 37 13,2 „ 3,5 16,0 , „ 

Inclination 1849 Oct 23 , 23 36,9 „ 7,0 Station A 

1850 Jiin 6 7 11 Ab „ 21 13 4 „ 18,6 „ B. 

Oct 13 10 1 Mg , 20 38,7 , 4,4 „ D 

Aus den eiiizclnen Beobaclitungen gchen folgendc Resultatc horvoi 
DilFei enz Doiiauwoi th - Munchen 
Declination +28', 4 +28', 9 +28',2 +26',9 Station A 1849 Oct 23 
+26',5 +26', 7 +28', 4 StaUon B 1850 Jun 6 
+25', 6 +2o',0 +24' 7 +24',5 +25', 4 Station 1850 Oct 13. 
Horizontal-Intcnsitat -307 -310 -303 -300 Station A 1849 Oct. 23 
-310 -301 Station B 1850 Jun 6 
-300 -304 -297 Station D 1850 Oct 13. 

Inclination +3 5', 4 Station A 1849 Oct 23 

+30,2 „ B 1850 Jun 6 

+34,5 , D 1850 Oct 13 

Die authmctischcn Mittcl sind 

+26' 6 -305 +33', 4, 

uud die magnetischcn Constanten fia 1850 

16® 20', 5 1,0218 bo^ 32', 0 

jDffflfie/St. 

Die magnctisclicii Beobaclitungen wuiden am 19 Sept 1832 uud 12 
Sept 1853 auf dem Tluirmbcig aubgcfubit 

Die eistc Station A (Fig 31) wuide auf dtn iMaiJi&tciii uud auf 
die Maueiecken a imd h ])c/ogcii , dabci land icli 

Direction des MaiL&tcms 313® 15', 

des Eckes a 213 45, 

des Eckes b . 202 0 , 

Entfernung des Maiksteins 25 Bayi Fuss. 

Der Grundnss des Thurms bildct em Quadrat^ von 31,7 Bayr Fuss 
Seite die Entfeinung ad betrtigt 32^ Bayi, Fuss, endlich maclit die Scite 
d e mit dem Meiidian einen Winkcl von 3oj Grad 
Die Coordinaten der Mitte des Thuims siiid 
-181509 -6301, 

demnacb hat man 

fui a -181483 -6264, 

b -181466 -6289, 

d -181506 -6280 , 

fur die Station A ergibt sich hieians im Mittel 

X = -161343 Y ^ -6207. 
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Dio Station B wiudc ant das Eck d bczogen, und cs cigab sicli 
Entfeinnng dcs Eckes d . 56 Bayr Fuss, 

Direction 231° 38'. 

Dcmnacli hind die Cooiduiaten dci Station B 

X == -181472 Y = -6237 

Die Station 0 wai noidlich von und wnrde bezogen aul denMaik- 
bitm ^ Bern Obigcn /ufolge smd die Cooidmaten dcs Maiksteins 
-181326 -62^5 

Von C aus land icli 

Entleinung des Maiksteins g - 36 Bayr Fuss, 

Diiection . 102°, 

niUliin bat man fiii C 

X== -181319 y=-6259 

Die Beredmungen S CCCXCVII smd mit andeien Cooidmaten ausge 
fuliit, woiden dicUntcisdiicdc bciucksiditigcl, so cibalt man die Collimation 

O i 

lur Station A Anfang 85 3,9, 

B „ 211 58,2, 

6 „ 94 11,6 

AValiiend dcr Bcobacbtnngcn an der cislen Station nahin die Collima- 
iion urn O', 5 al> Die sammlliduu Messungen smd untcr ungunstigen Um- 
standenangestdlt woidcn am 19 SopI 1852 gmg cm heltigei Stmmwind, 
und am 12 S( pt 1853 wai die gan/c Umgegend in (inem dickcii Nebcl 
voiluilll, del mu von Zeit /u Zeit die Miren emeu Augeiiblidv 7U seben 
gcstatlctc B( I Slalion B wcidum die Miien Blankcnlodi und Tcutsdi- 
Ncuriulb nm ungdahi 6 Mimiten \ou den ubiigen ab ob biei andcic Gc- 
genslandt anvisiit woidcn sind, odei weldie Uisadie sons! den Unteisclucd 
bcibcigelubil habmi mag, konnte idi nicbt entdi^cken Dio ebon erwabnten 
z\Nei IMuen smd bei dem oben angegobenen Weilbc dc^r Collimation nidit 
bcrucksicbtiget worden 

Urn die \zimutbc zucilulien, muss nunzu den Theodolitcn- Ablesungen 

o / 

1)01 Station A Aiiiaiig 85 0,0, 

Ende 85 2,5 , 

1)01 Station B . 241 o7,3, 


l)Ci Station C - 94 10,7 

liin/nifugcii 

Zui Bcicclmung dci Iloiuontal Iiilcnsitat und Inclination hat man fol- 
gondo Bofctiminungcn ^ ^ o / o 

Intens 1852 Sept 19 1 58 Ab. All. 48 48,8 T. 16,5 Int. 10,8 St. A, 

2 13 „ „ 48 45,2 „ 17,7 „ 9,6 „ „ 

1853 Sept 12 9 49 Mg „ 48 28,6 „ 13,0 „ 64,4 „ B 

9 58 „ „ 36 4,8 „ 12,3 „ 64,5 „ „ 


10 4 


„ 48 30,3 „ 11,6 „ 64,4 


5 ) 


>3 5 ? 



Beobachtungs-Resaltate. Darlach. Freyburg 

h ' 0/0 

Inolm. 1852 Sept 19 2 43 Al)- AM 19 34,5 T 17,3 St A 
1853 Sept 12 11 18 Mg „ 19 0,5 „ 15,0 St C 
Aus den einzelnen BcoLacIitungcn geben folgende Resultale hcrvor 
Differenz Dui lach-Munchen, 

DechnaUon -1-1“ 35',6 4-1“ 34',9 +1“ 33',5 +1® 34',3 +1® 31' 8 

4^1^ 33S2 Slation A 1852 Sept 19 
+1^ 35^3 +1® SS'jl Station B 1853 Sept 12 
4-1"^ 33^5 4-1° 33', 3 Station C 1853 Sept 12. 
Ilorizontal-IntensiUt -597 -584 Station A 1852 Sept 19 

-596 -598 -593 Station B 1853 Sept 12 

Inclination 4-1° 9',0 Station A 1852 Sept 19. 

4-1° 6',0 5, C 1853 Sept 12 

Die arithmetischen Mittel sind 

4-1° 34', 3 . . “594 +1° 7'5, 

nnd die magnetischen Constanten fur 1850 

17° 28', 2 1,8929 - 66° 7',0 

W^eyburg 

tm Bretsgau 

Die magnetiscUen Beobachtungen warden am 7. Oct. 1852 1)Ci ungc- 
wohnlicher Kklte nnd sturmischem Wmde auf dem Scblossbcrgc voigc- 
nommen Der Theodolit war in A (Fig 32) anf dem Spa/Jor-Wcgo nord- 
hch vom trigonomelnschen Signal, nnd et'wa 30 Fuss licfcr als das Signal, 
aufgestellt AusdenMiren erbalt man die Coordinaten dor Station, svie folgt 
X = - 552633 F = 149677. 

Daraus ergibt sich die Collimation am Anfang 
= 68° 27',0, 

bis zum £nde fand eine Vermmdemng von O', 4 statt 

Um aus den Ablesungen des Tlieodohten die Azimutlio abzuleitcn, hat 
man am Anfang . . 68° 48', 7, 

am Ende . . 68° 48', 3 

hinzuzufugen 

Zur Berechnnng der Hoiizontal - Intensitat und Inclination hat man 


folgende Bestimmungen 

h ^ 

o ‘ 

o 

Intensitat 1852 Oct 7 

2 57 Ab 

AM. 47 35,6 

T. 6,9 Int. 17,9 St. A 


3 10 „ 

„ 47 35,1 

,, „ 16,9 ,, ,, 


4 18 „ 

„ 47 41,5 

,, 6,8 „ 12,6 „ „ 

Inclination 

3 38 „ 

„ 18 47,5 

„ 7,0 Station A 


Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgende Resultate hcrvor 
Differenz Freyburg-^Munchen^ 

Declination 4-1° 45^4 4-1'^ 45',6 4-1° 46',7 4-1° 45', 5 4-1° 45', 0 

4-1° 45', 1 Station A 1852 Oct. 7. 
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Beobachtungs-Resultate Freyburg. Freysing 

Iloruonlal Intcnsital -181 -179 -189 Statioa A 1862 Oct 7. 
Indmation Station A 1852 Oct 7. 

Die anthmcti&clicn Mittel sind 

+10 46', 4 . -183 +28', 9, 

und die niagnetibclien Constanton lur 1860 

17° 39', 3 . . 1,9340 . 65° 28', 4. 


In Fieybing wurdc an diei Staj^ioncn bcobacliiet. Die erste Station 
A 33) ^var siidlich von dei giossen Lmde auf deni Wege nacli 

AVcilienstcplian Dio Cooidmatcn bind 

X ^ 12,2978 F = - 5,1920 

Die /wcitc Station B (Fig 34) wai \\estlicli von Wciliciibtcplian, und 
^vurdo bc/ogen aul die Eckpuiicle a und h Eb (and siob 
Dibtanz dcs Punctes a =127,5 Bayi Fuss, 

Diicctiou - =2990,8, 

Distaiiz deb Punctes h == 101,7 Bayi FubS, 

Diicction . == 256', 2 

Die Cooidmatcn bind nacii dem Stcuerplanc 

X = 12,2125 Y == -4,8902 

Die Station C ^\al sudwcbtlicli von dci cistcn Die Entlcinung betrug 
185 Fuss, und von dci diitlen Station wuidc die Diicction dcr cistcn 
= 292^ 57' gefunden Feinei cigab bich die Distaiu von dcin Eck dcr 
Ein/auiuiiig a == 97 Ba}i Fuss, und voni kieuz = 64,3 Bayi. Fuss, 
dann die Diicction dcs Ecks a == 83^^ 55', und des lueu/cs = 338° 36'. 
Dcninacli bat man (in die duttc Station lolgciide Cooidmatcn 
X = 12,2888 Y = -5,1707. 

Die /wci Stdtioncn A und 0 babe icJi \ciciiugt, und dann die A.bvrcicli 
ungen del Miien ausziigicicbcn gcbuclit , aid diesc AVcisc (and iclx, dass 
man slalt dci obigen Coordmatcu lolgcndc gcbiauclicn musse 
lui ^ 12,3067 Y^ .5,2012, 

(ui C -F ■»= 12,2903 \ ^ -5,1743. 

llicinacli cilialt man die Collimation wic lolgt* 

o * 

Station A am Ende * * 8 21,9, 

B am Elide * 346 19,1, 

C am Anfaiig . 104 10,2, 

Bci Station B faiid vom Aufangc bib zum Ende einc Vcimlndcmng 
der Collimation von O', 4 slatt# 

Die olugc Collimation lui die Station C gilt fui den 16. Oct. Am 
17 Oct wuide aul dcmsclbcn Ptmctc bcobaclitct, und die Diffcrcnzcn dor 
^ Mu on Abies ungen geben fui dicsen Tag die Collimation am Ende 

344° 15', 2, 

sie liattc walircnd dci Beobaclitung urn O', 8 zugenoinmen, 
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Um hiernach die abgelesenen Winkel im Azimutlie zu verwandeln? li®*-* 


man 


bei Station A 

bei Station B am Anfange 

, am Ende 

bei Station C Oct 16 .... 

Oct. 17 am Anfange 
am Ende 


o ' 

8 14,6, 
346 12,6, 
346 12,2, 
104 2,9, 
344 7,1, 
344 7,9 


lunzuznfugen 

Znr Berecbnung der Ilonzontal-Intcnsitat nnd Inclination hat man. 1**^ 


gende Bestimmungen 
Intensitat 1850 Jul. 22 
Jnh 23 
Oct 16 
Oct 17 

Inclinat. 1850 Jul. 22 
Jul 23 
Oct 16 


h ' O 1 

5 37 Mg Abl 48 34,0 T. 

5 48 „ „ 48 32,6 „ 
8 9 Mg „ 48 44,6 „ 

8 26 „ „ 36 50,5 „ 

4 38 Ab „ 48 38,6 „ 

4 48 „ „ 48 39,4 „ 

9 16 Mg „ 48 48,3 „ 

6 23 Ab „ 20 37,4 „ 
8 59 Mg „ 20 40,4 „ 

5 11 Ab. „ 20 16,2 „ 


o 


17,8 lul. 

-1,4 

su 


18,3 „ 


?■* 


13j8 ,5 

-5,9 



14jJi a, 

-6,3 


% 

7,8 „ 

18,1 

5- 


7^4 ,, 

17,6 



5,0 ,, 

15,4 

>9 

% 

15,5 Station 


14,8 


B. 


5,9 


C. 



Aus den emzelnen Beobachtungcn gehen folgende Rc&ultatc hcrvor i 


Differenz Freysing Muncheti, 


Declination -9',7 -9',7 -9',8 Station A 1850 Jul 22 

-l',9 -l',l -3',6 -3',9 Station B 1850 Jul 23. 
-7',2 -7',4 -7',3 -8', 9 Station C 1860 Oct 16. 
-6', 7 -6',4 Station G 1850 Oct. 17. 

Hoiizontal-Intensilal -101 -100 Station A 1850 Jul 22. 

-101 -113 Station B 1850 Jul. 28. 

-101 -104 Station C i860 Oct. 16. 
-116 Station C 1850 Oct 17. 


Inclination 4-6',6 Station A 1850 Jul. 22 
-|-10‘,3 „ B „ ,, 23. 

-1-11',1 „ C „ Oct. 16. 

Die aiithmetischen Mittel sind . 

-6'4 . . , -105 . . . -^-9',3, 

und die magnehschen Constanlen fm 1850 

15° 47',5 . . . 1,9418 . . 66° 8',8. 



Beobaclitungs-Resultate* Fflssen 
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JPUssen. 

In Fiisscn beoLachlctc icli am 25 nnd 27 Sept 1849, imd am 4 iiiul 
S JnL 1850 Die cistc Station yd (Fig, 35) Avai noidlich Ton clci Stadt, 
auf cinci Wiese Dex Standpunct dcs Thcodolitcn Tindc anf dab west liclie 
Eck a des dem Adlci^\uth gehoiig,cn Gailuiliaiiscs, und an! dasEck b cles 
Zauns bexogen, und es fand sicli 

Eck « Diicction 212° 53'4, 

Entferniing 186,6 Bayi, Fuss, 

Eck b Diiection . 190° 46^, 

Entfciniing 16,5 Bayr Fuss 

Nach dem Stcueiplanc bat man fiii das Eck a die Oooidinatcn . 

— 26,9511 28,0192, 

und fill das Eck b 

— 26,9283 28,0355. 

Ibciaus Cl halt man fui die Station yd 

X = -26,9316 Y ^ 28,0320 

Dicsc Cooidinaten geben mdessen ziemiich abweichendo Wciihe dor 
Collimation, und urn cine Uebcreinstimiming zu cuielcn, muss man als Cooi- 
dinatcn annehmen 

X = -.26,9261 y =» 28,0362 , 

alsdann cilialt nun , 'svenn die Miie Aucilicig allein /in Beiccbnung der 
Rcsultatc gcbiaucht Tiid, die Collimation (Mittel aus Anlaug und Ende) 

= 141° 10' 0 

Die /Avcitc Station B (Fig 36) wai auf dem noidlichen Abhange des 
Calvaubeigs, Die Cooidinaten orgeben sub aus dim Mium wic (olgt 
X = -27,1900 y = 284013 

Die diiltc Station C wai, \vie aus den Miien sicb eigibl, 17,6 Bayci 
Fuss ostlicbei als i?, die Cooidinaten sind dcmnacb 

X =« -27,1922 y == 284000. 

Die Collimation cibalt man am Ende 

== 385° 58',6, 

wlibicnd del Beobaebtung war keinc meikbcbe Vcndeiung voigekommcn. 

Die Tieite Station I) (Fig 35) befand sicli iingelalu an dcisclben 
Stello 'SMC A, Aus den Much cibalt man die Cooidinaten 
X =- -26,9256 y =« 28,0363. 

Die Collimation am Eude wai * 

am 4. dull . • * 6° 19^,6, 
am 5 dull . . * 245° 58^6. 

Am crstein Tagc batte einc Abuabmc von O', 4 am /Aieiten cine Zu^ 
nabmc von O', 6 stattgefunden 

Die fanftc Station E (Fig 37) war auf ilcm hochslen Pimctc dcs Cal- 
varibeigs, ostlich vom nutllcin lirciut a, Vou JD aus land ich 

I 
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Beobachtungs-Resultate. Fiissen 


Direction von a 93^ 50', 

Entfernung . . 155 Bayr Fuss 

Da jedoch das Kieuz zur Zeit dei Katas tei-Aufnahme noch nicht aiif- 
gestellt war, so mussen die Cooidinaten aus den Miien Lercclmet werdeii 
Auf solche Weise eilialte icli 

X = -27,3105 Y = 29,9740 
Die Collimalion war am Anfang = 60^ 36', 8 

In der Mitte war die Colliination um O', 5, am Ende um 0',9 grosser 
als am Anfange. 


Um dem Vorhergehenden ziifolge die Azimullie zu erhalten, muss man 
zu den abgelesenen Winkeln 


bei Station ^ 

. 


0 

141 

1 

48,3, 



B 


am Anfang 

65 

41,2, 





am Ende 

. 65 

41,5, 



C . 

• 

, , 

359 

37,0, 



jD am 4. « 

luL 

am Anfang 

6 

58,3, 




am Ende 

6 

57,9, 



am 5 Jul am Anfang 

216 

35,3, 




am Ende . . 

246 

35,9, 



E 

am Anfang « 

51 

15,0, 





Mute . 

51 

15,5, 



, 

am Ende 

51 

16,9 


hmzufugen. 







Zur Berechnung 

der Horizontal 

- Intensitdt und Inclination hat man 

folgende Bestimmungen 







ii ' 


0 4 

0 



Intens. 1849 Sept 25 

8 59 Mg. 

Abl 49 50,4 T 

9,0 

hit, 7,7 

St. A* 


9 22 „ 


49 48,6 „ 

11,3 

» 7,2 

yy iy 


2 15 Ab, 


49 30}5 ,, 

14,3 

yy 

yy 


2 29 „ 


49 35,5 „ 

13,4 

9,3 

yy yy 

Sept. 27 

9 11 Mg. 

>5 

49 40,4 „ 

12,2 

yy 

yy C 


9 24 „ 

J? 

49 40,9 „ 

12,5 

yy 8,6 

yy yy 


9 38 „ 


36 39,2 „ 

12,5 

,5 8,6 

yy yy 


9 52 „ 

5' 

36 38,5 „ 

13,0 

yy 8,6 

yy yy 

1850 Juh 4 

6 23 Ab. 


48 57,2 „ 

18,9 

» -11,6 

yy B. 


6 33 yf 

yy 

48 57,0 „ 

18,5 

5 , -11,2 

yy yy 

JuU 5 

9 0 Mg, 

>y 

49 0,5 „ 

18,0 

53 —15,0 

yy E. 


9 11 » 

y 

49 1.7 „ 

19,0 

9^ -15,1 

yy yy 


9 23 „ 

yy 

36 11,9 „ 

20,0 

-15,3 

yy yy 


9 35 „ 

yy 

36 13,5 „ 

18,7 

„ -15,4 

yy yy 


1 43 Ab. 

yy 

36 12,9 „ 

17,7 

, -9,9 

yy D. 


1 53 ,5 36 12j4 53 18j6 , ••OsO 5 ) 



Beobaclilungs-Resultate Fussen. Gaisberg, 
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o / o 


Inclin 1849 Sept. 

25 




Abl 

23 

6,8 T 

10,5 

Station A, 

Sept 

25 





23 

4,9 , 

13,0 

» B 

Sept 

27 

ii 

1 


J 

23 

6,3 . 

13,0 

c 

1850 Jiili 

4 

G 

58 

\b 

, 

20 

19,7 

18,3 

D. 

Juli 

5 

10 

22 

Mg 


20 

17,6 , 

18,3 

„ E 



2 

IG 

A I) 


20 

19,0 „ 

17,8 

„ J) 


Aus (Icii cin/diieu Beobacliiniigoi) gclicii lolgondc Rcsiiltatc licrvoi 
Difli 1 ( 11 / Fassen-Miinche7i 

Declma(ion +26',5 +26^9 -1-26' 0 +25',0 8(ation A J849 Sep( 25. 

+23',4 -f23',6 -1-22' 9 +22> Slatioii B 1849 Sept 25 
+ 23' 6 +23' 0 +22' 9 +22' 8 +22', 8 +22', (5 Stat. C 1850 
Sept 27 

+22' 4 +21' 9 +21', 9 +19', 2 Slation D 1850 Jul 4. 

+ 19',0 + 19 ' 8 + 19 ' 1 + 19 ',! 19', 0 + 19', 9 + 19',8 Station 
E 1850 Jul 5 

+ 19',(> +20', 2 +19^,9 +‘20',4 Station D 1850 Jul 5, 
Kon/oiital-tntuifaitdt +168 +159 Station A 1819 Sept 25* 

+ 190 +195 B „ „ 25 

+186 +181 +183 +184 Station 01850 Sept. 27, 
+ 191 +193 Station J) 1850 Jul 4 
+198 +183 +191 +188 Station ii; 1850 Jul 5 

+ 176 +174 Station D 1850 Jul, 5, 
o f 

Inclination -17,8 Station A 1819 Sept 25 

„ 25 

, C „ , 27, 

-16,8 ,, /> 1850 Jul. 4 

-19 8 , E „ „ 5 

-IM .. T) „ „ 5 

Die aiitlinietisclicn IMittel smd 

+ +181 -19', 1, 
und die magnet isclu‘u Constaiiton lui 1H50 

10 ^ 15' 9 1,9707 , 64 ^ 40 ', 4 , 

Oet Balzhm (j 

Den GaisLcig bci Sal/lmig bostieg itli am 22 Aug, 1850 bei unge- 
wohnhdiei Iht/e, dasTlicimometci /eigte anl dern Capfel des Beiges (3908 
Paufeci-lMiss ubci (lei Medcsflacln^,) ini Scliattcn 19^ (nad, 

Auf d(*m Gipbil bcllndct sich einc Jiol/cinc Huttc (Fig. 38) , nebdi 
^\clcIlcr du' B(mljaclitung(‘n angesUlli 'wmden 

Die crate Station -wai in A^ von hiei ana wuulcn folgcnde Positions- 
bestimmuiigen gcmacht 
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Beobachtungs-Resultate. Gaisberg 


Entfernung A a , 
Ah 
Ac 
ad 

Direction des Eckes a 


3,9 Bayi, Fuss. 
16,7 

32.3 

18.3 

165jc> 


Die zweite Statioa B wurde anf die erste bczogcn, and es ergab sicL 
vott B aus 

Entfernung der Station A . 54,9 Bayi. Fuss, 

Diieotion . . . 3050 22-. 

Aus den Jlnen, mit Berucksiclitigung der eben bezeichnoten iclativcn 
Dage von A und By fand ich die Cooidinaten, wie folgt 

far ^ z = -15,3826 Y = -49,3748, 
far = -15,3866 Y == -49,3692. 

Aus den Werthen der Collimation S CCCLXXI ist zu eiscben, dass 
bei den Coordmaten \on Tittmoning irgend eine Unricbtiglvcil odci Ver- 
wecbslung stattfinden muss Die Abloitung der Cooidinaten dor Station 
aus den Bliren ist nicht voitheilhaft, weil sammtliche Muen anf dersclben 
Seite hegen Bei Bestimmung der Coordinatcn von A fiabc icli ubii-'cns 
nicht die Miien allein bonutzt, sondern anch die Beobachtungon in Laufen 
beigczopn, wo die Hutto anf den Gaisberg anvisirt wiiidc, und die Vi 
sionslinie sehr nahe durch die Station A ging Nach S CCCLXXI u f 
nehnie loh die Collimation wie folgt 

Station A am Ende . . 85° ll',6. 

Station B am Ende , 283 22 4 

Aus der Vergleicliung dci Miren-Beobachtiingen cisielit man, dass die 
Collimation bei Station A in der Mute urn 0',35, am Ai.fango «m 0',58 
k einer wai als am Eiide,, Lei Station B bat die Collimation vom Anfang 

zre?hl abgenommen Hieinach hat man, urn die Azimuthe 

zu eihalten,foIgende Zahlen zu den Tlieodohtcn-AbleMingen hiiuuzufugen 

O / 

• 84 2,9, 

Mitte . , . 84 3,2, 

Ende ... 84 3,5, 

282 14,7, 

282 14,3 


Station A Anlang 


Station B Anfang 
Ende^ 


lutens. 1850 Aug 2i, J2 7 Mttg Abl 47 28,1 T 
21 , „ 47 24,5 „ 

2 13 Ah. „ 47 28,8 ,. 


2 26 
2 37 


>, ., 47 25,1 


18,9 lilt 

19.0 „ 

21.0 „ 

21,3 „ 


5, 35 55,7 ,, 20,8 


4,2 St A 

4.6 „ „ 

7.7 „ B. 
®>2 „ ,, 

M » 



Beobachtungs-Resoltate. Gaisberg. Gemunden 8i 

Inchn 185d Aug 22 12 56 Mt(g ALl 20 2,1 Temp. i°9,2 Station A 
Aus den eiiuclnen Bcobachtungeii gchen tolgcndc Kcsultatc heivoi 
Diffei 0117 Gat&hei q - Munchen 

Declination -44', 9 -43',2 -41', 4 -43',0 Station A 1850 Aug 22 
—42 7 -41 ,0 -40', 7 — 4t',4 Station J5 1850 Aug 22 
Uoii/oiital-IiitenMtat -|-214 +230 Station A 1850 Ang 22 

+177 +192 +197 Station B 1850 Aug. 22. 

Inclination -27M Station A 1850 Aug 22 
Die aiitlimctisclien Miiicl sind 

-42',4 +202 , -27',1, 

uiid die magnetibchen Conslantcn fur 1850 

15° ll',5 . 1,9725 64° 32', 4. 


Am 21 Sept 1830 fuhUo kIi magnelisclie BcoLaohlun^m jii /wei 
Stationcn uiid B aiis, die eistcie \\ai aiil dei Anliolie noidlicli von 
Gciiiuiiden, iin Waldo, die /-neito %vai aul dem -Vliliange /wi^clien Oeiiiun- 
dcn und dei eistcii Station an eiiiei Slelle, 'ivo dem Aiistlieini iiatli iiiiliei 
cm tugononietnsclios Signal gcvtanden li,il An dti Station A Ivonnte gai 
Ivome Mac l.eol.atliti I Moiden, und an d< i Station B siiid /vai Mntii be- 

obaclitet ivoideii, jedodi lasst sicli die Detlination xoilaulig nulit daiaiiH 
ablcitcn 


Znr Beieiliimiig dot Ilou/outal liifeiisital und Iii(.liiiatioti liat man lol- 
^cnclc Bcslimmiingcn 


fill CHS 1H50 Sept 


21 


Inchnalum 


2 n Ai) 

2 35 
2 ,, 

2 39 , 

4 48 

5 i 

3 25 


Abl 


51 30,1 
38 31,1 
51 3(J 
38 33,2 
51 33,1 
51 34,8 
22 5 8 


T 


10,G flit 

10,3 „ 

1«,0 
isa „ 
15,0 „ 
17, -A 


12,3 S( 
12,5 „ 

I ‘2,5 „ 

^‘2,4 ,, 
13,8 „ 
14,0 „ 

Stdlioii 




B 


Aus den em/clnen Beobatdvtniigcn gehen lolgendc Ke.sultate heivor 
Dilleion/ Gemunden Alunchen 

llon/ontal-Intcusital -935 -942 -936 -933 Station A 1850 Sept 21 
-948 -947 S I alum B 1830 bSept 21 
Intliuation + 1 ° 4i/,c Station A 1850 Sept 21 
Die autlunetisclien Mitlel siuil 


— -940 . 

und die magnetibclieii Constanten lui 1850 

— . . 1,8583 . , 


+ 1° 41',6, 


66° 41 ',1. 
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Beobachtungs-Resiiltale Greding. 


GretUng. 

Am 27 Aug, 1852 fuhite ich magnelische Bcobachtungen auf dem Cal- 
vaiiberg aus. 

Die erste Station ^ 'war mcht 'weitvom Kicuze cntfernl, cinc genaue 
Bestimmung dei Cooidinaten konnte iibiigens mcht eilangt werdcn, da die 
anvisirten Thurme in den Verzcichmssen der KatastciLommission mcht 
voikommen somit lassen sich auch die an dieser Station gcmachtcn Decli- 
nalionsbeobaclitungen Aorlaufig mcht leduciicu Die zweite Station B 
auf derselben Aiihohej aber 'weitci von Grcding enlfernt , aus dcii Miieii 
eihalt man die Cooidinaten^ 

X = 43,5386 y =- 7,1036 

DieWerthe dei Collimation S CCCLXXlIstimmen zwai mcht gcnau rmt 
einander ubereiu, es reicht iibiigens hin, die Station urn 1,0 Fuss siidlicher 
und 2,1 Fuss ostlichei arizunehmen , urn erne Uebeieinstimmung hcibei/.ii 
fuhren Man eihalt alsdann die Colliniatiou (Mittel aus Antaiig und Fade) 

= 16^,6 

Wahrend der Beobachtung fand erne Ziinahine von 0',5 statt 

Urn hieinach die Azimuthe zu finden , hat man zu den abgelcsencn 
Winkeln 

o t 

am Anfange 16 26,4, 

am Ende 16 26 9 

hinzuzufugen 

Zur Berechiiimg d(i lloiizontal-Intensitat und Inclination liat man tol- 


gende Bcstiinmungen 

h ' 

0 4 O 

Intens 1852 Aug 27 

8 12 Mg 

AIil 48 18,1 T 18 3 Int 1,2 St 


8 23 „ 

, 48 16.8 „ 19,0 „ 0,7 „ „ 


9 19 „ 

„ 48 21,1 , 16,2 , -0,6 „ B. 


10 13 „ 

„ 36 17,9 , 17,8 „ -0,5 „ „ 

Inclination 

9 44 „ 

, 19 9,1 „ 16,6 Station B 

Aus den einztlnen Beobachtungen gehen folgendc Resultate hcr\oi 


Differenz Gi edtng - Munchen, 


Dechnation +11,8 +10',8 +12', 4 +12',7 Station A 1852 Aug. 27. 
Honzontal-Tntensitat -400 -398 Station A 1852 Aug 27 

-391 -421 Station B 1852 Aug 27 

Inclination +43',9 Station B 1852 Aug, 27. 

Die anthmetischcn Mittel sind 

+11', 9 . -402 . +43^,9, 

und die magn. Constanten fui 1850 

16° 5',0 . . 1,9121 . . 65° 43', 4. 



Bcobaclitungs-Resullate. Greenwich Gunzenhausen. gy 

Cft'eentvieh. {London ) 

In Gioemvirli hool.dchtotp ich am 27 - 29 NovcniLci 1844 Die Re- 
siiltatc Sind 

Diilcien/ Gieenicich - Munchen 
Dechiidiion (^o 

IiitciisUdt - 0 2129 

(Vcigl „Rc!,ul(a(c lies inagnctisolicn Obseivalonunis in Munchen -nah- 
lond doi dicijalnigon Ponode 1843— 44— 45‘<) 

Die magnetischcn Constantcn fm 1850 (Inclination nach Any) wnd 
22^^ 29V5 , , 1,7394 08*^ 48'^0 


III Guu/eiilianseu lube uh am 27 Od 1849 uiid 6 Juii 1850 mag 
iiclisclic Bcobacliliiiigcii noidwcbtlith \on doi Sladt, nebon dera Gasthofc 
,,/ni £iscnbalm“, angcstclll Die budeii Suiioneii und J5 (Fig 41) win 
don aiif (las Etk a eiiics /u dcrii ebon gcnamilen G’aslliofe gelioiigon INc 
bciigcbaudes bo/ogeii, mid cs cigab sieh die Lagc dcs £ekcs a 
von A aiis Direction II 50 15^^ 

Entferming 4? 5 Ra^i Fuss, 

von B aus Diicctioii 111° 49', 

Eiitfeiiunig 13,8 Raji Fuss 

Nadi dem Stiuu blade hal nun (ui das Eds a die Cooidiuaten 
40.8289 25, COM, 

nvithm cigibt sidi lur die fllalioii A 

X = 46,8307 y = 25,5960 

Aus den Seite CCCEXXIII gegebenenWeitlieii dci CollimalionciMohtinan 
iiidcssoii, (lass eiiie Vcibcsseimig aiizubmigeii ist ScUt man die Station urn 
5,CBayi lussnoidlidici uiidO,8Bayi Fuss ostlidici, so ei lull man cine gemi- 
gcndeUcboieuislinunung dci eiii/eluen Miicn nut Aiisiialime ^ou Moisthacli 
loll haliedesslialblet/teiiiOitwcggelasscn.und Ills Mittcl dei iibugcn Wcithe 

fm di( Colliiiialioii am Fade geluiideii 

224" 61',1. 

Am Aulange war die Coliinudon urn l,'l Ideiiier 

Wild (he obige Vm bossei mig dei C'oouliaateii bei dcr Station B bc- 
lucksiditigei, so eiliall man. 

X -= 46,8303 y = 25,6002. 

Da die Zahl dei Muen gcung isl, so that man am Beslen daian, die 
Dinercnz der Colli, nation (ui A und li aus den gleichon Muen zu beslini- 
men, und dicsc zu dci Collimalion \on A hin/uziifugen 

Hieinadi ergibt sicli fur B die Colhmation am Ende 

154^ 46', 8 

Die Collunation wai am Aafange um 0^8 giusbcr^ 


88 Beobaclitungs-Resultate. Ganzenbausen. Gunzburg. 

Den oligen BestimmungeD zufolge erMIt man die Azimutlie, wenn man 
zu den Theodohten-Ablesungen folgende ZaLlcn hinzufugt 

0 i 

Station A Anfang 225 27,3 

Ende . 225 28,4 

Station B Anfang 155 24,9 

Ende . 155 24,1 ' 

ffinsiditlich der Station B ist noch zu bemerken, dass die Bcobackt 
ungen bei emer druckenden Hitze vorgenommcn warden, und das Instill- 
ment zwar durch emen Schirm, jedocli kaum in wiiksamei Weiso gcgen 
die Sonnenstrahlen geschutzt wurde 

Zur Berechnung der Horizontal - Intensitat und Inclination hat man 
folgende Bestimmungen 

h ' ' o 

Inten. 1849 Oct. 27 10 11 Mg. Ahl. 52 5,7 T. 9,0 Int. 11,0 St A. 

10 24 „ ,5 52 5,4 ,, 9,4 ,, 11,0 ,, 

1850 Juni 6. 11 36 , 51 12,8 ,, 21,4 ii, - 17,9 „ B» 

11 49 ,, 51 10,0 ,5 21,2 ,, — 17,6 ,, ,, 

Inclin. 1849 Oct 27. 24 17,8 ,, 10,3 St. A 

1850 Juni 6 12 21 Mttg „ 21 31,6 „ 21,7 „ B 

Aus den einzelnen Beobachtungen gehcn folgende Rcsultatc hervor 
Dillerenz Gunzenhause^i - Muncken, 

Declination -1-34^, 3 -(-34^2 -]-34',3 Stat A 1849 Oct 27. 

-1-35', 3 4-34', 8 -J-35',4 4-32', 8 Stat. B 1850 Juiu 6. 
Horizontal -Intensitat -477 -479 Stat. A 1849 Oct 27 
-466 -453 Stat. B 1850 Juni 6. 

Incbnaiion 4“^^^^ ^ 1849 Oct. 27. 

4-44^9 Stat. B 1850 Jum 6. 

Die arithnietischen Mittcl sind 

4-34', 4 . . —469 . . . 4-d7',7, 

und die magnetischen Constanten fur 1860 : 

160 28', 3 . . . 1,9054 . . 65° 47', 2. 

Die Beobachtungen warden am 9. Oct 1860 und am 22. Sept. 1862 
vorgenommen. Die erste Station A (Fig. 39) wai* dstlich von Ounzburg, 
auf dem Felde in der Nahe des Belvedere, und wurde auf das Belvedere 
bezogen durch die Einstellungen Nro. 6853 — 5856, die Coordmaten sind 
uhrigens ohne Mcksicht hierauf aus den Miren abgeleitet worden, wie 
folgt 

X 15,3900 Y = 40,7019. 

Die Collimation erhalt man nach S. CCCLXX fiu* den Anfang der Be- 
obachtungen 

^ 40 47', 1 , 

his zura Ende fand eine Zunahme von O', 5 statl* 



Beobachtungs-Resultate Gunzburg. Haag. 89 

Die zwei<c Station B (Fig 40) wai sudwestlicli von Giinzliurg, rochts 
von dcr Stiassc, die nach Ulm lulirt Audi hici wurden die Coordinatcn 
ans den Miien abgeleitet, und cs eigab feidi 

X -= 15,2882 r = 41,8390, 

Die Collimation betrug am Ende 

18° 56', 3, 

nnd os hatte waliiend der Beobaebtungen kerne merkliclie Aendcriing^ m 
dcr Aufbtcllung des Instiuments stattgefunden, 

Dcm Obigen zufolge hat man, um die Azimuthe zu erhalten, zu den 
abgclcscncn Winkeln 

o / 

bci Station A am Anfaiige . 6 44,7, 

am Ende . , 5 45,2, 

bci Station B , 19 56,5 

hmzuzufugen, 

Zui Beredinniig dci Hoiizontal-Intcnsitdt nnd Indmation hat man fol- 
gende Bestimm ungen 

h ' o ^ o 


InteiisiUt 1850 Oct. 9. 

1 60Ab. Abl 48 56,7 

T. 15,5 

Int 

9,9 St. A 


2 1 „ 

„ 48 58.6 

15,0 

93 

10,3 j , ,5 

1852 Sepf 22 

9 8 Mg 

„ 47 58,5 

8,4 

33 

—4,4 ,5 B 


9 19 „ 

„ 47 58,3 

„ 9,2 


-4,8 ,, ,, 


CD 

O 

„ 47 55,6 

8,1 

, 

“5,2 

Inchnat 1850 Oct 9 

2 25 AL 

„ 20 37,9 

15,0 

Station A 

1862 Sept 22 

9 54 Mg 

, 18 52,3 

„ 8,9 

3*» 

Bn 


Alls den einzelncn Bcobaohtungen gehen lolgcndc Kesultatc hcivoi 
DiJfFcicn/ Gunzbm g-Munchen 

Dedination -j*35',3 -|-36',4 +34'j8 +35', 8 Station A 1850 Oct 9 
+41'4 +40', 0 +40', 1 +40', 4 +39', 6 Station B. 1862 
Sept. 22 

Horizontal Intensxtat -209 -216 Station A 1850 Oct, 9 

-219 -223 -201 Station B 1852 Sept, 22, 
Inclination +23', 6 Station A 1860 Oct 9, 

+32', 5 „ B, 1852 Sept, 22, 

Die aiithmctischcn Mittcl sind, wenn die Inclination an der Station B 
nach S 42 weggelasscn wild 

+38', 2 . , . *212 . , , +23', 6, 
und die magnetischen Constanten fui 1850 

16° 82', 1 . . , 1^9311 , * , 650 23',h 


Dic^magnctischo Station A (Pig, 42) war wcatlioh vom Schlossc, aitf 
emcm hussweg, dcr uber emo Wicsc iulut. Von dcm Standpunote dcs 
Thcodolitcn ans fand ich die Position dcs Gaitcncckes « wie folgt. 

m 
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Beobachtungs-Resultate. Haag. Heidelberg. 

Entfernung . . 42,6 Bayr Fuss, 

Direction . 11^ 54' 

Die Coordinaten des Eckes a sind nach dem Steuerblatte 
1,1166 -19,3649 

Hieraus ware erne Bestimniung der Coordinaten der Station abzuleitcn, 
auch die Direction der Mitte des Schlossthurms Cdie ich = 248*^ 18 fand) 
und die Coordinaten des Schlossthurms wiirden hiezu beigezogeu werden 
konnen, unterdessen habe ich es vorgezogen, mit Rucksicht auf die Miren 
die Coordinaten anzunehmen, wie folgt 

X = 1,1083 Y = -19,3569 

Hieraus erh&lt man die Collimation am Ende der Beohachtung 
= 214° 42', 6, 

Eine merkliche Aenderung scheint nicht wahiend der Beohachtung cin- 
getreten zu sem, und demnach erhalt man das Azimuth, wenn man zu den 
Theodohten-Ablesungdn 

214° 15', 5 

hinzufugt 

Zur Berechnung der Horizontal-Intensitat und Inclination hat man fob 
gende Bestimmungen 

hi 0 / 0 

Intens. 1850 Aug 28 1 16 Ah. Ahl 48 7,4 T 18,1 Int. 6,7 St. 

1 28 ,, „ 48 7,1 „ 18,1 6,8 „ „ 

Inchnation 1 52 „ „ 20 21,6*) „ 18,0 StaUon A 

Aus den emzelnen Beohachtimgen gehen folgende Resultate hervor 
Differenz Haag-Munchen, 

Decimation -18',3 -18', 2 -18', 1 -19',4 Station A 1860 Aug. 28. 

Horizontal Intensitat +6 +7 Station A 1850 Aug.^28. 

Inchnation -4 ',3 Station A 1850 Aug. 28. 

Die arithmetischen Mittel smd 

-18', 5 . . +6 * • * -4', 3, 

und die magnetischen Constanten fur 1850 

15° 35', 4 . . 1,9529 . . 64° 66',2. 


HeMelherg* 

Am 13, Oct 1852 wurden die magnetischen Beohachtungen an dem 
westhchen Abhange des Geishergs ausgefuhrt 

Zur Aufstellung des magnetischen Theodohten wdhlte ich emen Platz A 
unmittelbar oherhalh dei Weingarten, dessen Coordinaten aus den I^Iiroa 
gefunden wurde, wie folgt 

-30728 Y ^ -57239, 

*) Aus der Ver^fleichung der Ablesungen Nr 4D02— 4903 uhil 4903---49QO ersieht mart 
leicht, dass elne von dieaen Ablesungen um 1® gefeblt lein muss, icb habe ange- 
nommen, dass Nr 4908 odcr 4909 um 1® zu gross ist, und hiernach erhalt man die 
obige Zahl. 
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Mit diesen Cooidinaten erhalt man dio Collmiation am Eixdo 
= 233 ^ 34'4 , 

walircnd dor Beobachtungcn battc cine Vcrmmdennig der Collimalion von 
O', 8 staltgcfunden 

Urn hicrnacli die Azimuthc zu eiliallcn, liat man zn den abgclescncn 
Wmkeln 

am Anfangc 26', 3 

am Ende 233 25,5 

binzuzufiigen 

Zui Bcrcchmung dci IIorizonlaMiitcnsitat und Inclination hat man fol 
gendc Bcstimmnngen 

ll ' O' o 

Intens 1852 Oct 13 11 20 Mig AM 49 20,7 T 9,2 Int 20,6 St A 

11 30 „ ,5 49 20,4 5, 9,4 ,, 20,6 „ „ 

Inclination 11 55 „ „ 19 38,2 „ 9,9 Slat A 

Aus den einzclnen Bcobadilungen gehen folgcndc Resultale hervor 
DitTcienz Heidelberg - Munchen 

Declination +P 33', 5 +1® 32', 2 +1° 32', 6 +1^ 32', 8 Stat* A 1852 
Oct 13 

Hoiizontal Intensitat -726 -726 Stat A 1852 Oct 13 
Inclination +1° ^ 

Die aiithmctischcn Blittel sind 

+ 10 32', 8 -726 +1® 20', 4, 

und die magnctischcn Constanlcn fui 1850 

170 26', 7 1,8797 660 19', 9 


WMers^rucIk* 

Die magnctischcn Beobachtungon miiden am 7. August 1850 auf dem 
Michael sbci go gcmaclit in A und B (Fig 43) Die Station A wurdo auf 
das Eck a dcs Ilauses bezogen, und os cigal) sich die Eutreiming Aa^ 
112,5 Bayi Fuss, Icrncr betand sich die Station 1 Fuss noidlich von dci 
vcrlangcrtcn Ricbtmig ab Nach dem Stcucil)latte sind die Cooidinaten 
dcs Eckes a 

65,5047 4,5213 

Die Lime ab macht mit dci Abscissen-Axc nach dem Stcueiblattc eincn 
■Winkel von 102°, 5 wcstlich , dcmnach hat man fui die Station A folgcndc 
Co ordinal en 

X = 65,5025 F ===» 4,5315 

Die zwcite Station B wai von dci eisten nui 1 Fuss entfernt, und 
von dcr zwcitcn Station aus wai die Direction dci eistcn ==* 64°. 

Um dcmnach die Coordmaten von B zu crhaltcn, hat man zu don 
Coordmaten von A^ und zwai 

zu X 0,00005 und zu Y 0,00011 


hmzuzufugen* 



92 Beobaclitiings-Resiiltate. Hersbruck. Hockberg. 

LilLsst ms,!! bei BestimnniDg dcr ColliniEtioii den Punct Hobenstein. (wo 
es zweifelhaft ist, ob die trigonometriscben Coordinaten sicb auf die von 
mir anvisirte Thnrmspilze bezieben) weg, undverbmdet diebeiden Stationen 
mileinander , so wud man leicbt emseben, dass eine Ausgleicbung der 
Miren nur mittelst emer Aenderung der Abscissen moglicb ist. Werden 
demnacb die Ordmaten beibehalten und die Abscissen um 6 Fuss sudlicber 
angenommen, so erhalt man folgende Wertbe der Collimation 
Station A . 218® 23^2, 

Station B Anfang 104 

Bei Station B fand zwiscben Anfang imd Ende dcr Bcobachtuugcn 
erne Vermebrung der Collimation von O', 7 stalt 

Um dem Obigen zufolge die Azimulbe zu finden, bat man zu den boob- 
aebteten Winkeln 

o * 

bei Station A 218 29,9, 

bei Station B Anfang 104 15,0, 

Ende 104 16,7 

bmzuzufugen 

Zur Bereebnung dei Ilorizontal-Intensiat und Incliualion bat man fol- 
gende Bestimmungen 

h • o • 

Intens 1850 Aug 7. 10 14 Mg» Abl 50 24,4 T 11,8 Int 4,2 St A 


10 

25 

?? 


50 

25,4 

5J 

12,2 

j) 

4,0 


1 

38 



37 

46,0 


12,8 

j? 

6,3 

St. B 

1 

47 

5? 


37 

45,1 


13,2 


6,2 


10 

46 


j 

21 

26,8 


12,5 

Stat 

A 


2 

6 

Ab 


21 

24,6 


12,8 


B 



Aus den einzelncn Beobaebtungen geben folgende Rcsultatc bcivoi 
Differenz Hei shrucK-Munclien 

Decimation -|-18',4 +17',7 +17',4 +18', 3 Slat A 1850 Aug 7 

+17', 7 +17', 8 +17',9 +17‘,5 Sfat B 1850 Aug 7 

Horizontal-Intensitat -568 -577 Station A 1850 Aug 7 
-566 -562 Station B „ „ „ 

Inclmation +1'^ +0',8 Station A 1850 Aug 7 

+0 58',5 Station B 1850 Aug 7 

Die aritbmetiscben Mittel sind 

+17',8 . . "—568 +59S6, 

und die magnetiscben Constanten fur 1850 

16° 11', 7 , . 1,8955 . , 65° 59', 1- 


JttoeHberg 

bet Traunstein, 

Auf den Hoebberg bei Traunstem (dessen Hobe dber dem Meere «sb 
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durch Baromcter-Beobachtiingen zu 2350 PariserFuss bestimnit habe) stellte 
icb am 14 Oct 1849 und 21 August 1850 magnetiscbe Messimgcn an 
Die bciden Stationcn A und B (Fig 44) waien m dei Nahe des tii- 
gonometiisclicn Signals welches im Jalire 1849 verschwimdcn war, und 
erst im Jalire 1860 -wicder neu aufgerichtct ^urde 

Die Station A wurde auf die Ecken a und h des Uibanhauses, und das 
Eck c des m neueici Zeit eirichteten Belvedere bezogen, und cs ergab sich 
Distanz a 110,0 Bayr Fuss, 

h 121,2 Bayr Fuss, 

c 40,4 Bayr Fuss, 

Diiection c 308° 0' 

Die Lange a h betiagt 69,8 Ba}r Fuss 

Bin die Coordmaten dcr Stationen B zu bestimmen , wiirden folgcnde 
Abmessungen gemacht 

Signal S Dll cotton 259° 0^ 

Entfdnung 183 Ba}i Fuss 

Fck c Ducctioii 259° 47', 

Entfeiniiijg 103,9 Ba>i Fuss 

Die Cooidinaton des Signals sind 

— 13,911b —34,6814 

Ihcinach bat man iui die S<alion B 

A == -13 9070 y = -31,6590 
binci (ihaK man die Cooidmatin des bekes e des Bcl\cdeic 
-13 9093 -34,6718,, 

woraus dann iiuUclsl dei obigin Data die Cooidinali n dei Station A ei 
lialtcn ^\eld(n wic lolgt 

r =- -13 9124 Y ^ -34,6590 
Mit diestn Cooidinatcn cigibt sicli die Collun«ition 

l)ci Station A am Ende 274° 59', G, 

b(i Station B am Anlang 52° O', 5 

Die Bcobacblimgdi an dei Station A win dm bci bodist ungunstigen 
iJmstanden voigcnommon , cm dukei Ndxl gestattite mii cinige Much /u 
seben und bewiiktc zuglcicb, dass die Fadcn des Micioineteis kiuiniu wui- 
den, woduicb die Collimatioii am Endc um l',l klcinei geworden ist 

Urn die Azimulbe zu eibalten, muss man den obigen Angabcn zutolge 
zu den abgelcscnen Winkeln 

o / 

bei Station A am Anfang 274 12,7, 

am Ende 274 11,6, 

bei Station B . 51 12 5 

bmzulugcn 

Zui Bcicchnung dcr Ilorizontal-Intcnsitat mid Inclination hat man foL 
gende Bestimmungen 



94 Beobachtungs-Resulfate. Hocliberg. Hohenpeissenberg. 


h ' 

Intens 1849 Oct 14 2 5 Ab. AM 

^ 16 jj J5 

S 29 ,9 99 

2 43 99 99 

1850 Aug 21 4 29 99 99 

4 41 ,9 „ 

Inclin 1849 Oct 14 

1850 Aug 21 5 5 99 ?j 


o ' o 

36 44,6 Temp 4,3 Int I89O St. ^ 

36 45,2 99 49O 99 17 j 6 99 99 

49 6O97 99 SjO 99 I79I 99 99 

49 50,9 99 396 99 1696 99 99 

47 39,4 99 I69O 9, 5,5 99 B . 

47 4O93 99 1696 99 594 99 99 

22 67,2 ,9 892 St. J 

20 792 99 1692 St. B. 


Aus den einzelnen Beobachtungen geben folgende Restiltate hcivor 


DifTerenz Hochhei g - Muncken 


DecLnation -33', 2 -34',0 -33', 5 -32',9 -33',3 30', 0 Stat A 1849 Oct. 14 
-39',3 -39',5 -39',2 -39',1 Stat B 1850 Aug 21 
Horizontal Intensitat -fl83 -t-182 -f-174 -1-180 StaUon A 1849 Oct 14. 
-fl74 +173 Stat B 1850 Aug 21 

Inclination — 15'98 Station A 1849 Oct 14 

.18'93 Station B 1850 Aug 21 


Die anthmetischen Mittel sind 

-35'94 . . +178 -17'90, 

und die mag netischen Constanten fur 1850 

51° 18', 5 1,9701 64° 42'95 


HioneupeUsen^erg. 

Auf dem Ilohenpeisscnberg, dessen Spitze (Kiicbcnpflaster) 3000 Panser 
Fuss libel demMeere steht, wurden am 24 und 25 JUI19 danii am 22 und 
23 Sept 18499 endlich am 3 Juli 1850 magnctische Beobachtungen an- 
gestellt 

Die erste Station \iar nordlich vom Pfarrbofe, die Mcs&ung cigab 
ah ^ 80,1 Bayr. Fuss, 

A h = 77,4 99 99 

wobei der Punct b m der Verlangeiung von ac liegt, und Ah mit dem 
Hause parallel 1st Icli hahe mit Benutzung des Steuerplanes nach den 
eben angefuhrten Angaben die Station auf den Kirchenthurm bezogen, und 
auf diesem "Wege die Coordinaten der StaUon bestimmt, wic folgt 
X ^ -16,0036 Y = 17,9725. 

Diese Station fuhre ich hier nur der Vollstandigheit halber an, in 
neuerer Zeit habe ich daselbst keine Beobachtungen angestellt 

Die zweite Station war sudlich vom Pfarrhause, und 1st mit B bezeich- 
net, sie wai von derKiichenmauer 31,5 Bayr Fuss, und vomPuncte d 109,1 
Bayr. Fuss entfernt. In der oben angegebenen Weise erh&lt man die Coor- 
dinaten dieser Station, wie folgt. 

X =* -16,0267 Y = 17,9698, 
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Von Iner aiis winde nur eine Miic, namlich der Kiiclithurm auf dem 
Aueiberg anvisirt, daraiis lindet man die Collimation 

am 24 Juh VormiUags am An fang 301^ 25 ',6, 

bis zum Ende nalim die Collimation urn O', 9 zu 

An demselbcn Tage Nachmitfags wurdc wieder dci Theodolit am nam- 
liclien Puncte aufgestellt, iind die Collimation 

== 3010 25', 1 

gefunden Nach dor zweiten Declinalionsbcobachtung musste ein ncucr 
Faden eingezogen werden, und die Collimation ergab sich hiernach 

= 3010 24', 6 

Nach 1| Stunde wurde die Mire wieder abgelescn und zcigte eine Vci- 
minderung der Collimation von 3', 8, dicsem zufolge babe ich angenommen, 
dass wahrend der Dauer dei Bcobachtungcn (60 Minuteii) die Abnahme 
2',1 betragcn habe 

Am 25. Juli wurden nochmals an demselben Puncte Beobachtungen 
angestellt Die Collimation war im Mittel 

3010 13',0 , 

eine merlJiche Acndeiuiig hatte wahrend der Dauer der Beobachtungen 
nicht stattgefunden 

Erne dritte Station (Fig. 48) befand sich wcstlich von dci Kiiohc, sic 
wurde auf das KiichenecL A, dann (Fig 49) auf das TIauscck a und cincn 
maikiiten Punct n am wcstlichcn Ende dci Kiichc (19,6 Bayi Fuss von 
dci Ecke h cntfeint) bezogen Die Beobachtimg eigab 
Direction dcs Eckes h 257^ 5' 

j, des Punctes ?i 256 25 

jj dcs Eckes « 264 10 

Aus dem Steuerplane erhalt man die Direction dcs 'VVcstcndcs dci 
Eli die « 50^9^ 

und die Cooidmaten des Eckes A 

—16,0175 17,9914 

Daiaus crgilt sith die Entfernung dci Station C von dem Ecke h 
«== 636 Fuss, und lui die Station selbst 

X = -15,999r F = 18,0688. 

Veiemigt man die sammtlichcn an diosci Station gcmacliten BcoLacli- 
tungon, so /eigt sicli .swischen den Miien cine so genugende Uebciciiistim- 
inung, dass man die ebon gefundenen Cooidmaten als iichtig anselien kann. 
Untei dicsei Voiaussetzung erhalt man die Collimation 


O t 

Sept 22 erste Reihe am Ende . . 62 27,6, 
zweite Reihc apa Ende . . 62 27,6, 
Sept. 23. am Ende * * * ... 61 42,3. 


Bci der ersten Rcihc vom 22. Sept, fand wahrend dcr Bcohachtung 
emc Zunahmc der Collimation von O', 6, am 23. Sept, cine Zunahmc von 
O', 4 statt. 
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Beobachtungs-Resultate Hohetipeissenberg 


Die Station D war nordlicli von der Kiiche, und wurdc auf das 
Kirclieneck e bezogen, wokei sich ergak 

Direction des Eckes e . 193° 54' 

Entfernung . , . “TO,? Bayr. Fuss 

Die Coordinaten des Eckes e erhalt man mittelst dcs Steuerplanes 


— 16,0144 17,9745, 

und daraus folgt fur die Station D 

—16,0058 17,9765. 

Die Collimation feereclinet sich mittelst diesei Coordinaten am Ende 
der Beobacktungsreihe 

= 129° 54^1, 

wakrend der Beokachtungen katte sie um O'^e akgenommen. 

Dem Yorkergekenden zufolge kat man, um die Azimutke zu finden, zu 
den akgelesenen Winkeln 


1849 Juli 24. Vornuttag am Anfange . . 301 50,4, 

am Ende . . 301 51,3, 

Nackmittag erste Reikc 301 49,9, 

zweite Reihe Anfang 301 49,4, 

Ende 301 47,3, 

Juli 25 • » . • # . • 301 37,8, 

Sept 22. erste Reike Anfang . . 62 51,9, 

Ende . • 62 52,5, 

zweite Reike . . 62 62,6, 

Sept. 23 Anfang . ... 62 6,8, 

Ende . 62 7,2. 

1850 Juk 3. Anfang . . 130 19,5, 

Ende 130 18,9 

kinzuzufugen 


Zur Beiecknung der Intensilat und Inclination kat man folgende Be* 


stimmungen 

In tens, 1849 Juli. 24 


Juli 23 


h ' o < o 


9 

llM 

er 

O 

Akl 

38 

18,6 

T 

16,2 

Int 

22,2 

St. 

B. 

9 

44 

3> 


51 

33,5 


19,7 

» 

-19,7 

99 

99 

10 

0 


»» 

38 

19,4 

» 

19,7 

)> 

-18,4 

99 

If 

10 

14 

,, 

,» 

38 

17,2 

5? 

18,2 

99 

-16,8 

» 

}} 

10 

28 

>» 

>> 

51 

30,1 

99 

17,6 

5> 

-15,2 

99 


10 

43 

i* 


51 

30,8 

99 

18,7 

99 

-13,6 

» 

99 

5 

48 Ab. 

» 

37 

59,6 

>9 

19,7 

99 

•^4,9 

9> 

99 

7 

2 



38 

4.9 

99 

17,3 

99 

-5,7 

99 

»» 

7 

15 

J> 


38 

4,1 

99 

17,3 

9f 

-5,9 

99 

)» 

7 

27 

V 


51 

22,4 

99 

17,3 

>} 

-6,0 

99 

99 

7 

39 



51 

22,4 

99 

17,1 


-6,2 

99 

99 

7 

53 Mg 

>» 

38 

13,7 

n 

12,7 

99 

-12,1 

99 

99 

8 

6 


ii 

38 

13,1 


12,3 

n 

-12,6 

99 

II 
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)i / 



0 / 


6 




Intens. 

1849 Jill 

25 

8 20 Mg 

Abl. 51 38,5 

T 

12,0 lut. -13,4 St. 

B 




8 33 


»» 

51 37,1 

if 

11,6 

» -14,1 

if 

55 


Sept 

22 

2 43 

Ab 

}> 

49 53,0 

if 

10,0 

5, 13,6 

55 

c 




2 57 

5> 


49 52,9 

if 

10,3 

„ 13,8 

5» 

if 




3 10 

J> 

}) 

36 47,4 

5» 

10,3 

5, 13,5 

55 

if 




3 23 

ft 


36 47,2 

5> 

10,3 

„ 13,2 

5» 

55 


Sept 

23 

3 24 

J> 

5’ 

49 51,2 

55 

10,9 

,5 18,1 

55 

if 




3 38 



49 50,5 

55 

11,0 

,5 18,9 

55 

if 


1850 Juli 3 

3 1 

5» 

>) 

49 11,8 

5> 

J6,5 

„ -11,6 

55 

D 




3 15 

>1 

^ J 

49 11,9 

if 

17,3 

4, “12,1 

5» 

45 




3 31 

>> 

V 

36 21,5 

if 

16,2 

„ “12,5 

55 

if 




3 43 

5> 

7> 

36 21,4 

if 

16,0 

„ “13,0 

if 

if 

Inclin. 

1849 Sept. 22 




23 11,1 

55 

10,1 

Station C* 





23 



54 

23 16,4 

if 

11,0 

fi if 




1850 Juli 3 

4 7 

5» 

55 

20 25,7 

55 

17,4 

,5 B. 




Aus dcu emzelnon Bcobaclitungcu gchcu folgcndc Rcsultato Iicivoi 
Dillci eu/ Hohenjpetssen h e^g-Mun ch en. 

Decimation +15', 3 +13',6 +14', 8 +15', 9 +18', 7 +19',6 +19', 8 +18', 2 

+ 17', 0 +18',0 +18', 2 +18' 9 +18', 2 +18',5 +18',1 Stat. 

B 1849 dull 24 

+18',1 +17',9 +17', I +15',6 +16', 8 Station £l849Jul.25. 

+ I4',6 +14' 4 +14', 9 +lo',0 +15', 5 +14',9 +14', 6 Stat. 

C 1849 Sqit 22 

+14',0 +13', 7 +14',1 Station C 1849 Sept 23. 

+ 13',8 +13', 7 +14',0 +14',6 +14',3 +13',r Station D 
1850 Juli 3, 

Iloiuontal Intcnsitat -7 -9 -61 -27 +5 -13 -8 -27 -25 +4 +6 Station 
B 1849 Jiih 24 

“31 -22 -4-7 -25 Station B 1849 Juli 25. 

+ 116 +115 +109 +111 Station C 1849 Sept. 22* 
+ 101 +100 Station C 1819 Sept 23. 

+139 +134 +131 +135 Station D 1850 Juli 3, 
Inclination -14', 3 Station C 1849 Sept. 22. 

-10', 3 „ C 1849 Sept. 23* 

-11^0 „ J) 1850 Juli 3. 

Die autlimctisdicn Blittel sind, %vcim die Station i5 dcs daselbst 

sicli aiisscindcn Local-Linllu,sbcs wcggclasscn wild . 

+ 14',4 . . +11D . . -Ifj, 

und die magnctisclicn Coubtaiilcn lui 1850 . 

16*^ 8' 3 . . 1,9642 . * t>j,o 17',G* 

Ilicmit Mimmou meiiic JSIoshungeu im Jalirc 1811 s,elii gut ubcrcin, 


n 
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Beobachtungs-Resultate. Holzkirchen 


Am 6. Sept. 1849 Mittags wurde dei magnetische TheodoUt wesOich 
voa Holzkirchen m A (Fig 50) aufgestellt. Von der Station aus fend ich 
die Positaon des Ecks a vom Schafflerhause wie folgt 
Direction * * 222° 59 ? 

Entfernung 296 Bayr. Fuss 

Die Cooidmaten des Eckpunctes a smd nach dem Steueihlatte 
_ 12,6529 — 4,0300 , 

hieraos ergibt sich fur die Station A 

X = -12,3255 r =“ -4,0052. 

Dm indessen erne Dehereinstimmung der Miren zu erzielen, -war es no- 

thig, diese Werthe ahzuandem und 

X = -12,5223 F = *4,0033 


anzuneluneii. 

Die Mirenahlesungenm derMilte derBeobachtungen gebcn die Collima- 


tion 


93° 58^45. 


Am Anfange war die Collimation nm 1^0 


kleiner und am Endo urn 


O', 4 grosser, 

Diesem zufolge hat man, um die Azimuthe zu eihalten, zu den Theo- 
doliten-Ablesungen 

am Anfang . . • 93° 51S9, 
in der Mitte . 93 52, 

am Ende • # • • 93 53,3 


hinzuzufugen. 

Zur Berechnung der Honzontal-lntensitat und Inchnation hat man fol- 


gende Bestimmnngen 

I, < O' o 


IntenSa 1849 Sept. 

a. 

5 11 

45 Mttg 

Abl 

[.49 

66,9 

T. 

15,0 

Int. 

0,5 St. 

A, 


12 

1 „ 


49 

57,2 


15,0 

33 

Is?^ 33 

33 


12 

17 „ 


36 

48,4 


15,2 

33 

2,5 „ 

33 


12 

34 „ 


36 

47,1 

3? 

16,2 

33 

3,8 „ 

33 

Inclination 




23 

19,8 

33 

16,2 

Station A. 



Aus den emzelnen Beobachtungen gehen folgende Resultate hervor 
Differenz Holtkirchen^Munchen. 

Decimation -2',7 -3', 4 -3', 9 -l',t -l',t -5', 8 Station A 1849 Sept. 6. 
Horizontal-Intensitat. +132 +128 +126 +123 Station A 1849 Sept. 6. 
Inchnation — 16‘,2 Station A 1849 Sept. 6. 

Die anthmebschen Mittel smd 

-4',0 . . . +127 . . • -16'j2, 

und die magnedschen Constanten fur 1850* 

15° 49', 9 . 1,9650 ... 64° 43',3. 
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Miomhurg* 

Die magiietisclien Bcobachtungen wurden aiif dem ScMossberge am 
12. und 13 Sept. 1852 und am 19 imd 20. Sept, 1853 voigenonuB-en, 
Zur Aufstellung dcs Theodolitcn mirdea die Puncte A und B (Fig. 51) 
gcwa,lilt , letzteicr Pimct ist dei Hombiiiger Niveaustem, der in emem hex- 
voriagciidcn Fclsenblocle fcstgemaclit ist, Ausserdem stcllte ich am 20 
Sept. 1853 den Theodolitcn an einer diitten Station C sadostkeh von. JB 
(Distanz 22,6 Bajr Fuss, Diicction 2T1°,5) auf, ohne jedoch daselbst erne 
Declmationsbestmmiung zu erlangen Yon B aus wuide die Position ^on 
A gefunden -wie folgt 

Diiection . . 295° 8', 

Entfeinung - . 336, T Bayr, Fuss, 

Die Cooidinaten des Niveaustcins B smd 

X «= -7,6469 F == 34,7295, 
dcmnacli crlialt man fur die Station A 

X = ^7,6290 F «= 34,6914. 

Am 13, Sept, 1852 war die Collimalion an der Station (S. CCCLXXF) 
« 160° 25^3. 

Da am 12 Sept die Colhmation nm 120° 14', 9 grosser war, so er- 
gibt sicli fill den Sopt, 1852 

280° 40', 2 

An del Station B dieiite der Emodexstiasse Niveaustcin alsMiie, wenn 
man aus den amAiifang und Endc gemaolitcn Ablesungen das Mittel mxnmt, 
so criialt man als Colliination 

228® 16', 4. 

Es ist aber olme Zweifcl die Ahlesung der Mire urn 1° zn vermebren, 
Dcmnacli hat man, urn die Azimuthe zii cihalten, zu den Theodoliteu- 
Ablesungen ^ , 

bei Station A am 12 Sept. 281 30>9 

am 13 Sept 161 16,0 

hei Station i5 am 13 Sept, . . 228 7,2 

hinzuznfiigcn 

Zur Bereolmung der Houzoutal - IntensiUt und Inclination dienen fol 

gende Bcbtimmungcn 

|j I O' o 

intens. 1852 Sept. 12 10 48 Mg. AM. 49 47,0 T. 12,1 Int. 8,5 St J 

10 59 „ „ 49 45,8 „ 12,4 „ S,0 „ „ 

Sept. 13 9 28 „ „ 49 44,8 „ 10,7 „ 9.3 « 

9 43 „ „ 49 43,9 „ 11,6 „ 9,9 ,, „ 

1853 Sept 20 7 29 „ „ 49 16,1 „ 10,7 , 69,1 „ C. 

7 41 5, „ 49 16.9 ii 19,0 ,, ,> 
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h ' O' 0 

TtiaIiti. 1852 Sept. 12 11 24Mg.Abl 19 47,8 T. 11,6 Station A 
Sept. 13 10 55 „ „ 19 49,8 „ 12,0 „ B. 

1853 Sept 20 8 15 „ „ 19 17,4 „ 10,6 „ C. 

Ans den einzclnen Beobachtungen gehen folgendc Resultate heivor 
Differenz Homhurg^Munchen 

Declination +2® 15', 2 +2® 16', 2 Station A 1852 Sept 12. 

+2® 15', 5 +2® 16', 1 +2° 16', 4 Station B 1852 Sept, 13. 
+2° 15', 0 Station A 1852 Sept 13 
Intensitdt -819 -813 Station A 1852 Sept 12 

-801 -807 Station B 1852 Sept 13. 

-829 -826 Station C 1853 Sept, 20. 

o ^ 

Inclination +1 28,8 Stat A 1852 Sept. 12 
-|-1 30,6 ,, B „ ,, 13. 

+ 1 28,3 „ C 1853 Sept 20 

Die aiithmetisclien Mittel smd 

+2® 15', 7 . -816 . . . +1° 29', 2, 

und die magnetischen Constanten fur 1850 

18° 9',6 . 1,8707 . 66° 28', 7. 


H&nst€i0. 

Meine Durclireise dnrch diese tiefe und enge Gebiigssohluclit beniitzte 
ich zur Bestimmung der Intensitfit und Inclination , eine Decluialions-Mcss- 
ung war in Ermangelung geeigneter Miron nicht moglicli Der Thcodolit 
wurde am 6* Oct. 1852 m A (Fig 45) nordostlich von dcm Posthause, am 
Ende des Ackers aufgestellt, Die Witterung war schr kail und von Zeit 
zu Zeit fiel Regen, 


Zur Berechnung der Horizontal-Intensitat und Inclination hat man fol 
gende Bestimmungen 

L ' O' o 


Intens* 1852 Oct. 6 

1 

18 

Ab. 

Ahl. 

47 

22,4 

T. 

8,7 

Int. 

14,1 

St. 

A. 


1 

26 


55 

47 

22,6 

5 » 

8,0 

55 

13,9 

if 

5 » 


2 

15 

»» 


35 

23,8 

l» 

12,7 

55 

13,7 

if 

)5 


2 

29 


55 

35 

24,4 

55 

12,0 

5 ? 

14,3 

55 

55 


2 

39 

i> 

55 

33 

23,8 

5 » 

12,4 

55 

14,8 

55 

55 

Inclination 

1 

52 

if 

55 

18 

42,4 

55 

7,3 

Station A 




Aus den einzelnen Beobacbtnngen gehen folgende Resultate hcrvor 
Bifferenz Sollstetg -Munchen, 

Homontal-Intensitat -112 -106 -137 -140 -140 Station A 1852 Oct. 6. 
Inclination +22', 9 Station A 1852 Oct. 6. 
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Die aritlimelisclicii Blittel smd 

— . -127 - . +22', 9, 

imd die inaguetxschcii Con.siaiiton iui 1850 

. 1,9396 , 22', 4 


MSornMe» 

Den HoinlcLeig bci Kolilgiub, dessenllohe 4656 Paiisci Fuss lictiagt, 
bestieg icli am 31 Aug 1849, und stelltc deiiTlicodolitcn osllicli vomKiciue 
(welclics zuglcich als tiigonomctiisclies Signal dicnt) auf Yon dci Station 
A (Fig, 46) aus fand icli die Position des Kreuzcs wie folgt 
Diiection , ,76^ 6', 

Eiitfoiniing . . 24,3 Bajr, Fuss. 

Fur das Kreiu hat man lolgendc Cooidinaten 
— 23,5178 16,4893, 

hieuiach eiliah man fui die Station A 

X = -23,5179 Y == 16,4863 

Als Miie will do dei kirchthurm %on llohcnpeissenberg allciii gchi audit, 
woiaus die Collimation 

am Anfang 323® 24',9, 

am Elide 323 25,9 

sich eigibt 

Um die A/imiithe /u lind(‘ii , hat man demnadi die Roductions/ahJcii 
wic folgt 

am Anlang 323® 47 ',5, 

am Elide • 323 48,5 

Die Bcobaditungen wuidcn bm hollcm SomiensclKMii voigenommcn, 
das Instillment scllist wai, so gut es die Uinstande cilauhten, gegon die 
diicctc Emwiiliimg dor Sonnenstiahlen durch cinen Sdmm gcschiit/t. 

Zui Bciechnimg dei noii/ontal-lntciisitat uiid liuluiation hat nian fol- 


gende Be&timniuiigen 

h ' 


O ‘ 


0 




Intens. 1849 Aug 31 

10 9 Mg Abl 

50 20,7 

T 

11,0 

Int 

2,2 St. 

A 


10 21 „ 


50 22,1 

9} 

12,0 

>» 

2,5 „ 



10 31 „ 

,» 

37 33,2 

»> 

11,2 

3> 

2,7 „ 



10 44 „ 


37 33,3 


10,7 


3,0 „ 

*> 

Inclination 



22 85,1 

>) 

10,7 

Station Jl 



Aus don cinzelnen Beobachtmigcn gclicn lolgendc Bosultato hervor 
Diflcicnz HornU'Munchen 

Declination +ll',4 +10', 6 +10', 8 +11',2 +10', 8 +11', 6 Station d 
1849 Aug 31 

Ilorizontal-Intensittit* +t61 +145 +160 +(61 Station A 1849 Aug 31, 
Inclination -23',2 Station A 1849 Aug. 31 
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Die anthmetisclien Mittel smd 

+11', I +157 . . . -23', 2, 

tind die magnetischen Constantcn fur 1850 

16° 5',0 . Ij9680 ... 64° 36',3. 


MuM/nenttadM* 

In Immenstadt gulden zwei Mai, am 6 Juh 1860 nnd 30. Sept. 1852, 
magnehsclie Beobachtungen ungefthr an deiselben Stellc vorgonommon 

Der Standpnnct des Theodoliten war auf dem nSrdliclien Abhang dcs 
Mittags, nahe an der ersten Hutte, zu wolcher man bei Bestcigung dieses 
Berges gelangt, die Hohe dieses Punctes betragt nach memer baromctri- 
schen Bestimmung 2768 Panser Fuss fiber der Meeresllache. 

Aus den am 6. Juli 1880 beobaebteten Miren erhfilt man die Coordi- 

naten der Station wie folgt 

X = —27,3251 r =» 43,7125. 

Nimmt man das Mittel aus den Miren -Einstellungen am Anfang und 
am Ende, so ergibt sich die CollimaUon 

= 69° 7',2. 

Diese Colhmation kann man ffir sammtbche Beobaebtungen geltcn les- 
sen, da zwiscben Anfang imdEnde kein erbeblicber Unterschied vorkommt. 

Nipamt man dieselben Coordmaten ffir den SO. Sept. 1852 an, so or- 
halt man die Colhmation aus den einzelnen Miren wie folgt 


Ekarts * < • 

205 52,5. 

Rettenberg 

62,2, 

Bichl * 

51,6, 

Rauhenzell 

52,1, 

Untermeiselstein 

52,2, 


also im Mittel 

205® 52^1. 

Diese Bestimmung kann man ekenfalls fiir die ganze Beobachtungsrcihe 
gelten lassen, nm so mehr, als die Einstellungen mit grosser Sobwierigkeit 
verbunden waren. Es war nfimhcb in der Nacht vorher viol Schnee in 
der IJmgegend gefallen, und ein beftiger nnd schneidend kaltcr Wind, vom 
Berggipfel beiabkommend, ersebfitterte den Theodohten. 

Um die Azimuthe zu erhalten, muss man demnach zu den Theodoliten- 
Aklesungen 

am 6. Juli 1850 70® 6^8, 

und am 30 Sept* 1852 206 51^8 

hinzufugen* 

Zur Berecknung der Honzontal-Intensitat und Inclination hat man fol* 
gende Beslimmungen , 
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h 

/ 



O 

/ 

o 



Intens, 

1850 Juli 

(j 

9 

16 Mg 

Abl 

49 

6,0 T 

15,7 Int -10,6 St 

A 




9 

27 


5) 

49 

64 „ 

13,7 

,, “10,0 5, 

m 


1852 Sept 

30 

10 

0 



46 

GO 

7,8 

„ "3,6 „ 

B 




10 

12 


»5 

46 

50,3 „ 

7,9 

5, -2,9 „ 

»5 

Inclin 

1850 Juli 

6 

9 

52 

ff 

>5 

20 

21,6 „ 

16,2 

Station A 



1852 Sept 

30 

10 

38 

•55 

55 

18 

20,2 ,, 

8,5 

Station B 



Aus den cinzelncn Bcobachtungeii gehcn folgcnde Result ate Ixcivor 


Differenz Immenstadt^ Munch en 
Declination +36', 6 +36^7 +37', 0 +37', 7 Stat A 1850 Jiili 6 

+39', 5 +39', 9 +38', 8 +4J',1 Stat B 1852 Sept 30. 
Hoii/ontal Intensitat +172 -f-169 Station A 1850 Juli 6 
+ 152 +134 Station B 1852 Sept 30. 

Inclination -13', 7 Station A 1850 Juli 6 
-3', 5 Station B 1852 Sept 30 

Die aiithnictischcn Mittel siiul, wenn nacli Scite CCCLXXV die Incli- 
nations-BeoLaclitnng des Jalires 1852 wcglasst 

+38', 4 +157 . . -13', 7, 

und die magneti&clicn Constantcu fm 1850 

16° 32', 3 . , 1,9680 . . . 64° 45', 8, 


MngolsiaM, 

Die magnetisclicn Bcobaclitungen wuulcn voi dem lladcitlior, ausscr- 
halb der Fcistiingswcikc, aul ficicm Fcldc angestellt (Fig 54). 

Die Station A befand sich in dei Nahc ernes Gai tens*), und es cigab 
sicb die Lage des Eckes a me lolgt 

DuccUott . . 155° 32', 

Entfernung • . 76,7 Bayi. Fuss, 

Aus den Mircn wurden die Cooxdinatcn dci Stationcn gefunden 
Z=- 30,2148 4,8124, 

imd luciaus folgt die Collimatiou am Anfang 

«= 155° 2', 6 

Bis zum Endc dei Bcobaclitungen nalim die Gollimation uni O', 4 zu 
Um das Azimuth zu finden, hat man lueuiach zu den Ablcsungen des 
Tlieodoliten 

am Anfang ♦ . . 155° 9', 5, 
am Elide , 155° 9', 9 

lunzuzufugen. 


*) Diese llaclie ist im Stfiierplaii al« Feld mid lucht ala Oaiten be/eichnet , indeasen 
nnterheg't es kemem Zweifel, class das Eck a dasselbe xst, auf welches die Station 

A he/ogen wurde, Im Steueiplan fehlt aucli das (wesihch sleheiule) Onus, wel** 
chem der Gaiten gehoifc 
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Zur Bercchnung 
sUmmuDgen 

Intens 1850 Oct, 15 


Inclination 


der Intensitdt und Inclination dienen folgende Be- 


h ' 

0 * 


0 



9 19 Mg 

AM. 49 49,6 

T. 

6,8 

Int 

18,2 St A. 

9 30 „ 

„ 49 48,6 

27 

7,5 

39 

17,7 „ 

9 42 „ 

,, 37 26,0 

39 

7,3 

99 

17,2 „ 

9 54 „ 

„ 37 26,0 

39 

8,2 

99 

16,7, „ „ 

10 27 „ 

5, 20 45,6 

93 

7,8 

Station A 


Aus den emzelnen Beobaclitungen gehen folgende Resultate licrvor 
Differenz Ingolstadt-MuncTien 

Declination +7',0 +6'53 4-6S7 Station A 1850 

Oct 15 

Intensitat -433 -433 -427 -431 Station A 1850 Oct. 15 
Inclination +39', 0 Station A 1850 Oct. 15. 


Die aritlimetisclien Mittel sind 

+6'50 . . -431 . . . +39', 0, 

und die magnetischen Constanten fur 1850 

15® 59^9 . . . 1,9092 . . 65° 38', 5. 


MLaiBew^&Mautern^ 

Es Sind in dei Nalie von Kaiseislautern am 8. und 11 Sept 1852 an 
fiinf Punctcn magnetische Beobachtuiigen vorgenommen woiden Die erste 
Station A (Fig 55) war der Niveaustein atif dem Kaiscrbcrg bei dcrLehm- 
grube (Lohmkaut) nordwestlich von dei Stadt Die Coordinaten sind 
X = -1,6197 F *= 21,8777. 

Die Station B wai von dem cben ciwdhntcn Niveaustein um 14,9 
Bayr. Fuss cntfeint, von B aus war dieDiiection desNiveaustems 245° 30'. 

Die Cooidinaten dei Station B sind dcinnacli 

X =: -1,5190 F == 21,8794. 

Die Station C wai- dei Niveaustein bei Morlautern. Die Coordinaten 
sind 

X = -0,9011 y= 21,8164. 

An den Stationen D und E wuide bios die Intensitftt und Inclination 
gemessen, eistere Station war an dem Abhange westlich von C, letztere 
noch welter westlich auf der in der Tiefe befindlichen nasaen Wiese. 

Bei den Stationen A und B wird es am Zweckmassigsten scin , die 
CoUimation aus Potzberg (Pyiamide) allein abzuleiten, alsdann eihalt man 
iui ^ . 3333 55/^4^ 

fur J? . . 97 n,o, 

fur die Station C ergibt sich aus den Beobachtungen vom 11. Sept die 
Collimation (nut Ausschluss des zu nahe befindlichen Kaiseiberg Niveau- 
Stems) == 220° 30', 0. 


Beobaclitungs*"RGsul(atG, KOiiscrslaiitem. 


i05 

Am 9 Sept wai die Fcinsichl diucliRcgcn bcsclirankt^ und es konnte 
niu cm Thcil dei Miicn bcoliacldct widen 

Vcrglcicht man die am 9 nnd 11 Sept bcol)aclitctcn Mireii, so ei- 
gibt sidi, dass die Collimation am orstem Tage nm 160® 22', 55 giossei 
wai 5 demnacli bat man fur die Collimation am 9 Sep< 

20® 62', 6 

Man cibalt dem Voilieigchcnden ziifolge die Azimutlie, ^enn man zu 
den Tlieo doll ten Ablesungen 

0 i 

Lci Station J • . 334 27,5, 

S 97 43,1, 

C am 9 Sopt 21 24,7, 

, ^ am 11 Sept. 121 2,1 

bmzuiugt 

/m Boiecbnung dei noii/oidal-Intcn.sitat iind Inclination bat man fol- 
gende Bcstimnmngen 

h ' o > o 

intens 1852 Sopt. 8 3 37 Ab All 49 48,6 T 16,7 Int 3,5 St. J 

3 52 „ „ 49 54,3 „ 14,9 „ 0,9 „ „ 

5 8, ,,37 12,3 „ 14,3 „ 7,1 „ B. 

5 18 „ „ 37 11,8 . 14,2 „ 8,0 „ „ 

Sept 9 10 26 Jig , 49 58 6 , 12,0 „ 4,9 „ C. 

10 43 , , 50 1,8 12,1 , 3,6 ., „ 

Sept. 11 3 46 Ab „ 37 12,0 ., 15,1 „ 8,4 „ „ 

3 56 „ „ 37 12,7 „ 14,7 , 8,2 „ „ 

4 7 „ „ 49 45,8 „ 14,7 „ 8,1 „ „ 

4 17 „ „ 49 45,3 „ 14,9 „ 8,1 „ „ 

6 33 „ „ 49 44,1 „ 13,1 „ 14,0 „ „ 

5 42 „ , 49 45,4 „ 13,0 „ 15,7 „ „ 

Iiitlm 1852 Sept 8 4 41 „ „ 10 51,8 „ 14,6 Station B 

Sept 11 4 44 „ „ 19 52,8 „ 14,0 „ C. 

Aus, (leu ciiuoliien Beobaehtuiigcii gehcii lolgeudc RcMiltatc hcivoi 
Difloicn/ Katseiilauletn Munchen 

Decimation +2» 2', 5 +2° 3',6 -|-2« 4', 6 +2“ 2',8Stal A 1852 Sept 8. 

+1° 57',6 -l-2'> 2',6 +2° 3',1 +2» 3', 7 Slat B 1852 Scpt.8 

+2“ O', 9 +1° 59', 3 +1° 59', 6 Station C 1852 Sept. 9. 

+2° 4',2 +2° 3',9 Station C 1852 Sept 11. 
Ilon/ontal-Intcusitdt -840 -841 Station ^ 1852 Sept 8 

-825 -824 Station B 1852 Sept. 8 

-854 -864 Station Q 1852 Sep< 9 

-832 -832 “832 -832 -835 -847 Station C 

1852 Scp< 11 

Inclination -j-io 33',8 Station B 1852 Sept* 8, 

+1 31,8 „ 0 „ „ 11, 


o 
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Die arithmetisclien IMkttel smd 

+2° 2', 2 -838 . +1° 32', 8, 

und die magiietisclieTi Constantea fur 1850 

17° 56^l 1,8685 . 66° 32', 3, 


JRaufbeuern^ 

In Kaufbeucrn Tvurde am 6 und 14. Aug. 1849 beobachtet 
Die eiste Station war auf dem Afiabcrg m A (Fig 57), nahc am 
Feuerwacbterthurm (funfknopfiger Tliurm), der Standpunct des Thcodoliten 
wurde auf das suddstliche Eck a des eben erwclbnten Thuimcs bezogen 
Die Entfernung a A betrug 61,5 Bayr Fuss, und die Station wai in der 
Verlangerung der sudlichen Seite des Tburms 

Die Coordinaten des Thurmknopfes sind 

— 12,1553 30,6109 

Das Eck a ist von der Projection des Thurmknopfes c nacli dem 
Steueiplane 20,8 Fuss entfeint, und die Lime ac macht mit der Abscis- 
sen-Axe einen Winkel von 225°, 5. Fciiici macht die siidlichc Scite des 
Thurms anen Winkel von 96° mit der Abscissenaxe Dainach hat man 
for das Eck c 

- 12,1571 +30,6091, 

ferner ffir den Standpunct des Theodoliten 

-12,1566 Y = 30,6014. 

Die Collimation betrug am Ende 

179° 37', 2, 

^ahrend der Beobachtung hatte die Collimation sicli um i',0 \cimmdcrt. 

Die zweite Station B war m dei Nahc der Domnucusknchc, auf der 
Wiese , der Standpunct des Theodoliten wurde auf das Eck des Spital 
Gebaudes bezogen und es fand sicli 

Entfernung des Eckes a 229,0 Bayr Fuss, 

Direction 35 1 o 2* 

Dje Coordinaten des Punctes a sind 

— 12,0240 30,1733 

Darnach hat man fm die Station 

X ^ -12,0240 r 30,1447 

Die Collimation eihalt man am Anfange 
= 220° 13', 3, 

sie nahm wahiend der Beobachtungen um 2',3 ab , indcm die Miciomctci 
fdden in Folge des cingetretenen Regens krumm warden 

Um die Azimuthe zu erhalten, hat man zu den abgelescncn Wmkeln 
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O / 


bci Station A am An tang 


180 20,6, 


am Fndc 


180 19,6, 


bei Station B am Anfang 


220 65,0, 


am Endc 


220 52,7 


hinzu/ufugen 




Ziii Beiechming dei noii/ontal-Intcnsitat und Tnclinat 

ion hat man 

folgendc Bestimmiingen 




h ' 

0 

' o 


Intens 1849 Aug 6 2 57 Ab Abl 

37 

54,2 T H,2 In( 

34 St, A, 

3 13 ,, 

37 

62,7 „ 13,0 „ 

3,1 ,, , 

3 29 , 

51 

9,0 „ 12,7 „ 

3, 1 ,, 

3 44 „ 

51 

8,6 10,8 „ 

3,0 ,, ,, 

Aug 14 2 24 „ 

51 

8,2 „ (10,0) „ 

1,3 ,,/i 

37 , „ 

51 

6,6 „ (10,0) „ 

1,9 „ „ 

Inclination Aug 14 , 

23 

25,3 „ iO,- Station B 


Alls den oiiuclncn Bco bach tun gen gehen tolgcndc Kcsuliatc licivoi 
DifFci eiu Kaufbeuern - Munchen 

Decimation +33^9 +32', 7 +32', 4 +32\6 +33', 0 Stat, A 1849 Aug 6. 

+35', 9 +34', 8 +34', 0 +33' 1 Mtatioii B 1849 Aug 14 
Iloiizontal-Intensitat +42 +40 +19 +37 iStatiou A 1849 Aug 0 
+ 14 +19 Slatiou B 1819 Aug. 14 
InclmaUon -10', 4 Station B 1849 Aug 11 
Die anlhmctcsdicn Mittel sind 

+33', 0 . . . +29 . . -10', 4, 

und die magnetischcn Constanten lui 1850 

16° 27', 5 , 1,9552 . * Oio 49/j_^ 


MLeM. 

Zm Anstcllung dci magnetischcn Bcohachtungmi wahlte ich emcWicsc 
an dci Km/ig (Kmzig Mahlc gcnamil) /wise hen del Sladl und dem Eiscm- 
hahnhofe, dasclbst wiudcn am 9. Oct. 1852 und am 12, Sept 1853 
ungen voigcnommcn. Die ctstc Station A (Fig* 59) war neben d<uu Fuss- 
plad, dci duich die Wicsc luhrt, und win do aul den MaiLstcm a hezugmi. 
die Direction dcs Marksteins betiug 200^,7 und die Fntlcinung 38,3 
Fuss. Aiisscidem wurdc nocli die Entfcinung dor Station vom Fusspladc 
gemessen, und bctuig 16 Bayi, Fuss* 

Die Cooidmaton der Station lasscn sich ubrigens hicraus mcht alilei- 
ten, sondern sic inusscn diirch die Miicn hcslnmnt werden* Auf diewe 
Weisc cihalt man 


X == -337064 Y 157939 , 


1Q8 Beobacttungs-Resultate. Kehl 


Hiernach ergibt sich die Collimation 

== 253® 10', 9 


Die zweite Station B war sudostlich von unddie Coordinaten wur- 
den ans den IVIiren berechnet wie folgt 

X = 337346 Y = 157644, 

Mit diesen Coordinaten erhalt man die Collimation am Anfang 
= 150 43/^3^ 

bis zur wiederbolten Ablesnng der Miien in der Mitte der Beobachtungcn 
war eine Vermehiung von O'jd einjs;etreten , von da bis zum Ende scheint 
das Instrument unveiandeit geblieben zu sein 


Urn nach dein Voihergelienden die Azimuthe zu finden, hat man zu 
deu abgelesenen Winkeln 


hmzuzufugen. 


bei Station A . . . 

bei Station B Anfang 

Mute und Ende 


253 34'2, 
16 6,5, 
16 6,9 


Zur Berechnung dei Hoiizontal-Intensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestunmungen 

o 

T 6,6 lut, 22,8 St A 


Intens, 1852 Oct 9 


1853 Sept. 12 


Inchn 1853 Sept, 12 


h ^ o / 

5 4Ab Abl 48 27,5 

5 13 „ „ 48 27,9 

5 22 „ , 36 7,5 
S 30 „ , 36 7,6 

4 39 „ „ 47 45,2 

4 51 „ , 47 45,2 

5 51 „ , 35 38,1 

0 1 ,. , 35 38,1 

5 18 „ 18 45,9 



6,0 

I’l 

22,7 

99 

^9 


5,4 

3 

22,6 


99 

'•2 

5,5 


22,5 

99 

99 


17,9 

59 

70,7 

99 

B 


17,5 

1, 

70,6 

19 

99 


16,0 


70,6 

99 

99 

5 

15,4 

9 

70,8 

99 

9 


17,1 

Station B 



Aus den einzelnen Beobachtungen geheii folgcndc Kesultato hervor 
Diffeicnz KeU-MiXm'hen 


Dediuation 


+1° 59',l +1° 
Oct. 9 


59',2 -j-io 69',3 ^40 59/^2 Station A 1852 


+1°58',0 4.10 57',7 +10 57',7 +1= 57',5 4-lo67',S 4*1° 57', 1 
Station B 1863 Sept. 12. 

Homontal-Intensitat -460 -466 -467 -468 Station A 1852 Oct. 9 

-447 -444 -443 -441 Station B 1853 Sept. 12. 
Inclination -}*48',3 Station B 1858 Sept. 12. 

Die anthmetischen Slittel sind 


+1° 58', 2 


nnd die magnetisclien Constanfen fui 1850. 
17° 62', 1 . , 1,9070 


i-48-,3, 


65= 47'j8i 
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Beobachtungs-Resultafe. Kempten. 

MempMem* 

In del Ndhe von Kempten liaLe icli am 7 , 8 mid 10 Aug 1849, am 
10 Juh 1850 und am 29 Sept 1852 magnctischc Beobaclitungcn angeslelK 
Die eiste Station A (Fig 60) wai aul dci Bnrghalde, 23,7 Bayi Puss 
vomEckaundl8,4 Baji Fuss von dci ausscin Fluclit dei Mauci ab ent 
feint In dem leclit wmkligcn Dicicck ah A liat man fcinei 
ab ^ 14,7 Ba^T Fuss, 

Die Cooidiiiatcn des Punctes a smd nacli dem Stoiicrblattc 
-19,4351 40,2437, 

demnacli hat man fui die Station A 

-y= -19,4376 F== 40,2421 

Die /.vcite Station B (Fig 61) uai aul dcin Maiiabcig ncheii der Ka- 
pcllc Die ALiiicssuiig Cl gab 

a B ~ 40^3 Bayi F tiss; 

fcinci befand sich die Slalion 4,6 Bayr Fuss noidlich von dci vcilangci- 

len BiclUung a h, Fui das Eck a eilialt man aus dem Stcucrblattc die 
Cooidinatcn 

-19,5333 41,6989. 

Daiaus cigibt sicli fui die Station B 

A" === — 19,5339 Y -= 41,6939 

Die diittc Station C (Fig 61) wai 9,7 Bayi Fuss, von der Kiichcn- 
mauoi a h und 40,6 Bayi Fuss von dtiii Eckc b ciitfcuit Domnaoli hat 
iiiaii fill dicsc Station 

X = -19,5321 Y = 41,6989 

Die vicile Station D wai uiigolahi an deisdben Sidle Mic A, die 
Mcssuiig gab 

Distanz dcs Eckes a , 21 Bayi. Fuss, 

Diicction . D2°15', 

daraus folgt fur die Station D 

A == 19,4367 Y == 40,2416 

Die Station JS7 wai ebenlalLs aul dci Biugbaldo, und wurdc au( das 

Lck a und das sudostlioJie Eck dos Thuuus bezogon, w^obci gcfimdcn 
wuidc 

Distaiiz Eck a . 8,6 Bayi Fuss, 

Distanz Eck dcs Tliuims 52,8 ,, ,, 

Diicction Eck a . 311© 30^^ 

Diicction Eck dos Thuuus 354^ 0^ 

Dem Ohigcii zulolgo eilialt man lui die St.itioii E 
A' -19,4423 F — 40,2517 

Die IcUtc Station F (Fig. 62) wai aul unci- klciiicn Anhohe sudlicli 
von del- JNcustadt uiid icdits von dci Stiasso, die nadi rminciistadt Mil. 
Aus den Much Icicclmoii ,sidi die Cooidinatcn v\ic folgt 
A = —19,5950 F* =si 40j6l70. 

Bci Bcicdiniing dei (Jolhmation (ui die Sfatimi A. D uiid E zcigto 





Beobachtungs-Resultate. itempten. 


sich, dass die Coordinaten einer Verbesseritiig bedurfen, um die Muen zur 
Uebereinstinwnung zu bimgen, man muss namlich das Eck a, auf welches 
diese Stationen bezogen wuiiden, um 7,2 Bayi Fuss sudlichei und 12 Fuss 
westliclier annehmen, als aus dcm Sleuerblatte gefunden wurde. Domiiach 
hat man 

fui ^ X= -19,4385 r = 40,2436, 

fui 2> X= -19,4376 Y == 40,2431, 

fur X= -19,4432 Y = 40,2532 

Die TVeithe dor Collimation smd 

O ' 


bei Station A am Ende 
35 53 B Mittel 

55 55 C am Ende 

55 53 B am Ende 

55 33 E Mittel 


19 22,45 
98 57,85 
21B4 17,85 
40 14,2, 
73 35,8, 


55 53 E am Anfang 291 48,6 

Um die Azimuthe zu erhalten, muss man zu den abgolescuen AVuikeln 

O 4 


bei Station Jl am Anfang 
am Elide 
JB 
C 
J) 

E am Anfang 
am Ende 
F 

hinzufugen 


20 17,4, 
. 20 17,75 

09 55,1, 
265 15,1, 
41 9,5, 
. 74 30,83 
74 31,35 
293 44,4 


Zur Beiechnung dcr Hoiizontal-Iiitensital und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 

h ' 0 4 0 

Intensitat 1849 Aug, 7 5 33 Ab.uibl, 37 44,8 

T 

12,7 

Int 

5,8 St. 

5 50 

3» 33 

37 43,5 

■»3 

12,6 

53 

33 33 

6 7 

7f 33 

50 48,4 


12,6 

35 

^36 ,, ,, 

6 26 

33 33 

80 49,0 

>5 

10,8 

73 

,, ,, 

Aug, 8 4 12 

33 53 

37 40,6 

73 

16,1 

33 

7,0 „ B. 

4 25 

53 33 

37 41,6 

53 

16,2 

*15 

^^>9 3) 37 

4 41 

3> 33 

50 44,1 

35 

16,7 

33 

6,8 ,, ), 

4 58 

53 33 

50 46,2 

35 

16,4 

33 

0,6 „ „ 

Aug. 10 11 1 Mg 5 , 

49 50,0 

5^ 

16,0 

33 

- 1,8 St a 

11 16 

33 53 

49 52,3 

33 

16,1 

33 

— IsS 33 33 

1850 Juh 10 9 C 

33 33 

36 32,6 

33 

10,1 

53 

-13,9 St B. 

10 34 

33 33 

36 27,9 

'3 

llyO 

33 

-11,3 St.JE7, 

1852 Sept 29 9 3 

33 33 

46 41,8 

33 

10,1 

33 

12,9 St. Fi, 

9 15 

33 33 

46 42,0 

33 

10,3 

33 

42,7 55 55 

40 21 

53 33 

34 59,8 

33 

10,7 

33 

55 5, 

10 32 

33 33 

34 59,7 

33 

II 3 O 

33 

33 33 
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h ' O' O 

Inclm, 1849 Aug. 10. Abl 22 55,3 T 16,1 Station C 

1850 Juli 10 9 25 Mg „ 20 18,6 „ 9,1 „ D 

1852 Sept. 29. 9 52 „ „ 18 19,6 „ 11,7 „ F. 

10 58 „ „ 18 20,7 „ 10,4 „ F 

Aus den cinzclnen Bcobaclitungcn gelicn folgcndc Rcsultatc beivoi 
DilTercnz Kernffen-Munchen 

Declination +39', 7 +38', 8 +38',5 +38', 5 +38', 3 Stafion A 1849 

Aug 7. 

+30',8 +30' 6 +30', 8 +31M +31',0 Station B 1849 

Aug 8 

+3',4 +3' 9 +4',0 +2', 3 +3',0 Station C 1849 Aug 10 

+33',6 +32',7 +32',0 Station D 1850 Jiili 10 

+30', 2 +30', 7 Station E 1850 Juii 10 
+33', 6 +33', 7 + 33'58 +34', 2 +33', 9 +34', 0 Station F 

1852 Sept 29 

Iloiizontal-Intcnsitdt +83 +93 +97 + 1 10 Station ^ 1849 Aug 7 

+80 +72 +74 + 68 „ B ,, „ 8 

+380 +368 Station C 1849 Aiig 10 
+93 Station D 1850 Juli 10. 

+112 Station jE/ 1850 Juli 10 
+ 92 +90 +79 +79 Slat F 1852 Sept 20 
IiidiJiatioii -47', 0 Station C 1849 Aug 10 
- 9,6 „ D 1850 Jill 10 

“ 7,3 „ F 1832 Sept 20 

*5 ?) ,, 

Die aiUlimctischon Mattel (nut Weglas&uiig dei Station C, wo cm sclu 
bctiaclitliclici Local-biiiduss, wabi,scbcinli<b voiu KihciiA\cik dci KapcHc 
bciiubiend, sicb /cigte) suul 

+34', 8 . +87 , -7', 2, 

und die magnetiscbcn Constant cn iui 1850 

16« 28', 7 . . 1,9610 64° 52', 3. 


jKoe/iel* 

Obcibaib , Kocbel, m dei Nahe dcs Secs, wiudcu Boobaclitungen an 
/^vci Stall onen angcstcllt 

Die Station A (big 63) war iioidbdi voni Gypshiucbc an dm wost- 
licbcn Ahdacbung dos IJugels Aus don Blucn wmden die Cooidinatcn 
del Station gebiuden, wic foigt 

A == -23,2663 Y «= 6,6835. 

Nacb Sdte CCCLXXVJI cigibt sicb die CoUimation dos Tboodoliten api 
Endc dei Beobacbtuiigcn 

^ 264^ 19',!. 



ii2 Beobachtungs-Resultate. Kochel. Kohlgrub. 


Es 'ware mSghch gewesen, dmch eine kleine Aenderung der Coordi 
naten erne weitere Ausgleichung vorzunelimon, mdessen wuide daduich dei 
eben gefundene Wcrth mcht mciklich modificut wordcn scin 

Urn das Azimuthe zu erhalten, muss man zn den Theodoliten - Alios- 
ungon die Zalil 

2640 28', 3 

hinzufugen 


Zur Beiechnung dei Iloiuontal-Inlcnsitat imd Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungcn 


Intens 1849 Aug 29 


Inclination 


h ^ o / 

3 54 Ab All 50 15,0 
3 6 „ „ 50 13,6 

h 3* ,, ,, 50 10,8 

5 19 „ „ 50 10,9 

23 2,5 


o 

T 11,0 Int. 4,6 St 

11,0 5 5 4, 8 5 5 55 

„ 10,3 55 7,2 5 , B 

>9 10,3 55 7,5 55 55 

55 11,0 Station ^ 


Aus den einzelnen Beobachtungen geben folgende Ecsnltate hervor 
Diffeieuz Kochel • Munchen 


Decimation -|-3',1 +3',2 +2',7 -}.3',1 Station J 1849 Aug 29, 
Horizontal-Intensitat -[-176 -[-182 Station A 1849 Aiig 29 
-[-191 -[-189 Station B 1849 Aug 29 

Inclination -18',4 Station A 1849 Aug 29. 

Die arithmetischon Mittol sind 


+3',0 -[-184 

nnd die magnctischen Constanton fOi 1860 
15° 56', 9 1,9707 


-18',4, 

. 64° 41 ',1 


SoMffrub. 

1 zurutkkchrtc, sldlto 

loh den Theodoliten sOdlich von Kohlgrnb an dem Fusswog, dcr /urn llornlc 

^hrt, auf, urn daselbst cinige magnetische Messungen vor/iinclimen Bei 
^eendigung dei Messungen wai die Sonne eben untcigegangen, und die 
Belenchtung hattc sehr abgenommcn, so dass aiif die Miien nui mit Mtthc 
eingestellt weiden konnte 


Die aus den Miien zuorst bciechneten Coordinatcn dei Station 'w-aren 
JT= -22,5301 r= 16,7098. 
mdessen bei Anwendung dieser Coordinatcn (Scito 
IXlVIOnicht unbetiachthch von emander ab Setzt man dio Station 
iim uss nordhclier und 3 Fuss westlicher, so kommt eine bessere Ueber- 
einstimmnng zu Stands, ~und die diei Puncte Murnau, Andex und Ohlstadt 
geben die Collimation am Ende 


34° 12',1. 



Beobachtuiigs-Rcsiillale Kohlguib. Kreuzwerthheiin 

Am Anfaii^c ’wai die Coilimalion urn 0^,6 klciiici 
Dcmiiacli liat man, nm die A/imiUhc /u ihulcn, die Ablcsiingeu des 
Theodolite IX /u ^clmeh^ell 

0 ! 

am Aufangc um 34 34,9, 

am Ende 34 35,5 

Zm Beiochiiung dei Ilou/ontal - IiUcnbitat und Inclination hat man 
lolgcudc Bc&timimmgcn 

Jl < o > o 

In(cn«. 1849 Aug. 31 5 34 AI> Abl 50 11,7 T 13,9 Ini 8,2 St A. 

5 50 , , 50 11,8 „ 13,8 „ 8,4 „ „ 

lacliual ., 22 67,3 „ 13,9 Station A 

Aus (leu ein/elncn licobaclituiigcii gehen folgcudc RcsuUalo heivoi 
Difluenz Kolilgi uh-Munclieti 

Declination +12', 6 +12', 0 +12', 0 +I2',8 vStat -li 1849 Aug 31 
Hou/outal -Inten-sitat +173 +172 8tat A 1849 Aug. 31 
Inclination -24', 2 IStat A 1849 Aug 31 
Die aiithmctischcn MiUel sind 

+12', 5 +172 -24', 2, 

und die magnetischcn Constanten lui 1850 

16^ 6', 4 1,9696 64^ 35', 3. 


RrevtitwertHheim* 

Dci Thcodolit wuide am 23 Sept 1850 aui dern Stembeig an emoin 
eihohtcn Piuicte, wo muthmasslieh eiu iHgononiotnsthos Signal gestanden 
liattc, aulgc&tcllt Es siiid /A\ai melneic Miien von luer aus bcobachtet 
wordem, jcdoch kann voilaulig die Declination daiaus lucbt abgelcitct 
den 

Zui Beieclmung dei lloiizonlal Intensitat und Inclination hat man 
lolgendc Bestimmungcn 

h / O ^ 0 

Intensitat 1850 Sept 23. 9 b Mg Abl 51 16,9 T 10,8 Int. 13,9 8t A. 

9 19 „ „ 51 16,5 „ 11,2 „ 13,2 „ » 

Inclination 9 53 ,, ,, 21 44,5 „ 12,6 Station A 

Aus den cmzeincn Bcobachtiingen gehen lolgcnde Kesultatc hcivoi 
Didcicn/ Kreuzwei thheim-Munchen, 
lloruontal Intensitat -833 -833 Station A 1850 Sept 23, 

Inclination +1^ 26', 6 Station A 1850 Sept. 23. 

Die authnictischcn Mittel smd 

— . , -834 . 4 . +1*=^ 26', 6, 
und die magnetischcn Gonstanten lui 1850 

— . . 1,8689 ... 66^ 26',!. 


P 



H4 Beobachtungs-Resultate Landsberg Landshut 


IdandHhera* 

In Landsberg nahm ich magnetische Beobachtungen am 30 Sept 1849 
Vormittags -vor. Der Tbeodolit wurde aufgestellt in A (Fig 66) auf der 
Anbobe (Sandauerberg genannt) westlich von der Stadt , ausseibalb der 
ebemabgen Festungswerke Die Coordinaten der Station ergaben sicb aus 
den Miren, wie folgt 

^ -3,9398 F = 22,1561 

Hierans findet man (Seite CCCLXXVII) die Collimation am Scblusse 
der Beobachtungen 

:== 145 ° 26', 8 

Wabrend dei Beobachtungen hatte sich die Aufstellung des Instruments 
nicbt merklicb ge^ndert 

Um demnacb die Azimutbe zu finden, muss man zu den Tbeodolitcn- 
Ablesungen 

1450 57i,7 

hinzufugen 

Zui Berecbnung dci Horizontal Intensitat und Inclination bat man fol- 
gende Bestimmungen 

ll ' o t o 

Intens. 1849 Sept. 30 9 9 Mg Abl. 50 19,3 T, 12,8 Int. 11,9 St. A 


9 23 

„ 50 21,7 

,, 14,1 5, 10,4 ,, ,, 

9 38 „ 

» 37 4,9 

„ 15,0 ,, 9,0 ,, ,, 

9 53 „ 

„ 37 6,2 

„ 14,0 1, 7,5 „ 5, 

Inclination 

„ 23 32,0 

„ 14,8 Station A 


Aus den einzeluen Beobachtungen gehen folgende Resultato hcrvoi 
Differenz Landsherg-Munchen* 

Decimation +21 ',3 +22', 3 +22^0 +20', 4 +20', 1 +19', 0 Station A 
1849 Sept. 30 

Horizontal Intensitat -25g-32 -29 -18 Station A 1849 Sept. 30 
Inclination +1',9 Station A 1849 Sept. 30. 

Die anthmetiscben Mittel sind 

+20', 8 -26 . . +1',9, 

und die magnetischen Constanten fur 1850 

16® 14', 7 1,9497 . . 65® l',4. 


JCfiiftdftfISluf. 


Am 24, Juli 1850 Morgens stellte ich den TheodoUten an dem Abhange 
sudlich von Landshut in A (Fig. 67) auf. 

Die Coordinaten der Station warden aus don Miren abgelcitet wie 

folgt 


X ^ 18,6027 F *18,0646. 

Zur Bestimmung dei Colhmation wurden die Miren am Anfang der 



Beobachtungs-Resultate Landshut Langenkandel H5 


Beobachtungcii, in dci Mitle und am Ende aimsiit, die m dei Mitte abge 
lesencn Wmkel geben dio Collimation 

= 245° 25S1 

Emc meiklicbc Aendciung wai im Veilaufe dci Beobachtungen mclit 
eingcticten 

Ilieinach eibalt man jdie Azmmthc, wenn man zu den abgelesencn 
Winkeln 244° 69', 6 

liinzufugl 

Zin Bcrcchming dci IIoiizontaMntcnsildt und Inclination hat man fol- 


gende Bcstimmungcn 

h ^ 


0 / 

o 

intens. 1850 Jul 24 

7 55 Mg 

Abl 

48 50,0 T 

14,5 Int -7,9 St. A 


8 4 „ 

?? 

48 51,5 „ 

14:, 3 ,, “8,0 5, 5, 


9 14 „ 

5? 

36 54,6 5, 

17,0 „ 10,9 „ ,5 

Inclin 

8 29 „ 

55 

20 42,6 „ 

15,1 Station A 


Au& den cin/clncn Beobachtungen gehen folgonde Resultale hervor 
Difleicnz Landshut- Munchen 

Declination -lO'jU -ll'jb -11', 9 -12^3 -11', 4 Station A 1850 

Juli 24 

lloiizonial IntcnsiUt -124 -125 -144 Station A 1850 Juli 24 
Inclination +12', 6 Station A 1850 Jul, 24. 

Die aiithmctischen Mitt el smd 

-11', 5 -131 +12^6, 

und die magnctibchen Constanten fui 1850 

15° 42', 4 1,9392 65° 12',1. 


Mjangenhan^eM* 

In Langenkandel sind zwei Mai, am 17. Sept, und am 11 Oct. 1852, 
magnctihcbc Bcstimmungen vorgenommen woidcn. DicStationen A und B 
(Fig 68) waicn wcstlich von dem Oite und i edits vom Wegc, dei nach 
Minlcld fuliit d(‘i Standpunct dcs Thcodolitcn wiiidc auf die Marksteme 
a und 5, links und lechts von dem noidhch (uhrenden Feldweg bezogen, 
und cs eigab sidi 


A am 17. Sept, 

a Distan/ . 

16,5 Bayi. Fuss, 


Diicction 

209° 11', 


h Distanz . 

. 26,0 Bayi. Fuss, 


Diiection 

239° 35', 

B am 11. Oct 

a Distanz . 

16,6 Bayr. Fuss, 


Direction 

208° 66', 


h Distanz . 

. 27,0 Bayr* Fuss, 


Direction 

. 239° 49'. 


Man kann demiiach ohne mcrklichen Fehler die Siationen A und B 


HQ Beobachtungs-Resultate Langenkandel 


als idcntiscli betraclUen Die Coordinaten ergeben sicli aus dcuMucii, 
folgt 

X =: -19,2352 F «= 8,6337 

Hieinacli erlialt man die Collimation 

fui J am Ende 162^ 35', 1, 

fur B am Anfang 166° 24^,7 

Am 17 Sept wie am 11 Oct nahm die Collimation zwischcn Aufaiig 
uud Ende um O', 4 zu 

Die dntte Station C ^var der Nivcaiistem wcstlich "von Langenkandel 
die Coortoaten sind 

X = -19,2429 F « 9,2003 

Hiernach erhalt man die Collimation am Aiifangc 
222^ 24',8 

Die Beobachtungen mu den bei starkem und kalten Ostwindo ^olgc- 


nommen 

Weim man diescn Bestimmungen zufolgc die Azmuitbc eilialtcii will, 
so hat man zii den Thcodolitcn-Ablesungcn 

o * 

bei Station am Anfange 162 47,3, 

am Ende 162 47,7 , 

Station B am Anfange 166 37,3, 

am Ende 166'37,7 5 

Station C , 222 38,2 

hinzuzufugen 

Zur Berechnung del Horizontal - Intensitat und Inclination hat man 
folgende Bestimmungen 

ll ' o / 0 


1853 Jul 17 

8 34 JJg 

Abl 48 59,8 T 

9,7 hit 

13,3 Si 


8 38 

,1 

, 

48 59,3 . 

10,0 


12,4 , 


8 51 



35 36,0 , 

10,0 


11,5 , 


9 4 


?? 

36 36,3 „ 

9,8 

, 

10,8 „ 

1853 Oct 11 

8 31 

5 

>7 

49 6,4 „ 

5,0 


18,3 „ 


8 44 

55 


49 6,0 „ 

5,7 


17,8 ,, 


10 15 

,, 

,5 

49 3,6 „ 

7,8 

,7 

17,5 „ 


11 5 

55 

,7 

49 3,3 „ 

8,3 

,, 

17,7 

1853 Sept, 17 

9 30 

55 

?? 

19 38,6 „ 

9,9 

Station 

Oct 11 

9 12 


7, 

19 34,1 , 

6,1 


» B 


B 


Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgende He&ultate hervor 
Differenz LangenkandeUMitnchen 

Declination 4 9', 7 Si'',! +1* 52', 1 +1^ 52', 6 52', 0 

+1^* 50^4 Station J[ 1852 Sept 17 
+ 1'" 53', 0 +10 52', 8 51', 9 +1° 51',0 Station B 1852 

Oct, 11. 
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Decimation +1° +1° 52^6 Station C 1852 Oct 11 

lloii/ontal Intcnsitdt -601 -597 -623 -621 Station A 1852 Sept 17 
-610 -613 Station B 1852 Oct 11 
-621 -620 Station € 1852 Oct 11 

Inclination -[-1° lO'jS Station A 1852 Sept 17 
+ 1° 9',0 ,, B „ Oct 11 

Die aiithinetisclien Mittel smd 

+ 1^ SI',? -613 +i^ 9', 7, 

und die magnctisclien Constanten fin 1850 

17° 45', 6 1,8910 66° 9', 2 

tjaufen* 

Die Beobachtimgcn in Laufen wurden am 26 Aug 1850 Vonnittags 
aiisgelulirt 

Die Station A (Fig 69) befand sich aiif Oesterreicliischcn Boden, west 
lich YOU dcr Stadt in dci Nalie dcr Sal/acli , neben dcr Station stand 
cmc Oestcrrciclii&clic Signalstangc , deren l^sition bestimmt wiirdc , wic 
folgt 

Entfeinung 37,8 Ba)i Fuss, 

Diiection . 290° 21' 

Alls den Mu on cigaben sich die Cooidinatcn dcr Station 
J = -9,0311 Y = -43,4184 

Die Collimation findet man itn MittcI, wenn Laufen weggolasson wild, 

318° 48', 5. 

Diese Bestimmung gilt lui das Endc der Bcobaclituiigcn , cine meik- 
hclic Acndenmg sclicmt wakend dcr Bcobaolitung mebt stattgefunden zu 
baben 

Demnacb crbalt man das Azimuth, wenn man zu den Thcodoliten-Ab- 
Icsungen 

317° 48', I 

bmzufugt 

Zur Bercclmiing dei lloiizontal -Intcnsitdt und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 

h ' O' o 

Intens. 1850 Aug 26 8 34 Mg Abl 47 54,2 T, 13,0 Int. 4,6 St* An 

8 45 ,, 47 53,7 ,, 13,9 ,, 4,4 ,, ,, 

Inclination 9 9,, „ 20 6,8 ,, 13j6 Station Am 

Aus den emzclncn Beobachtungen gclicn folgcndo Kesultate hervor 

Diffcrenz Laufen -Munckenn 

Decimation -36', 4 -36', 7 -37', 0 -36', 8 Station A 1850 Aug. 26* 
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Honzontal-Intensitiit +125 +121 Station A 1850 Ang 2^. 

Inclination. ■'16^3 Station A 1850 Aug 26. 

Die aritlimetisclien Mittel sind 

-SB',? . +123* . - -16S3, 

und die magnetisclien Constanten fur 1850 

15° 17'52 . . 1,9646 ... 64° 43'2 


JLauiereeHen* 


In Lanterecken wurden am 10. Sept. 1852 Messungen an drei Piincten 
vorgenommen. 

Die erste Station A war der Niveaustein und trigonometnsclie Punct 
auf dem Huk-Wingert. Die Coordinaten &ind 

—9,5083 +25,4982 

Die zweite Station B wai neben dem ei’wahnten Stem, 36,3 Fuss da- 
von entfernt , die Direction des Stemes von B aus betrug 128^ 4^' 

Die Coordinaten von B smd demnacli 

—9,5111 25,5017 

Als dntte Station wablte icb eine Wiese untei der Vicbtrift in dcr 
Nabe von Lauterecken, der Standpunct des Theodobten C (Fig 70) war 
26 Bayr. Fuss von einem am Eck der Wiese bei a befindlichen Grcnzstcin, 
und 5 Bayr Fuss westlich von der Grenzlinie a h 

Da die Miren gegenwS,rtig noch nicht tngonometrisch bostimmt said, 
so lasst sicb die Decimation aus den Beobachlungen nicht ableiten 


Zur Berechnung der Honzontal-IntensitS-t und Inclination hat man fol- 
gmide Bestimmungen 


h < Of o 

Intens. 1852 Sept 10 9 9 Mg Abl. 50 12,9 T 12,0 Ini. 0,8 Si. A, 


9 23 , 

10 53 , 

11 9 „ 
1^2 20 Mttg 

12 32 

Inclmation 10 20 Mg 

12 53 Ab. 


50 

17,6 

J5 

II5I 

» -0,6 

55 

55 

50 

8,8 


15,7 

55 “25? 

55 

B 

50 

6,3 

>5 

17,0 

» -2,0 

55 

55 

50 

4,2 

J? 

15,0 

» 0,9 

55 

C. 

50 

5,2 

J? 

15,6 

„ 0,7 

55 

55 

20 

3,6 

55 

13,5 

Station 

B 


20 

3,5 

55 

15,8 

5! 

C 



Aus den emzelnen Beobachtungen gehen folgende Resultate bervor; 
Differenz Lauterecken - Munchen 
Horizontal Intensitat -903 -911 Stabon A 1862 Sept. 10 
-900 -902 Station B 1852 Sept, 10. 

-889 -897 Station C 1852 Sept. 10 
Inchnation +1® 46',! Station B 1852 Sept. 10. 

+!"» 41,0 „ C 1852 Sept. 10, 


55 
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Bie aritlimetisdien Mittel smd 

— -900 +1^ 43', 5, 

und die magnetischen Constantcn fur 1850 

— -1,8623 +66^^ 43',0 


Eteipzig. 

In Lcip/ig wurdc m Folge dci Mittlieilungen , die ich von Hin Pioi 
Mobius und Hrn Pi of D' Jlrrest erhieltf der Theodolit links von der Stiasse 
nach Altenbuig, und noidlich vom Meridianzeiclicn aufgcstellt, so zwai, dass 
dci Standpunct selii nahe in die Meridianluue des Passage - Instruments 
del Sternwarte fiel Die Entferimng vom Meudianzeiclien betrug 51,2 
Bayr Fuss, die Distanz \ou der Steinwailc luigcfahi 5200 Fuss Es wurde 
von der Station aus das Mciidianzciclien iiiul dci IMci idian-Ausscbiutt des 
Passagc-Iiistiuments anvisiit und derWiukcl dazwiscbcn = 178° 41', 5 gc- 
funden Diese Bestmimung vcicmigt mit deu obigcn Entfernungcn reicben 
ziu Beicchnung dei Collinution liin, als Rcsultat fmdet man, dass, urn die 
Azimutbe zu erhalten, zu den abgelescncn Winkeln 
am Anfang 271° 20^,92, 

am Ende 271 23 J2 

hmzugcfugt wcideu muss. 

Ziii Beicchnung dei liouzontal Intcnsitat und Inclination Jut man fol- 
gendc Bestimmungen 

h ' O / 0 

Intens, 1853 Aug 26 8 18 Mg, Abl. 50 43,7 T 17,3 Ini 60,1 

8 30 „ „ 50 42,1 „ 18,0 „ 58,9 

9 2i „ „ 37 30,3 „ 19,4 „ 56,0 

Inlcnsitdt 8 56 „ „ 20 6,0 „ 17,6 Station 

Aus den ciuzelncn Bcobachlungou geheu lolgcndc Resultatc hervor • 
Different L etpztg - Mun chen 

Decimation -8',1 -9',8 -8', 9 -9', 7 -8', 8 Station A 1853 Aug. 26. 
lloii/ontal-lntons,itd.t -1229 -1223 -1215 StaUon A 1863 Aug. 26. 
Inclmatioii -1-2° ll',0 Station A 1853 Aug, 26. 

Die arithmetischen Mittel smd 

-9',1 . . -1222 . . -1-2° 11', 0, 

und die magneti&clien Gonstanten fur 1850 

15° 41', 8 . . 1,8301 . 67° 10', 5. 

Ill Schmidel land am 12, Juli 1825 (Asti. Nadu. Bd. 4 S 396) die 
Dcdmation m Leipzig 

«= 17° 45'. 

Um die Mitte des Ji'lucs 1839 wurde vou Ilin, Prof, Jlansteen die 
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Intensitat miltelst der Schwmgungen ernes kleinen Cylinders bcstimmf 
Ich habe daraus die absolute Intensitat fur 1850 

== 1,8337 

abgeleitet. Eine ahnhche Bestimmung \on Urn Quetelet im Jahrc 1839 
gibt nach vorgenommener Reduction 

1,8315. 

Herr Prof J)' Arrest hat im Jahre 1850 die Declination und Inchna 
tion gemessen (Astr. Nachr Bd 32 S 66) und gefunden 
mittlere Declination des Monats October 1850 

h o t o 

um 9 Morgens . 15 37 19 

urn 2 Nachmittags 15 42 50 

(also fur 1 Jan, 1850 mittl. Declination 15° 43 ',8) 

Incbnation im Novenaber 1850 

67° 4' 58^' 

Ausserdem habe ich von Hni, l?Tof, D' Arrest die folgeiuleFoilselzung 
seiner Inclmationsbcobachtungen erhalten 




o 

i 

/< 

1850 Nov, 

28 

67 

6 

37 


29 

67 

6 

20 

Dec 

1 

67 

1 

57 

99 

10 

66 

55 

41 

99 

14 

66 

56 

32 

99 

18 

67 

5 

59 

1851 Jan. 

4 

67 

0 

55 

Mittel 

67° 2' 

0'^ 



Hr Prof D' Arrest benierkt dazu, dass die Bcobachtungcn mit dcm 
Repsold’schen Inclinatonum angestellt sind, und dass jcdc von den obigcn 
Angaben erne vollstandige Inclmationsbestimmung (die vcrschicdcnon 
Umlegungen der Nadel und die Umkehrung der Pole umfassend) bildet 


Leyiien^ 

In Leyden stellte ich magnetische Beobachtungen am 21, Nov 1844 
an, die Resulto^te smd 


Differenz Leyden-MUnchen. 

o • 

Declination * . * , * 4 21^3, 

Horizontal-Intensitat . -0,2145. 

(Vergl „Resultate des magnetischen Observatoriums in Munchcn wah- 
rend der dreijahrigen Periode 1843—44—45,^*) 

Die magnetischen Constanten fGr 1850 smd . 

20° 15',2 . . . 1,7378 * . — 
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MjieMenfeHs* 

Die Bcobaclitungcn wiuden auf dem Goldbcig, cinci Anliohe sudost- 
lich \on dcr Stadt, m A Yoigcnommcn (Fig 71) Aiis den Miren erga- 
])en sicli die Coordiiiatcn der Station, folgt 

X == 95,5864 y = 15 4282, 

Lassl man den Thium \on LiclUcnfels, dei /u nalie war, weg, so er- 
halt man die Collimation am Anfang 

= 2M. 

Bis 7iiin Lnde dci Bcobachtungen nabm die Collimation nm O', 25 7ii 
Iliernacli \vciden die am Thcodolitcn abgclcsenen Winkcl in Azmuitlie 
\ erwandelt wenn man 

am Anfang 326^ 25'58, 

am Endo 326 26,0 

hmzuiiigl 

Ziu Bciccbnimg dci llou/ontal-lntensUat nnd Inclination liat man fol- 
gendc Bestimmungcn 

hi O i 0 

inten 1860 Sept. 18 7 45 Mg Abl, 61 32,9 T 6,3 Jnt 10,9 8t A 

7 56 , „ 51 32,6 „ 7,2 , 10,5 ,, „ 

Inclination 8 20 „ „ 21 45,2 , 8,6 Slation A 

Aus den einzcinen Bcobachtungen gchen lolgende KcsiiKatc heivoi 

Ditlcien/ Lichlenfeh Munchen, 

Declination -f35',9 +35', 6 +36', 2 +35', 8 Station A 1860 Sept 18, 
Houzontal-Intcnsitdt -858 -862 Station A 1850 Sept 18 

Inclination +1^ 29'7 Station A 1850 Sept 18 
Die aiitlimetischcn Mittcl smd 

+35', 9 -860 . +1° 29',7, 

nnd die magnctischen Constanten ftii 1850 

16^ 29', 8 1,8663 66"^ 29', 2, 


SoAvolil in del Stadl sclbst, auf dci Bastci Pulvermuhlc, als aucli auf 
(1cm Jloioibcig, -wiirden magnetisclic Bcobachtungen angeslellt, und /wai 
am 11. nnd 12 Aug. 1849, am 7 , 8 und 9 Jiili 1850, und am i Oct 1862 
Die ciste Station A (Fig 72) war vom ausscin Eck dor Manor a 67,9 
Bayi Fuss und vom mncrii Eck 55,7 Bayr. Fuss eiitfeint, und dei Thcodo- 
lit stand 1,9 Ba}i Fuss vou dcr inncrii Fluchl der Mauoi entteint Die 
Dicke dci Maucr bctuig 2,2 Bayi. Fuss Die zwcite Station B wai etwas 
iioidosthch von dei cistcn, 4,9 Bayi Fuss von dei iimein Fluclit derMauer, 
und 53,1 Bayi Fuss von dem aussern Eck a entlernt Dio Coordinatcn 
dos ausseriiEckes a smd nach dem Steuciblatte 

— 27,3844 60,9810. 


<1 
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Darnach erhalt man fur Station A 


A' = -27,3908 y = 60,9839, 

und fur]]_Station B 




X = -27,3883 y — 60,9752 

Mit diesen Coordinaten slimmen die Miren (S* €CCLXXIX) nicht genu 
gend uberem Vereimgt man die beiden Stationen, so lindot man? dass dcr 
Punct a urn 12 Fuss siidlichei und 7,2 Fuss wcstlichci angenommen wer 
den muss, alsdann ist erne vollsUndige Ueberemstimmung hcigcstelll, und 

man erhalt die Colli mati on fui 

Station A 


= 

= 217° 34', 4, 

und fui Station B 


= 69° 40',5 

Die ubngeii Stationen befandeu sich sdmmtlicli auf dera Iloicibeig in 
der Nabe des BelvedeiCj wie aus Fig 75 zu ersehen Die einzclncn Sta 
tionen wurden auf die Eckon des Belvedere bezogen, wic folgt 

Station C 

Distanz f 

12,6 Bayi Fuss, 


e 

13,4 . 


d 

17,9 „ „ 

Station D 

Distanz a 

61,2 Bayi Fuss, 


Direction a 

iflS” 33', 


Direction d 

234 6 

Station E 

Distanz c 

10,7 Bajr Fuss, 


f 

12,4 „ ,, 


Direction c 

19 « 48', 


f 

296« 52' 

Station F 

Distanz a 

25,5 Bayr Fuss, 


c 

30,9 „ ,, 


Direction a 

253« 43', 


c 

17® 9', 


Station 0,7 sadiiok voti der veilangeitcn Riclitung ad 

Station G 

Distanz f 

30,5 Bayi. Fuss, 


Du'ection 

92° 51' 

Die Dimensionen des Belvedere sind 


ac =■ 

18,1 Bayr. Fuss 


ab = 

„ „ 


5^ — 

12,7 , 


cf^ 

15,3 „ „ 

Aus dem Steuerblatte erhalt man mit Beruckaichtigung dei* an den 
verscLiedenen Stationen beobachteten Miren die Coordinaten der Ecken 

wie folgt* 
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a -26,56481 

61,18348, 


b -26,56622 

61,18390, 


e -26,56698 

61,18414, 


d -26,56527 

61,18192, 


/• -26,56754 

61,18230 

Dicscm ziilolgc hat man 


Station C 

X = -26,5672 

1 = 01,1808, 

D 

\ = -26,5599 

V' = 61,1894. 

E 

.Y = -26,5682 

Y = 61,1857 

F 

X = -26,5639 

y = 61,1865 

G 

Y =-= -26 5677 

y = 61,1785 

Daiaiis oigibt 

bich die Collimation 

svie lolgl 

Station 

C (MiKcl) 

219 ,53,4 


D am Ende 

307 49,6. 


E am Anfange 

279 52,0 


F am An tango 

257 57,4. 


G am Aufangc 

49 9,4 


Uiu (lie A/!iiimtlie /u eihaltcu, muss man zu den abgclcscucn Wiukeln 


hci Station A 


218 57,5, 

B 


71 3,6, 

C 

am Aidango 

221 17,5. 


am Ende 

221 16,0, 

D 


309 13,0, 

E 

am 7 Jul 40' 

161 20,7, 


4 23 

284 54,8, 


4 33 

284 56,6, 


am 8 JuL Antang 

281 16,4, 


Ende 

281 15,2, 

F 

am 8 Jul 

‘'59 14,9. 


am 9 Jul Anlang 

259 20,8, 


Ende 

259 21,0, 

G 

am Anlang 

50 32,8, 


am Endo 

50 33,7 


lun/Aifugcn 

Zui Bciecbmuig dci Hoii/ontAl-lntensitat tmd Inclination hat man lot- 


gende Bestiinmungen 












/ 


0 < 


0 




Intens. 1849 Aug 11 

1 

2 Al) 

AbL37 46,2 

1\ 

16,7 Ini 

-2,2 Si 

J 


1 

15 

1* 

„ 37 46,4 

99 

16,7 

>1 

-2,0 „ 

1* 


2 

21 


„ 50 50,6 

» 

17,0 

it 

-1,2 „ 

B 


2 

35 


„ 50 47,9 


17,0 

HI 

— 1,1 ,» 

99 


5 

51 

?> 

„ 60 44,8 

V 

18,1 

?> 

-2,4 „ 

C, 
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Lindau 







h ' 


O t 


O 




Intens 

1849 Aug. 

11 

6 6 Ab.Abl 

50 44,9 

T 

18,0 

Int -2,4 

St 

c* 


Aug 

12 

8 42 Mg 

3 

37 48,5 

, 

15,7 

„ -3.2 

>9 

D 




8 55 „ 


37 49,6 

»» 

16,2 

-3,5 

99 

33 


1850 Juli 

7 

1 35 Ab 

39 

36 17,6 

1, 

20,6 

„ -8,7 

73 

E 




4 28 „ 

9» 

36 20,6 

>» 

14,3 

„ -4,1 

3» 

33 


Juh 

8 

9 3 Mg 

fi 

48 13,9 


12,0 

„ -9,8 

7) 

33 




9 14 „ 

ft 

48 14,4 

» 

12,0 

,, -9 ,6 

73 

S3 




9 29 „ 

»f 

36 28,8 

t* 

12,5 

,, —9,5 

3» 

*7 




9 46 „ 


36 27,6 

ft 

14,0 

-9,3 

33 

3» 




5 53 Ab 

ti 

36 24,1 

tf 

10,8 

,, -3,0 

3> 

F 


Juli 

9 

9 51 Mg 

ft 

48 10,1 

*9 

15,2 

-9,2 

33 

3* 


18j2 Oct 

2 

2 36 Ab 

J» 

46 36,7 

53 

11,4 

„ -8,2 

33 

G 




2 47 „ 

3» 

46 36,2 

1) 

11,2 

» 7,7 

33 

3) 

Intlm 

1849 Aug* 12 


1> 

23 24,6 

3> 

16,2 Slatioii D 




1850 Juli 

8 10 18 Mg 

t» 

20 17,4 

> 

12,5 







6 19 Ah 

>» 

20 16,7 

3» 

11,0 





Juh 

9 

10 16 Mg 

9f 

20 20,9 

>3 

15,0 

F 




1852 Ocl 

2 

3 13 Ab 


18 23,1 

33 

10,8 





Aus den cmzclnen Bcobaclitungcn gelien lolgende Re&uIUtc hcivoi, 
Diffeieuz Ltndau-Munchen 

Decimation l',7 +1® 0^2 +58', 6 Station A 1849 Aug Ih 
+56', 1 +57^6 +57', 4 Station B 1849 Aug 11 

+58', 6 +57', 2 + 57'32 Station C 1849 Aug 11 

+ 54'38 +55', 7 +56', 2 +55' 9 Station D 1849 Aug 12 

+51'53 +50',2 +52‘,0 +53',8 Stalion JS 1850 Jul 7 

+52', 8 +50', 7 +52', 0 +51', 3 +50',4 +50',8 Station 1850 
Jul 8 

+57', 1 +56', 7 Station F 1850 Jul 8 
+52', 0 +51', 2 +49', 7 Station F 1850 Jul 9* 

+49', 9 +50',0 +51 ',3 +51', I Station G 1852 Oct, 2. 
Intensitat +58 +56 Station A 1849 Aug 11 
+62 +75 Station B 1849 Aug 11. 

+65 +65 Station C 1849 Aug 11 
+47 +36 Station JD 1849 Aug 12.^ 

+ 115 +115 Station E 1850 Jul 7. 

+ 104 +100 +87 +103 +107 Station E 1850 JuL 8. 

+93 Sl|itiou jP 1850 Juli 9 
+103 +137 Station G 1852 Oct 2, 


Inclination -19,0 

Station D 1849 Aug* 12. 

-14,3 

„ E 1850 Jul 8 

-13,7 

33 F , , » 8 

' -12,6 

33 F ,5 9* 

-2,3 

„ G 1852 Oct, 2. 
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Die aiitlimeUschcn Mittel smd fin Lmdaii, Stadi 
-[-58^56 -|“63 — 5 

imd fui Lindaii, Iloieiberg (Tnclination ohne Station G) 

+53'1 +91 -14'9, 

und die magnctisdicn Constanten fur 1850 smd fui Lindau, Stadt 
16° 52', 5 1,9586 * 

und hii Lmdau, lloierbcig 

16 *^ 47', 0 1 9614 64 ^ 44'6 


MjudwigahafenB 

Die Bcobachtungen wurden am 5 Sept. 1852 NachmiUags reebts vom 
Woge nacb Oggeislicitu, in der Nabe des Robilacbcibofcs an ywci Statio 
non A und B (Fig 74) angcstclli, der Tag wai sehr bciss, und das Instru- 
ment konntc, bcsondcis an der Station B, nm imvollkommen gegen dieEin 
AMikung dcr Sonncnstiablen geschutzt weiden Zuerst wurde der Tbeod^ 
lit auf cincr nassen Wiese irn Sebatten ernes Baumes aufgestellt, da a) 
von liier aus nur erne einzige Miie, namlicb die Mannbeimcr Steinwai 
geseben werden konnte, so wablte icb die zweite Station By deie 
von A aus folgendcimassen bestimmt wurde 

Entfernung 125 Bayi, Fuss, 

Direction . 10° 18', 5 

Was die Coordmaten dei Station B bclrilTt, so konnten sic aus 
Mircn abgclcitct weidcn, es cigab sich 

X ■= -0,1027 F -0,8985 

Ilieraus erhftlt man die Collimation am Anfang 
=« 295° 15', 1. 

Wabrend derBeobaebtung, und zwar allcr Wabrscbembcbkcii zufolt, 
unmittclbar nach Nio. 6786, tiat eine Aenderung von 6' ein; um so viel 
fand sich am Ende die Collimation vermebrt, 

Wild nacb obigeii Bestimmungen die Lagc dcr Station A aus B ab- 
gcloitct so cihdlt man 

-0,1180 0,8957, 

darnach crgibt sicb das Azimuth dcr Mannheim ei Sternwarte 

= 277 ° 30 ', 3 , 

und die Collimation am Anfango der Bcobachtungen 

17', 3. 

W^biend der Bcobachtung nabm die Collimation um l',7 ab. 

Da von dci Station A aus auch das nordwestbebe Edc des Rohrlaober- 
bofes anvisirt wjirdc, so wlire dadiircb ein Mittel an die Hand gegeben, die 
Cooidmaton der Station zu verbessein, unteidessen wurde dadurcb erne 
Aenderung kaum herbeigefubrt werden. 

Dem Obigen zufolge erbtilt man die Azimutbe, wenn man bei Station A 
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am Anfange 349° 

am Ende 349 16,9, 

dann bei Station B 

Vormittags 6769 -6786 295° 16', 4 

Nacbnittags 6787 -6798 . 295 22,4 

zu den Theodoliten- Ablesungcn hmztifiigt 

Zur Beiechnung dei Honzontal-lntensitat mid Inchnation hat man fol- 
gende Bestimmungen 


6 34 Ab 

Abl 

49 38,9 

T 

19,5 

Int 

6,5 

St 

A 

3 35. 

j> 

35 

49 37,8 

35 

19,6 

33 

7,3 

53 

23 

5 10 

5> 

35 

37 6,9 

55 

21,1 

53 

6,9 

55 

B 

5 24 


35 

49 34,7 

35 

20,7 

35 

7,7 

33 

33 

5 36 

J? 

5 

49 34,4 

55 

20,6 

33 

8,3 

53 

55 

5 48 

>5 

55 

49 36,8 

33 

19,0 

33 

9,0 

5 

55 

4 2 

53 

"5 

20 2,2 

55 

20,5 St 

A 




nclihafeoh' 

Aus den emzelnen Beobachtmigeii geben folgende Rcsultate hcivor 
DifFeienz Ludwig ska fen-Munchen 
clmation +1° 38', 7 +1° 38', 4 +1° 38', 5 +1° 39', 3 St ^1852 Sept 5 

+ 1° 40', 6 +1° 40', 8 +1° 42', 2 +1° 40', 2 St B 1852Scpt 5 

ontal-Intensitat -828 -824 Station A 1852 Sept 6 

-832 -823 -823 -824 Station B 1862 Sept 5 
Inclm +1® 35',6 Stat A 1852 Sept 5 
Die antlimetischen Mattel sind 

+1® 39', 8 -826 +1® 35', 6, 

d die magnetisclieii Constanten fur 1850 

17° 33', 7 , . 1,8697 . 66° 35', 1 


Mannheim* 

Am 12 October 1852 kam ich Nachmittags anf dem Bahnliotc in Mann- 
heim an, und suchte in der Nahe einen geeigneten Platz znr Aufstcllung 
des Theodoliten Ich wfthlte den Punct A (Pig 75) auf der sogciianntcn 
Kuhweide Die Entfernung der Feldgrenze A a betrug 5^ Bayr Fuss, und 
die Entfernung von dem Feldwege A h 249 Bayr Fuss 

Aus den Miren findet man die Coordmaten der Station A wic foigt 
AT = -1150 F=»-4904. 

Wenn man bios die entfemtern Miren berfick&ichtigt , so ergibt sich 
die Collimation 

12° 27', 3 ^ 

Um demnach <he Azimuthe zu erhalten, muss man zu den Theodoliten- 
Ablesungen 
hinzBifugen, 
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Zui Bcicchnung del lloiizontal-Intcn&itat und Inclination hat man fol- 

gcndc Beslimnmngcn 

h ' O' 0 

Intens 1852 Oct 12 5 50 Mg Abl 49 47,7 T 6,6 Int 20,6 St A 

Inclination 5 27 „ „ 19 45,2 „ 6,7 Stat A 

Alls den cin/clncn Beobacliiiingen gcbcn folgcndc Rcsiiltate liervoi 
DilTcienz Mannheim-Munchen 

Decimation +1° 37^6 +1° 36',9 +1° 36',8 Slat A 1852 Oct 12 
Iloiizontal Intensitat -831 Station A 1852 Oct 12 

Inclm +1° 30',5 Stat, A 1852 Oct 12 
Die aiithmctischen Mittel smd 

+10 37/^4 ^33X 3o'^5, 

iincl die magnctiscbcii Constanten fui 1850 

17° 31', 3 1,8692 , 66° 30',0 

Am 31 Oct 1844 babe ich in Mainihcirn cbcnlalls beobaebtet, d 
Station wai am linkeu Khcmutci, fechi nalie m doi gciadcn Lime /wise! 
dcr kupiicl del Steinwaitc und dem sudlithen Tburm von Oggcifebcim. 
Rcsultat erbielt ich 

Differenz Mannheim-Munchcn 
Declination +1° 

Intensitat — 81 i 

(Voigl Rcsiiltate des magiictisclicn Obseivatoiiiims in Munchen wa 
del dieijabugcn Pciiode 1843 — 44 — 45 ) 


Die Beobaebtungen wuiden aiif dem llainwcg neben dem Gaitcn i 
Tlueraiztes Huhene^ angcstcllt A"on dem Thuiplostcn a des Gartens 'wav 
die Station A (Fig 138) 135 Ba^i Fuss cnlleint. das Azimuth des Thiu- 
Plostcns wuulc gcbinden 

= 253° 30' 

Als Muen dicnten die diei Punctc Wehiliausei llobc, (Signal), St 
Elisabetlien Kiicbc, noidliclior Thurm, Obscivatoiium (Doinbcigcr Ilol, 
TlnumspiUc) Nach cinoi Mittlieilung des Ilm, Pioi. Gerhng hat man hu 
those diei Puncte lolgcndc Bcstimmungen 
Station Azimuth log. Distanz. 

Observatoimm (0) o * 

Wehihaiisci llolic (W) - . 85 59 12,4 2,8443378 
St. Elisabetlien Kuchc (W) 183 80 13,6 1,9654366, 

Station WcIirhauscr-IIohe (W) 

Si Ehsabethen-Kirche (E) 258 37 47,7 2,8556691, 

Obscrvatorium (0) . . 265 57 28,5 2,8443378 , 

feinei ist im Dmeck MOW* 
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Wmkel 


Seite 

o 

97 

i n 

51 1,2 

EW 

717,26, 

7 

19 40,2 

EO = 

92,3 6, 

74 

49 18,0 

OW^ 

698,79 


0 
F 
E 

Die Distanzen smd m preussiscben Ruthen ausgedruckt 
Nach diesen Grundlagen findet man, dass, um die Azimuthc zu crhal- 
ten, zu den abgelesenen Winkeln der erstern Beobachtungsieihc (m der 
Voraussetzung, dass bei dem Anschrauben des Magnetgehausesdic Aendeiimg 
des Stativs voi sich gmg) 

99 ^ 22 ^ 3 , 

und zu den Ablesungen der zweiten Reibe 

99 ^ 18', 8 

binzugefQgt werden muss. 

Zur Bereebnung der Horizontal-Intensitat und Inclinalion hat man fol 
gende Bestimmungen 


20 9 46 Mrg* Abl 

31 4,6 

T 

15,1 Ini 

52,9 

Si 

A 

9 59 

,S 

99 

51 4,0 


15,0 ,, 

64,2 

99 

99 

11 18 

99 

99 

37 43,3 

55 

17,1 ., 

56,8 

91 

99 

11 31 

99 

99 

37 45,8 

99 

15,6 „ 

56,0 

99 

99 

10 26 

99 

99 

20 11,3 

99 

15,1 Stat 

A 




ntens 


nation 

Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgende Resultatc hcrvoi 
DifFerenz Marburg - Munchen 

Bnation +1° 44', 7 +1° 46^9 +1° 45', 9 +1° 44', 7 +t<^ 47', 6 

+1° 4?', 2 +10 46', 7 +1® 148', 1^ Stat A 1853 Aug 20 
orizontal-Intensitat -1271 -1272 -1288 -1293 Stat A 1853 Aug 20. 
Inclination +2® 18', 3 Stat A 1853 Aug 20 
Die aiithmetischen hbttel smd 

+ 1° 46', 5 . -1281 +20 18',3, 

und die magnetischen Constanten fur 1860 

170 40', 4 . . 1,8242 . . 670 17', 8 


Meerahurg. 

Die magnetischen Beobachtungen warden am 3 tOct. 1852 auf dem 
Martinsberg ostbeh von dei Stadt ausgefuhrt, der Theodoht stand in A 
(Fig 80) zunachst an deln jabeii Abhange, unget^hr 167 Fuss vom Wet- 
terkreuz a entfernt, und die Direction des Wetterkreuzes von dei Station 
aus betrug: 21® 36' 

Aus deu Miren findet man die Coordmaten der Station wie folgt 
-664934 -§06683. 

In der Aufstellung des Theodoliten war zwisohen Anfang und Endedcr 
Beobachtungen eine betracbthche Aenderung eingetreten, so zwar, dass am 
Ende alle Ablesungen um 2', 9 kleiner wurden Ich babe Grund anzu 
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nchmuu (lass dicsc Acndcuuig duicli das Abschiauben des Magiielgeluiiscs 
lucli Vollcndung dei magnetisclicii Ablc&imgen vciaiila&st \vuidc; iintei 
diesei Voiaiissctzuiig liat man die Collimation 

326^ 57^1 


Um lucinacli die A/imutlic /u cilialtcnj nuiss man zii dcu abgclc&cnen 


Wink tin 

326 ^ 27', 4 

lun/ufugen 

Zui Beucliiuing d(i noii/ontal-Iritciisnat iind Inclination hat man tol 
gende Bcstiminiingon 


ll ' o 


Intcns 1852 Oct 3. 

3 

8 Ah 

Abl 46 

ocT 


3 

19 , 

„ 46 

49,4 


3 

29 „ 

. 35 

3,5 


3 

19 , 

, 35 

4,1 

Inclination 

4 

4 

18 

29,7 


0 

13.0 Int. 15,6 St A 

13.1 5, 15,5 , . 

11.7 , 15,4 , , 

11,4 , 15,3 „ , 

11.8 Station A 


Alls den ciDzclncn Bcobaditiingcn gehen lolgcndc Kcsiiltate licivoi 
Diflci enz Mee7 shw g - Munch en 

Decimation +1^ 7', 8 +1^^ 7', 6 +1^ 7',! +1‘> 7^2 6^8 

1852 Oct. 3 

lloiizontal Intcnsitat +21 +17 +27 +26 Stal A 1852 Oct. 3 
Indination +4', 4 Station A, 1852 Oct 3 

Du aiitlimotisclicn Mittel sind 

+ !'» 7', 3 +23 +4'4, 

imd die maguetisdun Constanten lui JB50 

17° l',2 1,9546 65° 3^9 

Nadi Seitc 42 wild die Indination wahisdicinlidi zn 

64"^ 54', 9 

angenommen weiden miisson 


Memminffen. 

Die Beobachtiingen >viiiden am 11. Jiili 1860 Moigons bt i staikcm 
Wind nnd sclu kaltei Liift ausscilialb dei lloplengaiten, links von dei 
Stiassc die nadi Lindan iubit, voigimoinmcn Dm Stand des Theodohten 
A (Fig 76) wild dincli lolgcnde Data bcstimmt 

Gaitcneck a Diiection 8° 4', 

Enttoinung . . 90 Bayi, Fuss, 

Gartcncck h Diicction . 13® 28', 

Kntfeinung . 166 Bayi, Euss. 

Die Cooidinatcn des Eckes a smd nacli doin Stcuorblatte 
—7,1263 44,6835, 

(Icmnadi hat man liii dio Station A 

-7,1374 y *« 44,6851. 

Dio vorgenommono Bcicchnung hat unterdcssen gczcigt, daa$ dicsi' 

r 



VM Beob&ckTiags-4lestittate. Memmmgen Mieabach 

CooTdinaten emer Correction bedurfen, nm eine genugendc Ueberciiistimni- 
Ting Ollier den Collunationcn herbeizufuhren, und hieinach wurde angeriommen 
X « -7,1377 F -= 44,6828 

Hieraiis erhdlt man, mit Ausschluss dei Tliuimc von Beningcn und 
Memmmgen, die Colhmation am Anfange 

«= 33', 4 

Bis ziir Beendigung der Beobaclitungen halle die Collimalion um O', 7 
zugenommen 

Diesen Bestimmongen zufolge eihalt man die x\ziniulhe, ^veIln man zu 
den theodoliten- Ablesungen 

am Anfang 137^ 35', 5, 

am Encle . 137 36,2 

liinzufugt 

Zor Berecbnung dei^Holizonlal-Intcnsitat und Iiuhnaiioii diciicn lol 
gende Beslimmungen 

Jl ' O i o 

Intens* 1850] Jul 11 8 34 Mg Abl 36 47,4 T 7,3 Iiit -8,5 St J 

8 45 „ , 36 48,2 „ 7,1 „ -9,5 „ „ 

nchn 1850 JuL 11 9 9 „ „ 20 12,9 „ 6,7 St J 

Aus den einzelnen Beobachtungen gehcn folgendo Resiiltatc hoivor 
Differenz Memmtngen-Munchen 
eclination +41', 1 +40', 4 +42', 0 +38', 8 Stat A 1850 Joli 11. 
OTizontal Intensitat -23 -24 Station A 1860 Jul 11 
Inclination +3',2 Station A 1850 Juli 11 
Die aiithmetischen Mittel smd 

+40',6 . -23 +3', 2, 

und die magnetiscben Constanten fur 1850 

16° 34',5 1,9600 . , 65° 2', 7. 


Mieshaeh. 

In Mtesbacb und dei nachsten Umgegend warden magnetischo Boob-' 
acbtungen am 10. Sept 1849, dann am 18. und 19 Aug 1850 angestellt. 
Die beiden ersten Stationen waren ostlioh von Miesbach, links von der 
Strasse, die naob Rosenbeim fuhrt (Fig 77) Der Standpunct dcs Tlieodo 
liten wurde auf die Emzaunung bezogen, die untcr einen Direclionswmkel 
von ungef&hr 85^ von West nach Ost zieht bis c, wo sie cincn rechten 
Winkel macbt, and nach Suden lauft 

Die Coordmaten des Eckpunctes c warden aus dem Steucrblatte ge- 
funden wie folgt 

-16,6874 -8,6253, 

Die Station A war von dor Umzaunuxig 
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bci a urn 32,3 Bayi Fuss, 

])ci b urn 656 Bayi Fuss 
eiitlcmt, imd man cihall dcmnacli fui dicsc Station 

X = -16,6874 y == -8,6211. 

Die Station B befaiicl sxch anf dci Lime doi "Unizannung, imd vom 
Eck c lan 272,7 Ba>i Fuss enlfoint Dcin Obigcn zufolgc liat man also 
lur B 

X ^ -16,6821 Y *= -8,5916 

Da die Cooidinaten Loidei Stationcn zicmlich unsiclier smd, iind voilaufig 
zu cmer genauern Einuttelung dci wahicn AVcitbe kerne Data voiliegen, 
so schemt cs am zweckmassigslcn, die Collunation aus Wcihcrn allein abzu 
Iciicn Domnach eiliall man die Collimation 

fui die Station A . 205® 1%7, 
till Station B 215 39,6 

Beidc Wcitlic smd das Mittel aus Anlang und Endc , bei dci cistcn 
Station fand von Anfang bis zum Ende cine Zunalime dor Collimation von 
O', 5, bci del 7AVCiten emc Zunahnic von J',3 stall 

Die Stationcn C imd D (Fig 115) ^\alen auf dem Stadelbcigc sud 
ostlicb von Micsbacli, und unimUclbai neben cinandci Die Entlcrnung 
betrug 7 ', 2 Bayi Fuss, und die Diicction dci Station C von D aus 
wuidc = 156® 36' 

gelundcn Bci Ableitung dci Cooidinattn aus den Miica wurden beidc 
Stationcn vcicinigt, und cs cigal) sicli fui Station C 
X = -17,6054 Y ^ -8,9908, 

und fui Station D 

X =- -17,6046 r — -8,9912. 

Die Wei the dci Collimation smd 

Station C arn Anfang . 253® 

Station D am Endc 234 4', 3 

Emc mcildichc Aendeiung m dti Aufstellung dcs Instiuments fand 
wahrend dci Bcobachtungen nicht statt 

Die Station C (Fig 49) war noidostlicli von Micsbach, im sogenann- 
ten Ilollcithal, aul cinei Anliohc, x\o sich nath Nordost cinc wcitc Aus- 
siclit auf das flachc Land crolTncl Die Cooidmatcu smd 
-16,1942 y =* -9,2551. 

Dai aus cigibt sich die Collimation am Anfange (wenn man den nahen 
Punct Fiaucmiod aussolilicsst) 

«= 325® 49', 1* 

Die Collimation nalmi bis zum Endc um O', 4 zu, 

Wcidcn die obigcn Bestimmungen sammtlich veiemigt, so ergibt sidb 
dass man die Azimuthc orliiilt, wcnti man zu ^cn Thcodolitcn Ablosuugmi 

O i 

Jbei Station A am Anfang . * . . * 204 49,6, 
am Endc .**»** 204 50,1, 
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bei Station B am Anfaiig 215 27,1, 

am Endo 215 38,4, 

» C ■ . 353 0,7, 

» ^ 333 51,9, 

„ E am Anfang 325 36,3, 

am Ende . 335 35,9 

hinzufagt 


Ziir Berechnung der Honzontal-Intensitat und ! 
gende Bestimmnngen 

ll ^ O' 

Inclination hat 

0 

: man 

fol- 

Intens. 1849 Sept. 10 . 

7 28 

Mrg 

Abl 

49 49,4 

T 10,1 

Int, 

8,5 St A 


7 42 


33 

49 47,4 

„ 10,1 

33 

7,7 „ 

33 

1850 Aug. 18 

4 55 

Ab 

33 

47 46,4 

„ 17,4 

53 

0,1 „ 

B 


5 7 

33 

•>3 

47 45,1 

, 16,9 

3 

0,8 „ 

If 

Aug. 19 

9 58 

Mg 

33 

47 49,0 

„ 15,1 

1 

1,5 » 

a 


10 9 

33 

'3 

47 48,6 

„ 16,0 

<! 

1,3 „ 

35 


10 39 

33 

3" 

36 11,1 

V 15,2 

53 

0,4 „ 

B, 


3 30 

Ab 

33 

36 8,6 

17,6 

53 

3,7 „ 

E. 


3 40 


- 

36 8,9 

, 16,9 

1 

4.0 „ 

55 

Inclinat. 1849 Sept. 10 

3 62 



47 42,4 

23 8,2 

, 16,2 

» 10,1 

„ 4,2 , 

Station A 

3 

1850 Aug. 18 

5 30 

Ab 

33 

20 12,5 

, 16,4 

53 



3 , 19 

11 3 

Mg 

nt 

20 6,7 

15,1 


C 


« 19 

4 17 

Ab 

33 

20 11,0 

» 16,1 

53 

D, 


Aus den einzelnen Beobachtungen gehen lolgende Rcsultatc hcivoi 



Difforenz Miesbach -Munchen- 

Declination -13', 3 -13', 8 -14', 5 -14', 7 Station A 1849 Sept. 10. 

-16', 0 -17', 7 .17',8 -17',7 „ B 1850 Aug. 18. 

-17',0 -16',4 -17', 3 Station C 1850 Ang. 19. 

-16',3 -16',6 -17',9 „ D „ „ 19. 

Honzontal-Intensitat -|-148 -[-141 Station A 1849 Sept 10. 

4-165 4-158 „ B 1850 Aug 18. 

4*163 4-166 „ C „ „ 19 

4-154 Station L 1850 Ang. 19. 

4-139 -[-140 4-163 Station E 1850 Aug. 10. 
Inclination -I9',e Station A. 1849 Sept. 10. 

„ B, 1850 Ang. 18. 

-19', 1 Station C 1860 Aug, 19, 

"15', 5 „ B I860 Ang. 19, 

Die anthmetischen JCttel smd 

-16', 3 . . 4-153 . . . .17',!, 

told die magnedsolien Conslanten fur 1850 

150 _ 1,9675 , , 64° 43', 4. 
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Die Bcobaclituno^n >\iu(lcn am 11 Jnli 1850 Naclimittags an /wci 
Station eiij wcstlicli \oii Mmdelhcim, aiisgctuhrt 

Die ersto Station A (Fis; 78) licfand bich lu dci Naho dci Katliauua- 
Kapelle iind wmde aiif das Eck a dicsoi Kapcllc bc^ogeii 

Die Mcs&ung cigab von A aus die Position a on a ^\[c folgt 
Endcuuing 136,7 Bayi Fuss, 

Ducctioii 307® 38' 

Es isl uLiigciife Iiieiaiil bci dci Bciecluuing kcine Kucksicht genommen 
worden, sondcin cs 's\mdcu dio Cooulinaton aus don Bliicn abgclcitcij imd 
cs cigab hicli 

A = -4,344G Y = 34,9145 

Die ScUo CCCLXXX daigclcglc Bcieidmimg gibt, ^vclm man Mindcl 
lieim (wegen zu giossd Nalic) aiissclilicssj, die Collimation am Anfaiigc 

140^ 48', 5 

Bis zum Elide hatlc die Collimation um OM zugenommcii 
Die zAvcile Slatiou B 79) ^ai sudosllKli voii dei cistciddic 
Cooidinatcn, aus den Muon abgelcitcl, siiid 

X = -4,34iC Y == 34,9145 

'Wild aucli liici die Miic MiiuIcJIkiui aiisgcscblosscn, so crhalt man 
die Collimation am Anlaiigc 

= 307® 3 3 ',5 

Iliciiiacli hat man, inu die A/iimithe /m hiideii, zu don Thcodolitcnablcb 
imgcii bci Stadon J 

am An/aiig 141® 37', 2, 

am Elide 141 37', 3, 

iiiid bci Station B 

308^ 22', 2 

lanznznlugon 

Ziii Bciechniing dci IiitcrisiUt und Inclinalion hat man folgcndc Be- 
st immiingcn 

Intons 1850 dull. li 3 22 Ab. Abl 36 44,2 T. 8,3 In t, -3,7 St J. 

3 33 „ „ 36 42,9 „ 8,0 „ -3,4 „ „ 

3 45 „ „ 48 38,3 „ 7,3 „ -2,9 „ „ 

3 57 „ „ 48 37,1 „ 8,2 „ -2,5 „ „ 

Inclination 1850 Jnl, 11 4 24 „ „ 20 28,0 „ 7,9 Station^, 

Aus den cnuoluen Boobaclitungcn geheu iolgcndo llosultate hcivoi 
OiiFerciiz MtndelhGifii’-Muucheu, 

Decimation -l-32',7 -|-32'.8 +32', 6 +32', 4 +32', 5 +33', 6 StaUon A 
1850 dull 11. 

+33', 2 +33', 9 Station 1850 Jul. 11. 
llouzonlaUntenstlat -26 -16 -25 -28 Station A 1850 dull 11 . 
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Inclination Station A 1850 Jul IJ 

Die aritlimetischen Mittel sind 

+33SO . -23 -1-lV, 

nnd die ma^netischen Constanten fur 1850 

16° 26', 9 . 1,9500 . 65° l',2 


Murnau* 

Bie magnetischen Beobachtungen warden am 30 Aug 1849 aiif der 
Anhohe westlich von Murnau ausgefulut. Die Coordinatcn dei Station ci- 
geben sicb aiis den Miren wie folgt 

-21,7519 F= 12,1477 

Die hiernacb berechneten Wertbe dcr Collimation sliiumen untcidessen 
nur unvollkommen uberein Wenn man die Station 8 Fuss nordlichcr und 
6^ Fuss westhcbei setzt , so konunen die sammtlicheii Wcrllie naber zu- 
sammen, eine vollstandige IJebereinaUmmung ist iiidesscn mcht zucrzielen 
Untei dieseii Verhaltmssen habe ich fui das Besto gebaltcn, untci Anwend- 
ung der eben eiwalmten Coricctioiicn die Collimation aus llohcnpei&scnbcig 
allein, well dicss der entfernteste uiiddei siclieistc Punct ist, zu bcrcchnen. 
Alsdann eihalt man die Collimation am Ende 
= 286° 52', 2 

Vom Anfange bis zuni Ende der Beobaebtungen fand eine Zunahmc 
der Collimation von O', 7 statt 

Dem Obigen zufolge hat man, urn die Azimutbc zu cihalten, zu don 
Theodoliten Ablesungcn 

0 t 

am Anfange 286 8,2, 

am Elide , 286 8,9 

lunzuzufugen. 

Zur Bereebnung der llorizontaUntensiUt und Inclination bat man fol- 
gende Bestiinmungen 



h / 


0 4 


0 




intena. 1849 Aug. 30 

1 le^Ab. 

Abl 

37 27,7 

T 

15,0 Int. 

6,6 St. 

A. 


1 29 

>» 

37 27,4 

77 

14,9 


6,6 „ 

n 


1 42 „ 

9} 

60 ihb 

7f 

14,8 

7f 

6,6 „ 

if 


1 66 „ 

97 

50 13,1 

if 

15,2 

99 

6,0 „ 

*9 

Inclination 


99 

23 3,0 

97 

16,2 

Station A 



Aus den ^nzelnen Beobaebtungen gehen folgendc Hosultate bervor 
Dilferenz Muman- Munchen 

Deciiaation: +T',7 +7', 8 +8',1 +7',l +8', 5 +8',1 StaUon A 18M 
Aug. 30. 

Horizontal IntensiUt’ +157 +160 +143 +148 StaUon A 1849 Aug 30 
XndinaUon. -21M StaUon A 1849 Aug. 30. 



Beobachtungs-ResuKate Murnau. Munchen 

Die aiuthmetisohen Miltcl sind 


+7', 9 +130 

und die magnedschen Constaiiten fui 1850 


16“ I'jG 1,9673 


- 21 ', 1 , 


64° 38',4 
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M^nehen, 

Die nugiiotiselieuBoobachtunscn in Munchen vvnidcn /unaclist an dcni 
htcinwailgebaude, mid zwai an zwi Stcllen, munfcuidisclicnmdgiicdbdicii 
Ob&civaloiimn F, und im niagiicdschen Ifamschen E vorgenoimiicn 



ME 

In dor Mitte des uateiudischcn ii.agucUs( hen Obseivatoiiums s( and 
einc slcmeine Saule (im Tagebnche als Station ^ bczcichnct), w dci TIioo- 
doht aulgostcllt weulcn koiinlc Schon ,m Jaliie 1849 wa. cm Thcil dos 
Bancs cmgeiallcn, so dass dio Miic au dcr Fianoiscaucikiichc niclit molu 
geschen weiden konnte. Im Tagebnche lindot man deshalb uui Intcnsi- 
tatsbeobachtungen an dicsei Slelle ansgefuh, t , zui Mcs.sung dcr Declination 

StatiT ® t Sternwte in E erne Saule (,m Tagebnche nut 

> tatioi £ bezcichnct) einchtet widen , spktoi wurde erne ho Iz cine Ilutte 
hergestellt, nm die Saule gegen die Witterung zu schutzen. 

Die Inclinations -Ablenknngcn wiirden im Jahie 1849 zwisclien dem 
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osthclien und westlichen Fldgel derSternwaite, wo in dei Figur das Wort 
^jNoid^^ stelit, voigenommen. Daselbst erkannte ich spater das Vorliandcii- 
scm ernes schr betrachllichcnLocal-Emflusses, in Folge dessen dieAblonk- 
ungemim 12^7 zu gross sich eigaben Alle m Munchen gemaohten Inchnations- 
Ablenkungen des Jahres 1849 miissen demnach um 12', 7 veimindeit weiden 
Vom Jahie 1850 angefangen isl auch die Inclination auf dci Saule 
sudostlich von dci Sleinwailc bestimml woiden, 

Die magnctischeii Coiislantcn in Munchen waicn am 1 Jan. 1850 
Declination . 15** 53', 9 westl , 

Iloiizontal-Intcnsitdt 1,9523, 

Inclination . 64** 5 9 ',5 

Die Instiumente, init welchen die magnetischen Vaiiationcii beobachlet 
wurden, standen in einem unterirdischen Local mm am siidwestlichcii Eck 
des Steinwartgcbaudes, Die Einnohtnng ist in dem folgeiidcn Ilolzschnitte 
genauer daigestellt, 



In F, F\ inneihalb des Gebaudes, steheii die Fernrohre und Scalcn. Die 
magnetischen Instrumente smd doppclt aufgeslellt , das cine System bc- 
steht aus den Insliumenten A (Decimation), B (Tntensitdt), C (Inclination 
mit weichenEisenstaben), das andeie System C' ist ganz analog, und 
gehoit bios zur Conti ollc. Das Intensitats -Instrument B bcstcht aus emer 
freien Nadcl, wclche dutch zwei beideiseits festgcmachtc Magneto abgcleakt 
wird, um demnach die Intensitats -Variation zu erhaltcn, muss man die 
Declination abziehen Bei alien iin Tagchuche vorkommenden Intensitats- 
zahlen ist diese Sub ti action beieits geschehen. 


IVeuburg ajj) 

Zur Anstellung der magnetischen Beobachtungen whhlte ich dieAnhohe 
nordlich von Neuburg auf dem linkeii Donau-Ufer, Der Standpunct des TheO" 
doliten A (Fig 82) war von dem Feldweg a 36 Bayr, Fuss ontfeint, und 
1,5 Bayr. Fuss noidhch von dei Grenzlime des Foldcs a 5. In dem nord- 
Jich gelegenen Gestrauche befand sich ein Steinbruch Der Fuhrer kannte 
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die Namcn dor umhcgendon Oitc nicht, imd da imi wemgc von den Tliui- 
mcn jenn Gcgcnd (ugonomcdisch Iiestimmt smd, so bot die Eimitteliing 
del Collimation viol Scliwicngkeit dai Biiucksicliligct man bios diePunclc 
Bcig im Gan nnd Langcnmooscn , so cigibl sicb die Collimadou am Ende 
(S CCLXXXII) 

268“ 44'3, 

am Anfang wai sio um 0',3 giossci. 

Bcmiuch cihalt man das Azimuth, wenn man zu den Theodoliten- Ab- 

lesungcii 

am Anfangc 269 <^ 1^,85 

am Endo . . * 269 1,5 

hinzufugl. 


Zui Bcicclmung 
stimmungcii 

Intcns 1850 Oct, 14 
Inclination 


dci Intciisitat nnd Inclination dicnen folgcndo Be- 

In ' o < o 

10 4 Mg AM 49 IM T 5,2 Jnt 22,2 St, ^ 

10 14 „ „ 49 15,9 „ 6,4 „ 22,2 „ „ 

10 39 „ 20 30,3 „ 5,5 Station A 


Aiib den cmzelncn Bcobaclitungcn gelicn lolgcndo lichiiltate hervoi 
DilToi enz Neuhui g-Munchen 

Decimation +20', 4 +20', 0 +19', 0 +19', 6 Station A I80O Oct, 14 
Intcnbitat -277 -277 Station A 1850 Oct U 

Inclination +2o',4 Station A 1850 Oit 14 


Die aiitlimctibchcn Miitel and 

+ 19', 7 . . . -277 , . . +25', 4, 

uiid die magnctisclien Con&tantcn liir 1850 

10 ^ 13', 6 . 1,9246 • . . 65 ° 24 ', 9 , 


NemimavM, 

Die Bcobaclitungcn wuideu am 28 Aiig, 1852 ansgoliiliit Die bcj- 
don ci&tcii Stationen A mid B (Fig 85) liorandcn bidiaiil dem Maualiulls 
heig siidostlicli von dei Ivuclic, nnd zwai A aul dem west! u Inn Ahliangc, 
B aul cincm kloinen Eidhugd , dcni lioclmtcn Fuucte in dei Nairn dm 
luiclic Die Cooidinatcn bcidcr Stationen nucsbcn, da bonstigc Aiilialts- 
pnnctc leliloii, aiis don Muon aligclcitci Avcidcn, die Jlocluuing liat eigcbcn 
im A X -= 53,9750 Y = 2,8033, 

Im B X ^ 53,99a4 2,7912, 

Nacli S, CCCXXV i,st die Golliination 

Im A am Aniang , , 299^^ 58', 0, 

jui B Mitto , 55 27,6, 

Bci Station A liat die Collimation voin Anlange bis zuin Endo nm 
O', 3 ziigcnommcn. 
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Em hcftigei Ostwind (besonders bei Station B) und von Zcit zu Zeit 
die aus den WolLen heivoitretende Sonne iibten auf die Beobachtimgen 
einen ungunstigen Emfluss aus 

Die dritte Station C (Fig, 84) war linlis vom Wegc, dcr zum Wild 
bade fubrt, imgefabi 47 Fuss (durcli Abscbreiten gcmessen) von der Mitte 
des Weges entfernt, Aus den Miien £iiidet man die Coordmatcn 
54,2420 3,1587, 

und hiernach die Collimation am Anfange 

r= 290'' 36^7 , 

bis zum Ende vermindeite sich die Collimation urn l',0 
Um die Azimutbe zu erbalten, muss demnacb 

0 ' 


bei Station am Anfang 

300 

2,1, 

am Ende . 

300 

2,4, 

bei Station B 

. 55 

31,7, 

bei Station C am Anfang 

290 

41,3, 

am Ende • . 

290 

40,3 


zu den abgelesenen Winkeln binzugefugt weiden 

Zur Beiecbnung der Horizontal Intensitat imd Inclination hat man fol 


gende Bestimmungen 



0 i 


0 




Intens, 1852 Aug, 28 

8 33 Mg.Alil. 48 31,6 

T. 

16,0 

lilt 

1,5 St 

j. 


8 45 

>7 9* 

48 30,3 

75 

18,0 

75 

1,4 „ 

55 


8 57 

JJ 7* 

36 22,4 

55 

17,5 

5> 

I 53 „ 

55 


9 10 

77 

36 22,6 

57 

19,0 

7) 

1,0 „ 

55 


10 32 

7J 57 

48 29,6 

»7 

20,0 

55 

-1,3 „ 

B 


10 47 

57 57 

48 28,6 

57 

18,7 

)> 

“1,5 ,, 

77 


3 8 Ab. „ 

48 28,6 

3» 

16,7 

?7 

3,5 ,, 

c. 


3 19 

75 55 

48 27,1 

55 

I 75 I 

75 

3,2 ,, 

ti 


3 31 

V 55 

36 20,3 

17 

18,1 

55 

2,9 ,j 

55 


3 43 

55 55 

36 20,0 

75 

18,1 

57 

2,6 „ 

51 

Inclination 

9 34 Mg. „ 

19 17,9 

57 

18,9 

Station Jl 



4 8 Ab 

19 17,4 

75 

18,8 

Station 



Aus den cinzelnen Beobachtuugen gchcn folgonde Kesultato hcrvor 
Diffei enz Neumarkt-' Munch en 

Declination +12',4 +12', 5 +12', 1 +ll',5 +11', 7 +11 ',7 Station^ 1862 
Aug. 28 

+12',5 +11', 4 +10', 2 Station B 1852 Aug. 28, 

+11', 9 +10',4 +10',4 +10',4 +11',1 +10',7 Station C1852 
Aug. 28. 

Honzontal-Intensitat -450 -460 -460 -471 Station ^ 1862 Aug, 28. 

-463 -446 Station B 1852 Aug, 28. 

‘■449 -444 -456 -452 Station C 1852 Aug. 28. 



Beobachtungs-Resultate. Neumarkt. Neunburg v/W. 139 

Inclination +51', 3 Station A 1852 Ang 28. 

+50',8 , C „ „ „ 

Die aiithmclisclicn Mittcl smd 

-—455 +5D,0, 

und die magncli&clien ConsUnten fui 1850 

16° 5', 3 . 1,9068 \ 65° 50', 5 


Neunbuvg v/W 

In Ncunbiiig win don die magnctisclien Constanlon auf dem Galgcn- 
bcige bcsiimnd, nalie an dem dori befindliclien Stcinbi nolle, m A (Fig 83). 
Dio Station wuido bezogen auf den Gionzstcin a, und cs cigab sich 
Diicction dcs Gionzstcms = 229° 22', 

Distanz ==5,5 Bayi, Fuss 

Nach dem Sieuci plane hat man fui den Gienzstcin a 
57,3707 —25,4692, 

Inernach erlult man iui die Station A folgende Coordinatcn 
X = 57,3711 -25,4687 

Beicclmot man nut diesen Cooidmatcn die Collimation, so findon sich 
cinigo Abwciclmngcn, die mdc&sen limioicliend ausgoglichon woidcn konnen, 
wenn man die Station urn 1,3 Bayi Fuss sudlichoi und 2,8 Fuss west- 
lichoi amumrnt Nach (Uesei Voiausset/ung oiluiK man die Collimation 
am Endc 

= 264° 49', 5 , 

in del Mitte wai sic um O', 7, am Anfangc urn l',0 giossci. 


Iliernach 

wcidcn die ahgelc&cncn 

Wmkel m Aziiuuihc verwandoU, 

wenn man 


O i 


am Anfangc - 

264 13,0, 


in dci Mittc 

. 264 12,7, 


am Endc . 

264 12,0 

hmzufugt 




Zui llereclinung dei Tloiizontal-lntensitat und Inclination hat man lol- 


gendc Bcstimnmngcu 


0 < 0 

Intcns. 1850 Aug. 4 

8 8 Mg. Abl.4<) 49,2 T. 15,0 Int. -1,2 St A 


8 19 „ 

„ 49 49,9 „ 15,6 „ -2,0 ,, „ 


9 21 „ 

„ 37 32,5 „ 10,6 „ -4,7 „ 

Inclination 

8 46 „ 

„ 21 14,3 „ 15,0 Station A 


Alls don cmzclncn Beobachtungen gchon loJgcndo Rosultatc hcivoi 
Dijfleienz Neunburg -Mime hen* 

Declination -15', 3 -15', 8 -15', 2 -15', t -15', 2 -15', 9 Slat, yi 18oO Aug. 4» 
Ilonzontal-Intcn&itat -444 -449 -447 Station A 1850 Aug. 4. 

Inclination -l-4b',r> Station A 1850 Aug. 4. 
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Die arithmetischen Mittel sind 

-15S5 -447 . +45^6, 

und die magnetischen Constanlen fur 1850 

15^ 38', 4 . 1,9076 45M 


IVeustadi a* d Haardt* 

Die magnetischen Beobachtungen wuiden auf dci Ilaardt unler den 
Weingarten am 8 Sept und 12. Oct 1852 aiisgefuhit 

Die Station A wai auf emem unangcbautcn Grasflcch, nordlich da- 
von gmg ein Fusspfad in emei Entfernung von 24 Bayi Fuss voiubci 
Aus den Miren oigabeii sich die Coordinatcn wie folgt 
X « -6,0500 y = 10,0450. 

Nach S CCCLXXXllI erhalt man die Collimation am Endc 
=: 287 ^ 8', 4 , 

wahrend der Beobachtungen scheint keinc meikbche Veiandeiung voigc- 
kommen zu scin Dei Tag war sehr nebelig, und vom Anfangc koiinten 
mil emigo ganz nahe gclcgenen Puncte gesehen werden 

Die zweite Station B lag etwas tiefei als dicerste, sie >vuido auf die 
kleine Mauei a h bezogon Es eigab sich 

a b 122 Bayr Fuss, 
h B == 41 Bayr. Fuss, 

wobei die Lime b B auf a b senkrecht zu nehmen ist 
Nach dem Steueiplan eihalt man fur die Station B 
X = -6,0362 y= 10,0172, 

unterdessen sind in dci Rechnung uiilci Bciuck&ichtigung der Miren die 
Coordinaten festgeset/t worden wie folgt 

x^ -6,0350 r= 10,0160. 

Hicrnach ergibt sich die Collimation am Endo 
= 355° 33^4 

"Wahrend der Beobachtung hatte die Collimation urn O', 7 zugonommen 


Dem Obigen zufolge hat man, um die Azimuthc zu crhalten , zu dcu 
Theodoliten-Ablesungen ^ ^ 

bei Station A , 287 22,4, 

bei Station B am Anfange . . 355 46,6, 
am Ende • . . 355 47,3 

hmzuzufugen. 

Zur Berechnung der lloiizontal Intensitat und Inclination hat man fol 
gende Bestimmungen 

h ' o / o 



*9 )9 



Beobaclilungs-Bcsultatc Ncusladta cl Haardf. Nurnbcrg i4l 

I, < O ^ O 

IncliiTi 1852 Sept 8 8 12 Mg AM 19 49.6 T 13,9 S(ai A 

Oct 12 9 52 „ „ 19 42,3 „ 7,5 „ B 

Aus den cinzclncn Bcobaclitimgcn gclicn folgcncic Rcsnltatc licivoi 
DiITeicnz Neiistadt MuncJien* 

Declination +1° 54', 1 +1^ >3', 7 53',5 +1° 53',1 +1° 54',0 

+1° 53', 4 Slal A 1852 Sep<. 8 

+1''50',4 +1M9',6 +1^48',9Stat J5 1852 Oct 12 

lloii/ontal- liitensiUt -821 -821 -820 Station A 1852 Sept 8 

-824 -823 Station B 1852 Oct 12 
Inclination 28',7 Station 1852 Sept 8 

,, -|-1 26,5 . /? ,, Otl 12 

Die aiithinctischcn Hittel sind 

-fl^ 52', 1 -822 27', 6, 

iind die magnctisclicii Constanten iui 1850 

17^^ 46', 0 1,8701 66^ 27', 1 

]Xikm.herg^ 

In Nninbeig mirdc am 24 Oct 1849, am 8 Aiig 1850, iind am 29 
Aiig 1852 bcoLaclitct Die dm Stationcn A, B, C (Fig 87) waicn aica 
scibalb der Stadt i edits \on dei Fuitbei Stiasso 

Die Station A wai 2 Bayi Fuss ostlicli von dem Ram a n, IGO Ba>i 
Fuss von d(i Eisenbalm (noidostliclie Sduenenrt ilu), und 162 Bajt Fuss 
von der Mitte dei alten Fmtbei Stiasse entlernt . die Cooiduiatcn cigalien 
sich aus den Mnen vuc foigt 

X «=» 62,6235 Y = 16,1641 

Die Collimation lictnig am Anlang 

75^^ 34', 6, 

iind nabm bis zurn Ende dei Beobaclitungcn urn t',2 zn 

Die Station B wai etwas westlicb von 17 Bayr Fuss von dci 
Mittc del alien Fmthci Strasse, und 5J Fuss \<)n dem Rain hh cntfeint, 

die Coordmaten smd 

X= 62,6510 Y == 16,^21. 

Als ‘Wcitb del Collimation erlialt man lui den Anlang 
104° 57', 4, 

am Ende liattc die Collimation um O', 2 /ugenommen. 

Die Station C wai noidostlicli von A und B am noi dost lichen Eck 
ernes giosscn Ackers, die Mircn gebcu die Cooidmatcn vne lolgl 
X -- 62,6633 T «= 16,1067. 

Die Collimation wai am Anfang 

131° 36'7, 

das eiiic Eager desFermoliios war jedoch mebt fest genug gcschraubt, mid 
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es fand nacb der ersten Inclinations Messung eine Verrucknng statt* Hie- 
durch entstand cine Vermehrung der Collimalion von Spater wurdo 

das Lager berichtiget und festgeschraubt ; hiedurch wurdo die Collimation 
wieder vermindert um 2^9 Zu bemerken ist nocb , dass, wahrend dor 
Tag ausserordenllich beiss war, das Instrument vor den Sonnenstrahlen 
nur unvollstandig geschutzt werden konnle 


Dem Vorhergehenden zufolge erMlt man das Azimuth, wcnn man zu 
den Theodoliten-Ablesungen 

o t 


hinzufagt 


bei Station A am Anfang 
am Ende . 

„ „ B am Anfang 

am Ende , 

„ „ C Nr 6471-6491 

Nr. 6492-6500 
Nr 6501-6508 


75 58,5, 
75 59,7, 
105 21,3. 
105 21,5, 
132 0,5, 
132 6,8, 
132 3,9 


Zur Beiecbnung der Horizontal Intensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 




h ' 


O i 


0 




Intens* 

1849 Oct. 24 

2 49 Ab. All 52 8,2 

T 

13,7 

Int 

10,6 St 

A. 



3 2 „ 

99 

52 3,8 

99 

14,5 

99 

10,6 „ 

99 


' 

3 16 „ 

99 

38 9,7 

99 

15,3 

99 

11,1 „ 

99 



3 29 „ 

99 

38 10,4 

99 

13,3 

99 

11,3 „ 

99 


1850 Aug 8 

9 35 Mg, 

99 

50 10,9 

99 

12,0 

99 

"4,3 ,, 

B. 



9 45 „ 

99 

50 10,6 

99 

12,2 

*9 

-4,6 „ 




9 55 „ 

99 

37 44,5 

99 

12,3 

99 

-4,9 „ 

99 



10 5 „ 

99 

37 43,6 

99 

13,8 

99 

-4,7 „ 

99 


1852 Aug 29 

12 15 Mttg. 

99 

36 18,3 

99 

24,1 

99 

4,7 „ 

a 



12 31 „ 

99 

36 17,8 

99 

24,6 

99 

5,1 ,, 

99 

Inclin* 

1849 Oct 24 


99 

24 27,3 

99 

13,7 

Station A 



1850 Aug. 8 

10 34 Mg. 

99 

21 23,8 

99 

15,7 

93 

B. 



1852 Aug. 29 


99 

19 23,8 

99 

21,5 

9: 

, c 



Aus den cinzelnen Bcobachtungen gehcn folgende Rcsultate horvor 
Differenz Nurnberg - Munchen 

Declination -1-23', 1 -[-23',9 -|-24',0 -l-24',8 +25',8 +25',3 Station 

A 1849 Oct 24. 

-l-27',0 -t-26',6 -1-26^4 +26', 1 +26', 0 +26', 4 +24', 8 

Station B 1850 Aug* 8 

+26', 9 +26',4 +26', 1 +24',8 *^+26',0 Station C 1852 

Aug, 29* 

Hoiizontal-IntensiUt -523 -510 -517 -610 Station A 1849 Oct* 24. 

-507 -507 -505 -510 Station B 1850 Aug. 8. 
-487 -488 Station C 1852 Aug. 29* 
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9 

Inclination -f- 55', 0 Station ^ 1849 Oct 24 

+ 55S5 5, B 1850 Axig 8 

+ 55', 3 5 , C 1852 Axig 29 

Die aiitlimctischon Mittcl smd 

4-25', 6 -o06 4-55', 3, 

imd die magnetischcn Constanten fui 1850 

16® 19^5 1,9017 . 65® 54', 8 


Die magnetl&chcn Bcobaclitungcn wurden atil dci Anliohe iiordostlich 
von OlTenbuig, im Schatten eincs giosaen Banncics , voigcnommen. Der 
Tlicodolit &tand in A (Fig 90), kii den Baum a gab die Messung 
Diicction 165®, 

Entferniiiig 50,7 Dayr Fuss 

Aus don Miron fmdet man ftir die Coordinaten dci Station 
X = -374092 F =« 122045. 

Dio Collimation bctiug am AnCange 

199® 44',1 , 

bis zum Fade der Bcobachtungcii war ciiic YeiimndGiung von 0^2 em- 
gctietcn 

Um hicinadi die A^'iniutlic /u cilialtcn, hat man zu den Tlxcodolitcn 
Ablcfeungen 

am Aidang . 200® 2',0, 

am Elide * . . 200 1,8 

hinzuzidugcn. 

Ziu Bcrcclmnng dci Uoiizontal Inten&ital und Inclination hat man fol 
gende Bcstiimnnngcn . 

h ' O' o 

IntenfeiUt 1852 Oct 9. 1 6 Ab. Abl.48 17,7 T, 7,0 lut. 19,6 St A, 

1 17 „ „ 48 17,7 „ 7,1 „ 19,7 „ „ 

hiolmation 1 43 „ „ 19 1,2 „ 7,1 Station A. 

Ans den cinzclnon BeubadUungen gehen lolgcndo Bc&ultatc licivoi 
DitTci enz Off mburg Munch en. 

Declination +1® 49^,3 -f-1® 49M 4-1® 48', 8 4-1® 49', 3 Station A 

1852 OU 9. 

lloiuontal IntonsiUt -401 -402 Station ^ 1852 Oct. 9* 

Inclination 4-43', 8 Station A 1852 Oct, 9. 

Dio aiithmctibclicn Mittel sind * 

4-1^ 49', 1 . * -401 . . 4-43', 8, 

und die magnetifeclien Constanten fur 1860 

17 « 43',0 . . * 1^9122 . * . 65® 43', 3, 
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09ierhafeit%. 

Im Doife Osterhofen am Fusse vom Wendelstein zwiscben BajTisch 
Zell und Schliersee nahm icli einige Beobachtimgen am 9 Sept 1849 Mor- 
gens yor Ber Tlieodoht wurde in A (Fig 91) links vom Wege, dcr nach 
ScMiersee fuhrt, auf einei Wiese dem Baucrnhofe, ,,bcim Dicker^*^ genannt, 
gegenuber aulgestellt Von der Station A fand ich die Position dcs Eckcs 
a einer zum erwahnten Bauernkofe gekorigen Scbupfe, wie folgt 
Direction , 336® 18', 

Entfernung . 67,3 Bayr. Fass. 

Nack dem Stenerblatte dndet man fur die Coordinaten des Eckpunc- 
tes a die Wertke 


-21,5470 -13>2968 

Demnack hat man fur die Station 

X =* -21,5647 F = -13,2933 

Daraus berecknet si6h die Collmiation, wenn man zwischcn den An- 
fangs- und Endablesungen das arithmetische Mittel mmmt, 

= 242 ® 12 , 8 , 

und die Tkeodoliten-Ablesungen mdssen, um sic in Azuiiutkezu verwaiulcliij 

241® 64',5 

vermehrt werden. Es ist von selbst begreiflicli, dass, da nur eiuc einzige 
Mire vorkanden ist, die BesUmmung dei Decimation als sola unsicher be 
traehtet werden muss^ 


Zur Berechnung der Horizontal InlensKat und InolmaUon hat man fol 
gende Bestimmungen 


B ' o / 0 

Intens. 1849 Sept. 9 9 19 Mg. Abl 49 37,3 T. 12,o Int, 3,9 St. A. 

9 31 .. „ 49 37,4 „ 12,0 „ 3,7 „ „ 

Inclmation „ 23 1,5 „ 12,0 Station 

Ans den einzcluen Beobachtungen gehen folgcndc Resultate hervor 
Differenz Osterhofen-Munchen, 


Declination .9',7 -9',1 -9',8 -9',2 Stat. ^ 1849 Sept. 9. 
Ilorizonlal-Intenatdt +215 +216 Stat, A 1849 Sept, 9. 
Inclmation -27', 8 Station A 1849 Sept 9 
Die anmethischen Mittel smd* 


-9',4 . . . +215 . . . -27', 8, 

und die magnetischen Constanten fui 1850 • 

15* 44',5 . . , 1,9738 . . , 64° 31', 7 


OetUngen 

hei Basel 


Die magnetischen Beobachtungen fuhitc ich am 8. Oct 
Oetlinger Berg bei stflrmischer imd kaltei Witterung aus. 


1852 auf dem 
Der Theodolit 
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wurde in A (Fig 88) an del Waldspit/c, imwcit ernes Maiksteins a aiif- 
gestelK fill deji Maikstcm gali die Messung 

Bnection 23', 

Bistanz 33,5 Bayi Fuss 

Alls den Mnen findet man fui die Station 

X = -690863 y == 206635 
Dio Collimation cigiht sick lueiaiis am Anfang der Beobachtungen 
= 268^' 47', 5 

Avahicnd del Bcohacldnngen fand cine Znnakmc von O', 8 stall 

Die Azimiitlie viid man demnach eilialtcn, wenn man zu den abge- 
Icscnen AVinkelii 

am An range 26 9 20', 3, 

am Ende 269 21,1 

Innzulugt 

Zui Bciecknixng dci Iloiizontal-Intonsitat nnd Inclination kat man lol- 


gen do Bchtiranuingcn 

h 

, 

O 

! 

o 




Intens 1852 Oct 8 

2 

57 Alt 

Akl 47 

10,2 T 

7,8 Int 

00 

00 

A, 


3 

9 „ 

„ 47 

11, fi , 

7,4 


18,0 „ 

5? 


4 

1 „ 

, 47 

14,5 „ 

7,3 

J5 

13,7 „ 


Inclination 

3 

35 

18 

33,6 5, 

7,1 

Station A 



Aiis (Un em/clncn B( oliacklungcn geken lolgende Bosnllatc licivoi 
Dilleionz Oetlingen Munclien 

Dcclinalion +1° 50', 8 +1° 51', 2 +1*^ 50', 2 +1° 49', 3 +1^ 50M Stal. 
A 1852 Oct. 8 

IToiizontal-Inlensilat -60 -60 -56 Station A 1852 Oct 8 
Inclination -|-13',0 Station A 1852 Oct 8. 

Die aiitlimctcsdion Mittol hind 

+1*" 50', 3 -59 +13', 0, 

mid die maguotihcken Constantoii ini 1850 

17° 44', 2 . 1,9464 65° 12',5 

Nack Sciic 42 wild wakihckcinlick die Inclination urn 9' zu vermin- 
dein hcm, 


OeiHngen* 

Die magnetisclieu Beobaditangtn wm den am 13 Sept 1850 Abends 
ailsseikalb des Balmkoli's an der Nuinkcigei Stiassc \ oi genommen. Die 
Coordinaten dci Station A (Fig 89) linden aus den Mnen gefunden, wic 
iolgt A 38,5457 Y 30,5073. 


") In (Iri NAIh Ix'fuidet suli eia trijifononietrxsches Signal .S’, ■ion (lessen Vnrhanden 
seiii xcli bti Anstellunff «Ur Beobuclilungcu keine Ictnnlmss Initte 

t 
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Mit diesen Coordinaten lasst sicli zwar^wie aus der Zusammenslellung 
(S. CCCLXXXIV)zu eiscben, einc vollsUndigoUebciemsUmmung dcrMircn 
mchl cizielen, jedenfalls •^^ard al 3 ei das Mittel der verschiedcncn Wcrlhe 
dcr Colhmation mclit merklicli vou der Wahrhcit abweichen. 

Wii konnen demnach fur die Collimation am Ende 

245° 49', 4 

annehmen Wahiend der Beobacbtung wai eine erlieblxche Aenderung iii 
dor Aufstellung dcs Instruments niclit voigekommcn. 

Demnach hat man, um die Azimuthc zu findcn, zu den abgelcsencn 
Wmkeln 

24u° 33', 5 

hmzuzufugen. 

Zur Berechnung der Horizontal-Intensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 

h ' o ^ o 

Inlensitat 1850 Sept. 13 5 23 Ah. Abl. 49 44,9 T. 9,4 Ini 17,8 Si,J 

5 34 ,» 49 43,5 ,, 8,5 ,, 18,2 „ ,, 

Inclination 5 57 , , 20 53,1 „ 7,6 Station A» 

Alls den cinzclncn BcobaclUungcn gchcii folgcudc Rcsultalc hcnoi 
DilTeicnz Getting en-Munchen 

Decimation +34', 5 +33', 9 +34', 3 +33',6 Station A 1850 Sept 13 
Horizontal-Intensitat -427 -415 Station A 1850 Sept IS* 

Inclination -40', 0 Station A 1850 Sept 13 

Die aiithmetischen Mittel smd 

+34', 1 -421 +40', 0* 

und die magnetischen Constantcn lui 1850 

16° 28', 0 1,9102 65° 39', 5 

Parism 

Die Bcobachlungcn warden am 15 — 17 Sept 1853 an dioi Stationcn 

in und nebcn dem magnetischen Kabinet im Gailcn dci Stcinwaitc voi- 
g^nommen, als Miic dicutc cm schwaizcr Stuch am sudlicheii Thoie der 
Sternwarte, wclchei von dci MiUe dci Saule im magnetischen Kabinct au- 
visirt, genau die Meridianiichlung bczcichnet. 

Die Hauptstation^(Fig, 137) wai die Saule im magnetischen Kab met, 
urn die Azimuthc zu fmden, hat man zu ‘den dasclbst gcmachton Ab- 
lesungen 

O i 

am 15. Sept 269 6,9, 

16. Sept Vormittags . 269 5,6, 

Mittags . 273 19,5, 

NachmiUags 273 19,8, 

17. Sept . ... 30 23,9 


hinzuzufugen* 
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Die /wciic Station B wai mitten auf dem Wege, 23 Bayi Fuss von 
dci Saule mid 219 Bayi Fuss (duicli Abscliieiten gemessen) voii dei 
Miic entfernt Am 16 Sepl wurde abgelcsen 

Miic 49S27, 

Saule 205 50^35 

Ilieuiacli ciliall man die Azimutlic, ^enn man /u den abgelcscnen 
AVmkelii 334^ 10', 6 

Iun/ulug< 

An del diilien Station C ist ktine Declination bcobaclitct woiden 


Ziu 

Bereclinuiig dei Uoii/ontal - Tntensitat 

und 

Iiiclmation liat 

man 

lolgeude 


r 


o 



o 





lute ns 

1853 Sept 15 

ll 

2 

19 Al) Abl 

49 

27,1 

T 

17,2 

lilt 

70,6 

St 

A 
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49 
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17,5 
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17,8 

51 

70,6 
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55 Mg „ 
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49,4 
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12 

27 Mttg „ 

49 

38,6 

f) 

16,0 

15 

63,7 

}> 

11 



12 

39 „ 

36 

47,6 


16,1 


64,7 

51 

)» 



4 

00 

49 

32,8 


17,3 

5 ? 

66,9 

ft 

55 



4 

56 >? j? 

49 

32,5 


15,6 

J? 

67,3 

Pf 

B 


Scpl 17 

11 

4 Mg „ 

49 

35,6 

15 

11,4 

51 

71,7 

f) 

A 

Incliu 

1853 Sept 16 

10 

26 ,, 5? 

19 

36,9 


13,8 

St 

A 





4 

29 Ah 

19 

35,8 


15,8 

St 

A 





6 

19 „ 

19 

32,6 


14,3 

St 

B 




Auh dm em/clncu Beobaditungen gclicn lolgendc ilesiiltate heivoi 
Ditleien/. Paiis-Munchen 

Decimation +4^ 43', 9 +4'^ 44', 6 +i^ 43', 6 43', 6 Stat. A 1853 

Sept 15 

+4^ 38', 6 +4^^ 41', 0 +i^ 46', 2 +4" 4l',0 +4® 40', 6 

-1-4® 42', 8 Station J, 1853 Sept 16 
+4*' 39', 9 +4'^ 39', 8 +4° 39', 8 Stat, B, 1853 Sept, 16 
- 1 - 4 ® 39', 2 H 4® 40',6 Stat. A 1853 Sept 17 
Uoiizontal lateusitat -937 -939 -933 Station A 1853 Sept 15 

-915 -952 -914 -949 Stat A 1853 Sept, 16 
-936 Station B 1853 Sept 16 
-956 Station A 1853 Sept 17. 

Tnclm +1® 45', 2 Station A 1853 Sept 16 

+ t« 42',5 Station A 1853 „ 16 

+ 1'' 40' ,4 Station B 1853 „ 16 

Oie/u komnun nocli die Bestunmmigcn dei Intensitat aus den Sell wing 
ungen, wie lolgt 

Intensiat -943 -955 -933 -943 -958 -946 -934 Station A 1853 
Sept 15, 

-1019 -947 -942 -956 -950 -953 -966 -963 -959 -941 
Station A 1853 Sept, 16, 
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Die aritlimetischen Mittel smd 

+4^^ 41', 9 -943 Abl -949 Sch^. +1^ 42',7, 

und die magnetischen Conslanten fui 1850 

20^ 35 ',8 1,8577 66° 42', 2 

Hr Laugier hat ziu Veigleichung mil ohigcn Resultaten die Declina 
tion und Inclination mittelst ernes Declmatoimms imd Inclinatonums you 
Gamhey bestimml und gefunden 

h ‘ « 

Declination 1853 Dec 3 2 12 Ah 20 17', 

Inclination 1863 Dec 4 (erste Nadel) 66^ 10', 

(zweite „ ) 66 26' 

Hieraus ergibt sich djc Diffeienz zwischen Munchen und Parts 
Dechn +4® 50',8 Inclm +1® 38',2 

JPart^nHirehen^ 

In Paitenkirclien wuide am 1 Septembei 1849 Miltags links \on dei 
Strasse, die nach Muinau fuhrt, an zwei Stationen i? (Fig 92) uebeii 
einem (auf dem Plane niclit verzeichneten) Ilcustadcl beobachtet 

Aus den Miren ergaben sich die Cooidinatcn dci Slationcu wie lolgt 
fui ^ X= -30,1209 Y =- 15,2231, 

B -30,1219 Y = 16,2184 

Unter Vorausseizung dteser Coordinaten erhalt man die Collimation, 
wie sie Seite CCCLXXXIV verzeichnet ist, wird dann cmc Ausglcichiing 
vorgenomnien, so gclangt man zuletzt zu folgenden Werthen 
Station ^ am Ende 208® 25', 1, 

„ B Mittel . 4 54', 6 

Bei del ersten Station fand cine Abnahmc der Collimation von O', 7, 
bei der zweiten eine Zunalime von 0',4 statt 

Urn hiernach die Azimuthe zu erhalten, hat man bci Station ^ 
am Anfang . 208® 46', 6, 

am Ende . . 208 45 ',9, 

bei Station B 

am Anfang ... 5® 15', i, 

am Ende . . - . 5 16,5 ' 

zu den Theodoliten Ablesungen hinzuzufugen 

Zur Berechnung der Horizontal - Intensitat und Inclination hat man 
folgende Bestunmungen 

h ^ 0^0 

Intens. 1849 Sept. 1 11 57 Mttg. Abl. 37 18,0 T. 17,0 Int 4,4 St A. 

12 11 „ „ 37 17,6 „ 17,4 „ 4,8 „ „ 

1 29 „ „ 49 56,8 „ 18,1 „ 4,1 „ B 

1 42 „ 49 65,9 „ 18,2 „ 4,9 

Inclm. . 1849 Sept, 1 2 10 „ „ 28 54,9 18,2 StaUon B. 


J3 
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Axis den cm/elncii Bcobaclitungcn gclicn folgendo Rcsultatc licivoi 
DilTci ciiz Par ten/m chen-Munchen 
Decimation +9', 5 -f-9^,1 ^ ^ 

-1-7', 5 +7', 9 4-7', 6 +8',2 Station B. 1849 Sept 1 

lloiiysontal "Intcnsitat -|-228 S(alion A 1849 Sept 1 

+208 +208 Station B 1849 Sept 1 
Inclination -29',5 Stat B 1849 Sept J 

Die aiitliiiietisclicn MiUel sind 

+8', 5 +217 -29', 5, 

und die inagnctisclien Constanten tia 1850 

16^ 2', 4 1,9740 64° 30', 0 

In magnctisclici Bczieliimg ist Passau moikwiiidig, wcil dasclbst m 
unvcrkennLaroi Wcisc, namcnthclx auf dei Anholio, wo dicMaiialmlfslvirchc 
steht, cm Local -Einfluss sicli kund gibt Die Bcobaclitungcn wuidcn an 
/wci Stationcn ausgefulut, die cistc A (Fig. 93) war siidlicli von dei 
Mariabulfskircbc, und wurde aut das Tliuunclion a bc/ogen, wobci sicli die 
Position \on a folgcndcimasscii eigab 

Diiection 1° 22', 

Entlerniing 206,3 Bayi Fuss 

F*. ist mdessen luciauf bci dor Rechnung kerne Kucksiclit genommen 
woidcii, sondern die Cooidmaton wuiden aus ilen Miien abgclinlet, und cs 
land sicb 

X = 21,1825 y -=» -59,9422. 

Nadi S CCCXXIY cilialt man die Colliinalion am Anfang dci Boob 
aclitungen (mit Ausscliluss dcs nalien Punctes Passau, Dorn) 

== 208° 23 ',7 , 

bis ziini Endc hattc die Collmiation um O', 5 zugcnommcn. 

Die /wcitc Station B (Fig 94) wai noidwcstlicli von dci Fostung, 
links voni Weg, dci zum Pulvcrtliurm fuhrt In dcr Nalic dci Station be 
land sicli cm Gicnzsicin, dessen Possition von dci Station aus gclundcn 
wuidc 

Direction . 252° 9', 

Entlciming 5 Bayr, Fuss. 

Aus den Muen cilialt man die Cooidmatcn dci Station 
X = 21,7964 Y ^ -59,8360, 

und bicraus lolgt die Collimation am Antang 

272 *^ 8', 8 

Man darf annebmen, dass wkliicnd dei Bcobadilung ciiic merkhchc 
Acndcrung dci Collimation nidit stattgclundcn bat. 

Iliernach bat man, um die Azimutho zu findcn, zu don abgolcscnen 
Winkcln 
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ioO 


bci Station A am Anfang 
am Ende 

hinzuzufugen 


206 58,1, 
206 58,6, 
270 43,4 


Ziir Bereclinung dei Hoiizontal-IntcnsiUt und Inclination hat man fol 


gende Bestimmungen 
Intens 1850 Jul. 26 

Jul 27 

Iiiclin 1850 Jul 2b 
Jul 27 


h ' o ^ 

3 13 Ah, Abl 48 12,0 

3 25 „ , 48 9,5 

3 38 „ , 36 27,7 

9 7 Mg „ 36 46,8 

9 17 „ 36 46,5 

10 25 , 48 38,8 

4 3 Ab „ 20 30,5 

9 41 Mg. M 20 37,3 


o 

T 18,8 Ini -5,3 St A 
19,5 "4,7 ,, ,,, 

, 18,4 , ”3i9 ,1, 

, 15,4 ,, ”12,0 ,, S 

15,9 1, ”l2,0 ,5 „ 

„ 16,2 „ -10,7 , . 

„ 18,9 Station A 
„ 16,5 , H 


Aus den emzclnen Beobachtungon gehen folgcndc Rc&iiltatc heivoi 
DifTei enz Pas^au-Munchen 

Decimation -53',7 -54',0 -53', 7 -54' 0 -54', 6 Station A 1850 Jul 2b 
-45', 8 -45', 9 -45', 9 -45',3 -45',5 -45', 6 Station B Jul 27 
Horizontal Inlensiiat -1-17 +21 +20 Station A 1850 Jiil 2G 
-72 -71 -73 Station B „ „ 27 

Inclination -2', 7 Station A 1850 Jul 26 
+6', 6 „ B „ „ 27 

Wml die Station B tilkiii boiuclvsichtiget, so cilult man die auth- 
motischeu Mittel wic folgt 

-45', 7 -72 +6', 6, 

und die magnctisclien Constaiiten iui 1850 

15° 8', 2 1,9451 65® 6',1. 


JPeHUng. 

Der magnetisclie Thcocloht wurdo am 4, Juli 1850 in A 95) aul- 
ge&tellt, ziu Bestimmung des Standpunctes dienen folgcndc Angalicn 
Haus-Eck h Direction 47° 44', 

Ilaus-Eck c „ 85 57, 

Ilaus-Eck a Entfernung 87,5 Bayi Fuss 

Ausserdem fand sich die Station 2,5 Bayi Fuss noidwcstlich von doi 
verlangeiten Richtung ad Da die Seite ad des Hauscs mit dci Ordina- 
ten-A\e einen ’Winkel von 39° 36' maebt, und die Coordinateu des Eckes 
a nach dem Steucrplane folgende sind 

. —16,0984 20,8951, 

so hat man fui die Station A 

X ^ - 16,0898 y =« 20,8884* 
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Dio cin7igc (iigonometiibcli bestimmtc Miie ist Ilolienpciiscnbcrg, da- 
laus fmdcl man die Collirnation 

== 209 ^^ 6 S 1 

Demnacli hat man, nm die Azimuthc /u fmden /n den Tlicodolitcii- 
Ablcsiingeii 

209 ° 35 M 

hin/u/nfugcn 

Es vcistdil sich widil von selbst , dass die Declmationshcstimmuiifi: 

O 

\oiUufig alfc) belli unsichci /ii botiachten ist 

Ziu Bcrcclmiiiig dei lloi i/ontal-Intcnsifat hat man folgende Bcstimm- 
nngon 

h ' o / o 

Intciib 1850 Jill i 9 51 Mg Abi 49 21,7 T 16,3 Int -14,5 St, A 
10 0 , „ 49 22,0 „ 16,3 „ -16,0 „ „ 

Alls den enuclnen Bcobachtungen gehon lolgende llcsiiltatc hcivoi 
DilFeien/ Peitling Munchen 

Declination ~|-20V4 +20',6 +19', 4 Stalion A 1850 Jiili 4. 
Horizontal-IntcnsiUl +105 +110 Station A 1850 Juli 4 
Die aritlimctischen Mittci sind 

+20', 1 +107 — 

und die magnctischcn Constanteu fui 1850 
1()° 14',0 1,9630 


]Pf€9ffen¥^ofew%, 

Einen gceiguetcii Plat/, liu die maguctisdun Jieobaohtnngen land icli 
uoidlich von JMdllcuhohn auf dein sogenannten Plaiicibcrg links von dcr 
Sliasbc, die nach Ingolbtadt fuhit, und stclltc dasolbbt am 16 Oct, 1850 
Voumttags den Thcodohten auf Die Station A (Eig 96) befand sich m 
del Ndhc del Sandgmbe Dit Cooidinaten win den aus den Muen abgc- 
ieitet wie (olgt 

A =-=: 19,2887 F = 2,1251 
Nach S, OCCLXXXV ist die Collimation am Anlang 
183° 38M , 

bib zum Elide nahm bic uin O', 38 /u 


HicJuacIi hat man zii den Theodohten-Ablesungen 
am Anlang , . 183° 41', 1, 

am Ende 183 41,5 

hiiuu/ulugen. 


7aiv Beiechnung dci llouzontal-lntensitat und Inclination hat man fol- 
gendo Bcstinunnngen 

h ' o ^ 0 


Intciib* 1850 Oct 16 9 5 Mg* Abl 48 53,6 T 

9 19 , „ 48 53,1 „ 

10 14 „ „ 36 53,9 „ 


7,5 lilt 19,2 St* A. 

9.3 „ 17,9 „ „ 

7.4 „ 14,0 


p) ?? 


i^2 Beobachtungs-Resultate Pfaffenhofeii Pforzheim 

Jl ' O ^ O 

Intens 1850 Oct 16 9 45 Mg Abl 20 27,0 T 9,2 Station J 
Aus den cmzelnen Beobachtungen geben folgende Resultate hcivoi 
Differenz PfaffenJiofen - Munchen 

Declination +8M -1-7', 5 +7', 7 +7M +6', 5 Station A 1850 Oct 16 
Horizontal-Intensitat -178 -185 -179 Station A 1850 Oct 16 
Inclination +19', 2 Station A 1850 Oct 16* 

Die aritbmetiscben Mittel smd 

+7', 4 -180 . +19', 2, 

nnd die magnetisclien Constanten fur 1850 

16° l',3 1,9343 . 65° 18', 7. 


IPforitheim* 

Magnetiscbe Beobaebtungen wujdcn am 20, Sept. 1852 und am 11 
Sept. 1853 ausgefubrt Die eiste Station A (Fig 97) war auf dei An 
bohe nordwestlicb von dei Stadt, neben dem sogenannten alten Kutseben 
weg und in dcr Nabe eines Markstems a Von dei Station fand icb 
Daeclion des Maiksteins . 

Entfernung 

Vorlaufig lassen sich jedocb diese Bestimmungen zur Eimittelung dcr 
Coordinaten nicbt benutzen, sondern es mussen hiezu die Much gcbi audit 
werden Auf these Weisc eihalt man 

X == -21,7661 F ^ -5,5669, 

und daraus ergibt sicb die Colhmatioii, init Hinweglassiing von Brotzingcn, 
wo irgend em Versehen stattgefimden baben muss, 

313° 33S1* 

Eine tuerklicbe Aeudeiung sebemt wabrend dcr Beobaebtungen nicbt 
vorgokommen zu sein 

Die zweite Station B wai auf dem Abbangc nordwestbcli von tier 
Stadt, und mebt wcit von den Hausern eiitfernt In dci Nabe bcland sicb 
em Markstem, dessen Position bcstimmt wurde, \\ic folgt 
Direction . . 279° 45', 

Entfeinung 15,3 Bayr. Fuss. 

Fur die Coordinaten der Station erbiilt man aus den Miren dieWertbe 
X =- -21,8486 F 6,6830. 

Darnacb wird die Collimation 

== 247° 46'^2. 

Die Beobaebtungen said nicbt besondeis zuvcilassig, sic wurden spat 
Abends begonnen und mussteii bald wegeii unzuieicbender Belcuchtung auf 
gfegeben werdeA. 

Dem Obigen zufolge crbalt man die Azimuthc, wenn man zu den ab- 
geleseneii Wmkeln 
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3,9 S( A 

“0?9 5 , 

70,S B 


bei Station A 313° 24', 8^ 

B • 247 27'8 

hinzuhigt 

/in Boiecbnung dcr Iloiizontal-Intensitat mid Inclination liat man fol- 
gende Bestimmimgen 

h ' o / o 

Intcns 1862 Sept 20 9 9 Mg Abl 48 47,9 T 13,8 lut 
9 20 „ „ 48 48,4 , 14,1 „ 

10 16 „ „ 48 53,3 „ 13, 1‘) „ 

1853 Sopt 11 6 38 Alt „ 48 10,2 „ 12,2 „ 

Inclm 1852 9 47 Mg „ 19 30,7 „ 13,0 Station A 

Axis den einzclncn BcoLaclitnngcn gclicn folgcndc Rcsultate hervor 
Dillcienz Pfo) zJietm-Munchen 

Decimation +1° 37', 2 +1° 36', 2 +1° 36', 2 +1° 34', 7 +1= 34', 1 St 
J 1852 Sept 20 

+1° 35',5 +1° 38',7 Station B 1853 Sept 11 
Hori/ontal-Intensitat -542 -543 -547 Station A 1852 Sept 20 
-523 Station B 1853 Sept 11 
Inclination -j-i® g-^g StaUon A 1852 Sept 20 
Die antlimetischcn Mittol sind 

-1-1° 35',7 -539 g/^g^ 

irad die magnctisclicn Constanten fui 1850 

17° 29',6 1,8984 66° 9', 4 


M"iwwa»eniti. 

Die luagnetisclic Slalion war auf dexn Iloiclt, lu dci Nahe desNiveaii- 
slems a (big 98) Die Po'sition dcs Nivcaustcms von del Station aiii er- 
gab hull wic lolgt 

Diiection 335o 6', 

Distan/; 28,5 Ilayei Fuss 

Die Coordinatcn dei, Niveaustenis siiid 

-13,5277 26,4436. 

doiimacli hat man lui die Station A 

X = i3,53m 26,4451 

Die Collimatioii kaiiii (S (XI(jLXXX.V) niu aiis einci eiiuigon Miie(Tru- 
steihohe, Niveaustcm) ahgeleitet weiden, da I’liniasen/. au nahe wai , niinnit 
man altei an, dass die Mnc e (Nio 7189) urn 10° /u Klein aitgelosen 
1 st, so crgiht bioli, dass diescMiie dci luuhthuim von Vinmngen war, tin d 
man crhalt als Colliination 285° 47', 6 , das anthmetische Mittcl aiis dieser 
Bcstimmung iind Uustcihohe, Niveaustcm ist ffui das Endc doi Bcobacht- 
™gen) 286° 48',0 


*) Au 8 dem Miincbener Tageliucfie xnterpolirt 


ll 
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Vom Anfang bis ztim Ende dei Beobachtungen nahm die Collimation 
iim 0%S ab 

Um hieinach die Azinnithe zu erhalten, muss man zii den Ablesungen 
am Anfang 286® 26^5, 

am Ende 286 25,7 

Inijznfugcn 

Zui Bereebnung der Hoiizontal-IntensiUt nnd Inclination hat man fol- 
gendc Bestimmungen 

h ' o t o 

Intens. 1852 Sept 14 7 53 Mg. AW. 49 48,1 T 9,8 Int. 7,3 St A 

S ^ 5? 49 46,0 ,, 9,7 ,, 7,0 ,, „ 

i Inclination 8 37 Mg „ 19 47,4 „ 10,3 StaUon A 

Ans den tiuzelnen Beobachtungen gehen folgende Resultate hervor 
1 Dijfferenz Pirmasenz Munchen 

becluiation +2° 5',4 +2“ 6',0 +2« 4',7 4-2“ 4',9 Stat .<#1852 Sept I4. 
Bomontal-IntcnsiUt -802 -790 Station A 1852 Sept 14 
■ Inclination -|-1“ 29'.5 Station A 1852 Sept 14 

Die aiitliractischen Miltcl sind 

+2° o', 2 . -796 4-1® 20' 5, 

id die magnetienhen Gonstanten fdi 1850 

17° 59' 1 1,8727 66° 29'0 

JPrag. 

Die Declination und Inlensitat warden am 28 Aug 1853 m demmag 
netischen Hause im Schlossgarten auf dem llradschin (Station A), die In 
chnation neben dem magnctisclien Ilausc (Station B) bcobachtet, als Miie 
dieute die Spilzc des asfionomisclen Thuims Das Azimuth der Miic 708 
SlaUoii A aus betiagt naoh cmer Mittheilung des Urn Adjuncten Kunes 

51° 34', 42 

siulostlich Mit Anwendung dieser Bcstimmung cigibt sich, dass, um das 
Azimuth zu eihaltcn, zu den Ablesungen der Station A 

294° 26', 35 

hinzugeftigt werden muss 

Was die Lage dei Station B betnfft, so land ich das Azimuth dor 
selben von A aus s= 284° 6', 

und die Distanz = 36,0 Bayr Fuss 

Fcrner wiiide von B aus der Winkel zwischen dem astronomischen 
Thurm und dei Station A 

= 127® 5' 

beobachtet, da mdessen die Entfernung des astionoimschen Thurms voii 
dem magnetischen Hause nicht bekannt 1 st, so koimen die Messungen der 
Declination ah dei Station B voilaufig nicht henutzt werden 
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Zm Bcicchnmig der llomontal - Intcnsitdt mid Inclination hat man 

lolgendc Bcstmiiiiingcn 

Jl ' Q t o 

Intcnsltdt 1853 Ang 28 11 18 Mg AM 48 30,3 T 18,2 Int 57,0 S( A 

11 27 , „ 48 30,4 „ 17,9 „ 57,6 , , 

11 34 , „ 36 6,2 „ 17,6 „ 58,0 , 

IntJiiul 1853 Sept. 17 12 9 MUg , 19 1,4 „ 16,5 Station A 

Aus den cui/clncn Bcolidclilungcii gtlioii folgcnde Resiiltato lieivoi 
Difleionz Prag - Munchen 

Dodnidtion 15' 6 -I-' 15'9 -1« 13',2 -i" 15',7 SlaUon A 185 

Aug 28 

Iloiuonldl-liilon&ildt -610 -610 -599 Station J 1853 Aug 28 

Inclination -|-1^ 6\7 Station J 1853 Aug 28 
Die aiitlimctibclien Mittcl sind 

-1*' 15S6 -606 +1° 5', 7, 

nnd die magnctibclicn Coiistanteii lui 1850 

140 38/^3 j gQjt- ggo 5/^2 

Machet* 

Naclist (kin Ailici ist (!< 1 UdiJicl (ki hoclistc Punct iin Dayoubcli 
Wald , (licSpit/c d(sbcdl)cn (<md icli 4454 ‘) Paiisci Fuss ubei dem Nive 
dcs Mccies 

Dicseu Boig l)Cs<i(‘g icli am 30 Juli 1850 in Begloitnng und unt 
Anluluung (les llin Foistincisteis , dein duMlortige Gegend — sie g<' 
lioite danials /u si'inem Amt.sbeziikc — vollkommcii bekannt wai 

Dei Tag wai tuib und legnciisch die Spitze dcs Beiges >\iadc uni 
/wei Ulir Naclmuttags ciiciclit 

Das Stativ dcs Tlicodolitcn stcllte loh sudwestlich vom Signal an! 
oincm IcJsigcn Boden aul, das eigcntliclie Signal st(dit ubugens niclitmclu, 
sondein cs ist an dci Stellc desselbcn von Ihn Ihlber vui ovales IBauei- 
woik an der Beigspitzc, imi euici Art Tiepjm m dm* Milte /tan llinaul- 
stcigcn, aulgcfulirt Avorden, Von dem Mitkdpunkte dieses Mauciwciks wai 
del riieodoht 14,5 Bayi Fuss entleint, die Direction vom Tlicodolitcn 
aus wai 346 16' 

Die Cooidinaton dcs BadiekSignals wind 

40,6744 —56,9314 

dcmnacli bat man fui den Standpunct des Theodoliton 
jr = 40 6727 F == 56,9310 


Diese Ho be sclieint ru Idem , Hr Btlber hat ails wieclerhollen Beobacbtungeii 
44915 gefimden Die Beobachtungen von Bonne und Bronmirnd geben 4440, due 
An^abe vor Stolx ut 4460 
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Beobachtungs-Resultate. Rachel. Regen. 


Mit diesen Cooidinaten ergibt sich die Collimation am Aufange 
«= 39',6 

Bis zm Mitte dei Beobachtungen hatte sie urn O', 2 uiid bis zum Eiide 
urn 0',4 zugenommen 

Diesem zufolge erhalt man die Azimuthe, wenn man zu den Tlieodo 
hlen-Ablesungen 

am Anfangc 219<^ 

in der Mitte 219 17,2, 

am Ende . 219 17,4 

hmzufugt « 

Zui Berechnupg dcr Hoiizontal IntensiUt iind Inclination hat man lol 
endc Bestimmungen 

h ' o y o 


Illation 


Aus dcii einzelncn Beobachtungen gehen foJgende Resultate hex vox 
DiIFerenz Rachel ~ MuncTien 



2 17 Ab 

Abl 

49 10,2 

T 

13,6 Int -2,3 

St 

A 

2 31 „ 


49 8,1 

99 

14,1 » -1,6 

55 

t9 

3 46 „ 

39 

00 

CO 

99 

12,8 „ 0,5 

55 

55 

3 13 „ 

99 

30 49,7 

» 

12,4 Station A 




cliiiatxon -54', 9 -55', 1 -55', 1 -54', 5 -55', 4 -55', 1 Statxon A 1850 

lull 30. 

nzoutal-Intensitat -241 -239 -249 Station A 1850 Jul 30. 

Inclmation +23', 3 Station A 1850 Juli 30 
Die anthmotxschen Mittel sxnd 


-55',0 -243 

uiid die magnetzsclien Constanten lui 1850 
14° 58', 9 . 1,9280 


+23', 3, 

. 65° 22', 8 


Hegen* 

Da Regen in einei Vertiefung liegt, iind exne Aiissicht nirgends gegc 
ben 1st, so begab loh mich am 1 Aug. 1850 auf die m der Nalic beiind 
liche RnineWeissenstein, und stcllte daselbst an /wei Stationen, A iiiid B 
(Fig, 100), magnetisclie Beobaclituiigen an. Von der Station B aus wurde 
die Position des Eokes a der Kapelle und der Station A gemossen, und es 
eigab sich 

Eck a Direction . 269° 28', 

Entfeinung 318 Bayi Fuss, 

Station A Direction , . 247° li', 

Entfernung 49,7 Bayr. Fuss 

Die Coordinaten des Eckes a smd nacb dem Steueiblatte 
39,3258 -49,2313, 


Beobachtungs-ResuUate. Regen Rcichenhall 
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dcmiiacli cilxdlt man lur die Station A 

X «= 39,2307 Y -49,1979, 

und fill Station B 

X == 39,2331 Y = -49,1922, 

Bci del Bcicdmung sind iibiigcns lolgcnde, aus der Beiucksichtiguiig 
del Much hcivoigegangcnc, Coordinatcn gcbraiiclit woidcn 
fill A X = 39,2315 Y == -49,1968, 

fill ^ Z == 39,2339 Y = -49,1911 

Mit dicseii Coordinaten cihalt man die Collimation 

bci Station A am Anfaiig 131° 35^,0, 

bci Station B am Aiifang 72 29',3 

Meikliclic Acnderungcn tandcn waliieiul der Beobaclitung mcht 
llieinadi cilialt man die Azimutlic, wcnn man zu den abgclcsc 
Winkelii 

bci Station A 130^ 2Y 7, 

bci Station B 71 18', 0 

hm/ufugt 

Zui Bcicdinuag dci Ilorizontal-Intensitat und Inclination bat man 
gendc Bc&timmimgcn 

ll ' o ^ 0 

Intcn 1850 Aug 1 8 22 Mg Abl 49 8,3 T 16,0 Int -1,8 St A 

B 33 „ 49 9,1 „ 16,0 „ -2,0 „ „ 

9 15 „ 37 4,8 „ 16,2 „ -2,8 „ „ 

Inclination 9 40 , , 20 54,0 ,, 16,5 Station B 

Aus den cin/dnon Bcobacliliingcn gclion lolgcnde Kesultatc bcivoi 
Difleicnz Regen-Munchen. 

Docliriation -35V1 -36%5 -35', 9 Station A 1850 Aug 1 
-30', 8 -37M -30', 8 Station B „ „ „ 

lloii/ontal-lntcnsitat -255 -258 -250 Station A 1850 Aug 1 
Inclination -1-24 '3 Station B 1850 Aug 1 
Die aiitbmctisdicn Mitt el bind 

-36',4 -254 +24', 3, 

und die maguctischcn Const ant on lui 1850 

15*^ 17',b 1,9269 , C5° 23', 8* 

MieicF^ev^haiK 

Die magnctisclicn Beobaditungcn 'sviudcn am 12. und 13 Oct. 1H49 
aul dci Anliobc ostlich von dci Stadt (Sclilosb- odci Giutcnbcig genannt), 
ausgcfulut 

Dei Standpiinct des Tlicodolitcn A (Fig. 101) wuidc anf die alto Stadt- 
mauci bo/ogen, und di(‘ Mcbsung ergab lur das Tliuuncdv a 
Dncction . 167° 23', 2, 

und fui den nachsten Piinct dci Mauei 6 (am Tlioi) 



158 


Beobachtungs-ftesultate. Reichenhall . 


Duection 238° 6', 

Entfermmg 227 Bayr Fuss 

Untei Zii7ieliung des Steuerblattes habeich liieiaus die Cooidinalen dei 
Station besUmmt, me folgt ^ 

X ^ -19,5744 -41,9412 

Unterdessen hat sich gezeigt, dass mit dieseii Cooidinaten cuic Uebei- 
emstimmung der Miien meht 7u eizielen ist Die Rechnung wurde daim 
mit den Cooidinaten 


X = -19,5754 Y -41,9453 

ausgefuhrt, iind gab die S, CCCjLXXXV vorkommenden Resiillalc Urn cine 
vollstandige Uebercinstimmung der Miien zu cizielen, leicht eine Aciidei- 
ung von ein paai Zolten in den Cooidinaten aus, und man erhalt zulct/t 
die Collimation am Anfange 

=» 102° 57S2 

Bis zam Endc fand erne Zunahme von 0',5 statt 
Am folgenden Tage wurde der Theodolit auf demselben Puncte aulgc 
jtellt Die Ablcsung dei Mire St. Zeno gibt die Collimation giossei uiu 
fl9° 49^,3, und man hat am 13 Oct die Collimation 

== 222° 46', 5. 

Urn demnach die Azimutlie zu findcn, hat man zii den abgclesenoa 
Winkeln 

am 12. Oct am Anfang 101° 59 ',4, 

am Ende 101 59 ',9, 

am 13 Oct am Anfang 222 48', 8 

hinzuzufugen 

Zur Berechnuiig der Honzontal - Intensitdl und Inclination lidt man 
folgende Bestimmungen 

h * o ^ o 

Intensitdt 1849 Oct, 12 5 OAb. Abl. 49 15,3 T. ii,4*)Iiit 17,0 St J 
5 11 „ „ 49 15,2 „ 11,2 „ 17,1 „ „ 

„ a 52,5 „ 6,5 Station ^ 

Aus den ciiizelnen Beobachtungen gehen folgende Resultatc hcivor 
Differenz Retchenhall-Munchen. 


Dedination .35',2 -35',4 -35',3 Station A 1849 Oct, 12 
-35',3 Station B 1849 Oct. 13. 
Hon/ontal-Intensitdt +281 +283 Station A 1849 Oct 12 
Inclination -23', 3 Stat, A 1849 Oct 13. 

Die aritbmetisclien Mittel sind 


-35',3 +282 

and die magnetiachen. Constanten ffir 1850 
15» 18', 6 . . . 1,9805 . 


-23',3, 
6-4° 3 6', 2, 


4.119 dem MUncKeaer Xagebuche interpolirt 


Beobachtungs-Resultate Rosenheim 
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JBosenheiwn^ 

In Rosenheim wmden am 6 Oct 1849 und 20 Aug* 1850 Beobacht- 
nngen angestellt Die eistc Station A (Fig 102) wai in der Nahe dci St 
Sebastian s-Kirchc, und wide bezogen aufdas Endc diesei Kirclie a (Mitte 
7^\lscl^en den beiden Ecken). Fur den Punct a fand icli von A aus fol- 
gende Bestimmungen 

Entfernung 173,5 Bayi. Fuss, 

Diiection . 132^ 0^ 

Nacli dem Steucrblatte hat man fur die Punctc a die Cooidinaten 
-13,1896 -17,6682 

Hicraus cihalt man fur die Station A 

X = -13,1752 Y = -17,6844. 

Der Tag A\ai ncbelig und die Fernsicht daduich schi bcschiankt 
Eimge nalie Miicn wurden beobachtet, da jedoeh diese bislici nicht trigo 
nometiisch bestimmt smd, so kann voilaufig die Collimalion mcht bciecli- 
nel werden 

Die /weite Station B wai auf dem Schlossbeig (Fig 103), m dei Nahe 
cmer giossen Linde und unmittelbai neben einem stcilcn mit hoheni Gc- 
stiauch bewachsenen Abhang, dci im Stcuciplan nicbt angegeben ist Die 
Coordinatcn dei Station crhalt man aus den Miicn wic folgt 
X = -13,2201 Y = -18,2734 

Am Endc dci Beobachtungen wuide das Stativ cm wemg veistcllt und 
auf cine ncue (in Fig 101) juclit angczcigfc Station C gebiacht, damit dor 
Thin in von Klcmhol/cn, dei von dci Station B aus nieht sichtliai wai, 
beobachtet weidcn konnte Von C aus fand idi 

Diicction dei Station B 32°. 

Dncction dei Linde 323®. 

Entlcinung dci Station B 0,6 Bayi Fuss, 

Lntfeinung dci Lmdc . 7,0 „ „ 

Magnetischc Beobachtungen wuidcn hici mcht angestellt , vielrnehi vsmd 
(he Euistclhmg(ji bios /u genaueici Ermittcliing dci Cooidinaten dei Sta- 
tion veiwendet woiden 

Nach mi'liicicn Vcisuchcn, giosscic Ucbcicinstimmung in die lieiedi- 
neten Wcithe dm ColUmation zu bungen, cntschloss ich mich zulctzt, keme 
veitcic Acndcumg voizunchmen, sondcin das authnicti&che MitUl 
122° J',6 (fur den Anlang) 

bei del Jiculuction zu gchiauchcn Die (Jollimation hat bis ziim Endc dor 
B(‘()bachtungcn uni O', 9 zugcnommcii , Inernach hat man, uni das Aziimuh 
/u orhaltcn, zu den Theodolitcn-Ablcsimgcn 

am Anlang . 121® 36', 3, 

am Elide 121 37,2 


hmzuzufugen 



i60 Beobachtungs-Resultate Rosenheim, Roth 


Znr Berechnnng der Honzontal-lntensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 

il / n / ^ 

Intens. 1849 Oct 6 11 llMttg Abl 
11 24 „ 

1860 Aug. 20 2 38 Ab 


2 51 


55 


49 43,8 

T 

11,0 

Int 

13,8 

St 

J 

49 43,9 

55 

10,0 

55 

13,8 

55 

55 

47 49,3 

55 

1^,1 

55 

5,9 

55 

B 

47 48,5 

55 

13,0 

55 

6,2 

55 

5" 

23 6,9 

55 

11,0 

St 




CO 

55 

12,2 

55 




oo 

o 

55 

12,5 

55 

B 




Inchn, 1849 Oct 6 
Oct 6 

1850 Aug 20 3 17 „ 

Aus den einzelnen Beobachtungen gehcn folgende Resultalc honor 
DiiFerenz Hosenhetm-Muncken 

Declination -26^5 -26', 2 -25', 4 -24', 7 Station B 1849 Aug 20 
Honzontal-Intensitat -1-153 +]61 Station J 1849 Oct 6 
-1-146 -1-150 Station B 1850 Aug 20 
Inclination -16', 9 Stat, J 1849 Oct 6 
-16', 4 ^ ,5 , 

-15',4 ,, B 1850 Aug 20 

Die arithmelisclien Mittel siiid 

-25', 7 +152 -15', 9, 

ad die magnetischen Constanten fur 1850 

15° 28', 2 . 1,9675 . . 64© 43', 6 


jRoth. 


Die maguetischeu Beobachtungcn wuiden am 25 Aug 1852 auf dcr 
Anhohe sudlich von Roth, zunachst an dcm Sommerkellci ausgeifihrt Dcr 
Theodoht wurde aufgestellt m J (Fig 104) am Eck dcs, eistcn Ackers, 
links vomWege, dei von dem Sommcikellci zur Nuuihcrgci-Strassc filliit 
Nach dem Stoiiciplane hat man fur die Station 


A' = 52,4385 r= 15,0433, 

daiiidessen diese Restimmang immeilim einige UusichcrhcK, hat und die 
Muen zui Eimiltelung dei Cooidmaten nicht ansrcichcn, so schcint cs am 
Z-weckmassigstcn, von dei Declination ganzhch Umgang zu nehmcii 


Zm Beiechnung dei lloiuontal-Intensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 


Intens. 1852 Aug 26 

Inclination t 

Aus den einzelnen 


7 58 Mg. Abl 48 39,0 T. 15,9 Int -2,7 St 

8 9,,,, 36 28,2 „ 15,9 „ -2,9 „ 

8 42 „ „ 19 19^8 „ 16,5 Station ^ 

Beobaclitungen gehcn folgende Resultale hervor 


J 

7 » 


’ '‘•>Be»»m«ien,,U„,tie*WeUeAble,un8(l4r 1111 ) 


Beobachtungs-Resultate Roth Rothenburg* i0| 
Differenz Roth-Munchen 

Horizontal - Intcnsitdt -467 -477 Station ^ 1852 Ang 25. 

Inclination +55', 5 Station A 1852 Aug, 25, 

Die aiitlimctisclicn Mitt cl siiid 

— -472 . +55';5, 

und die inagnctisclien Con&tantcu lui 1850 

— . , • 1,9051 , , , 65=> 55', 0, 

Mothenhwrg. 

/ill Aufbtcllung dcs Thcodolitcn waliltc icli emen Pimct A (Fig 105) 
au&seihalL Rotlicnbiiig, links von dei Stiassc, die nacli XJjOTcnlieiin fulut, 
die Station wai 134 Bayi Fuss von dci Mitte dcr Stiassc (o) entfernt, 
und j Fuss ostlicli vom Kainc, dei die Fcldei ticnntc, 

Die BcoLaclitungcn wiirdcn bei iingunstigcm Wcttei am 30, Sept. 1850 
gegen Mittag ausgcfuliit, Aiis den Mncn crlialt man die Cooidinaten dei 
Station , 

X 59,7886 r = 43,1119, 

Wenn man Ncusitz, wo emc ‘bctrdclitliclie Abwcicliung sicli zcigt, weg- 
Idsst, so crgibt sicli die Collimation ainAnfang aus den lunf andcicnMiien 

=== 151° 41', 5 

Line meiLliclic Acndciung in dci Aufstclluug sclicint M'aliiend dci Bc- 

obaclitung mclit stattgefunden zu liabcn, und mou cilialt deinnacli die A/i- 

inutlic, wenn man zu den Tlicodolitcn-Ablesungcn 

, 152° 45', 1, 

Innzulugt. 

Zui Beiccliniing dci Ilouzontal Intcnsitat und Inclination liai man lol- 
gende Bcstimmungen 

Jl ' 0 i 0 

Intcns. 1850 Sept. 30 10 33 Mg. AW. 50 30,4 T 10,0 [nt. 10,9 St. A 
10 44 , , 50 38,8 „ <),8 „ I0,4 „ „ 

Indiuatioii XI 8 „ .,31 10,1 ., li,3 Sl.it A 

Auh den caueliicn Beobaditmigen gelien to]geiid(' Ke.suKato licivcn 
Dillci ciu Rolhenhurg-Munchen. 

Dccliudtiou +50',7 -l-30',3 +50',1 -|-50',5 Stat. A 1850 Sept, 30. 
lloa/onlal luteuMtat -607 -596 Station A 1850 Sept. 30. 

luclm. -1-1° 2',5 Stat. A 1850^ Sept. 30, 

Die autlimctisclion Mittcl wild 

+50',4 , . -601 . . . -f-io 2',5, 

und die magnetistlicu Confetantcu fm 1850: 

16° 44', 3 . . . 1,8922 ... 66° 2',0, 


V 



iB3 Beobachtungs-Resultate Rothenbach Sailing 


Mi^ihenbaeh* 

In Rotlienbach kam ich am 6 Juli 1850 Nachmiltags an, es zeigte 
sich, dass auf dem Wege von Immenstadt her die Kiste, wo sicli meine 
Instrumente kefandtn , beschadigt und die Instiumcnte sclbst 7 iim Tlicilc 
locker gewordcn niid durcheinander genittelt woiden waien Urn enicn 
Anhaltspunct zur Bcstimmung der ctwa voigekommenen Aendcimigcn zu 
eihalten, begab ich mich auf erne klciiie Anhohe sudlich von Rothenbacli, 
und nahni einigc Beobacbtungen vor Da icli kcinen Standpunct findcn 
konnte, von wo aus eutfeinte Kirchtliuime zu sehen gcwcscn waicn, so 
wurden kerne Declimationsbestimmungcn gemacht. 

Ziu Bercchnung der Ilonzontal-Intcnsitat und Inclination bat man fol 
gende Bestimmungen 

\\ • o t o 

Intens, 1850 Jiil 6 4 32 Ab» Abl 36 18,1 T 17,7 Int -8,8 S( A 

Inclination 4 51,, „ 20 29,1 „ 16,9 Slat A 

Aus den einzeliien Beobacbtungen gehcn folgcndc Rcsultatc licrvor 
DiITcicnz Rolhenhach - Munchen 
Horizontal Intcnsitat -|-132 Station A 1850 Jul 6 

Inclination -6', 4 Station B 1850 Jul 6 
Die antbiueti&chcn Mitlcl sind 

. -4- 132 . , -6^,4, 

und die magnctischcn Ooustanten ftii 1850 

— 1,9655 . . 53',1 


Saiiing. 

Den Sailing, desbcu Spitzc nacb mciiicn baiomctiischen Mcssungeii 
6273 Pariser Fuss*) ubcr dem Mceic sicIi eihcbt, babe icb am 26 Sept, 
1849 besticgen Den TJicodobtcn slcllte icb ostlicb vom Kiciizc in J 
(Fig 106) auf, die Position dcs Kicuzcs wurdc von A aus gefunden, wic 
folgt 

Du ection . * 94® 49', 

Entfernung 35 Bavi Fuss 

Die Coordiuatcn dos Kicuzcs auf dem Sailing sind 
-28,6084 26,4128, 

demnacb bat man ffii die Station 

X ^ -28,6099 Y 26,408 A 

niemsei-gitt Mch iiach S CCCLXXXVI die Colhavatioii m doi Mttc 
der Bcobaclitung 

« 55° l',3 , 

am Anfang wai die Collimmion itm O', 3 giossci, am Endc um O', 4 klomer, 

Dem Obigcn zufolge hat man, nm dicAzimutho zu fiijdcn, zii don ab- 
gclesenen Winkeln 


*} Die Messuiififen von Some mid Sfdusseaud gfiben 0232 i 
Anjrabe von St6ft ist 6217 PariBer Fuse 


Tf^em fand 0254 


ditf 



Beobachtungs-Resultatc Sailing. Salzburg 
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am Aufang 55 37^7, 

in del Mittc 55 37,4, 

am Elide 55 37,0 

hmzuzufugcii 

Ziu Beieclinung dci lIoiJzoiital4iitcnMlal mid TiKlmation liat man lol- 
gende Bcblimmmigcn 

ll ^ o / o 

luteub 184<).Vi‘t 26 1 0 Ah Ahl 49 42,6 T 8,1 Lit 11,2 Si 

1 11 - . 49 41,1 „ 8,0 „ 11,2 „ 

2 27 , , 36 38,6 „ 9,5 „ 12,0 , 

2 44 „ 36 37,8 „ 10,2 ., 12,5 „ , 

LitliiidHon , 23 2,8 8,0 Station A. 

Aus (IiMi ciiiziliion Beohachtuu^oii gclicn lol^cndc Ilcsultato Iienoi 

Dj (Ti u n/ Sailin(j-3Iunchen* 

Ltcliiwlioii +21', 0 +2r,0 +21',3 +20' 8 +21',0 +20',6 +20', 9 

Stat A 1849 iSop( 20 

Ibuuoidal lutensdal +200 +207 +192 +191 8lal A, 1849 Sept. 26 
Iiicluiation -19',0 Station A 1819 Sop 26. 

Die aiilhmcUsclicn Mittol ‘stnd 

+20' 0 +197 -19' P, 

mid die magiicli.sdion roiistanion Im 1850 

10'^ 14', S , . E9720 64^^ 40', 5. 

Da Sal/buig aucli in d(‘u Otsteiu ichisclion Opciatiorien emeu magiicti 
sclion PiiiKt bildel, bo babe icb /u wudoiboUeii Maleu dasclbst Bfessungen 
ausgtlulul, urn cuun sioboin Ansdiluss zn oi/ielcu Am 8 9 und 10 Oct 
1819 mid am 24 Ang 1850 wiiide aut dcin Moiulisboigo gaiiz nalu^ b(i 
(lei knclie von Mubin, daiin am 10. Od 1849 mi Botamsclien Gbutcui Ik 
obtiditel Die Stationon *aul dem Monclisbc^ig (Fig 107) wmdon aid das 
liolzoino Biuimonbaiis ahde (vioiedug, Soiti* -= 18 Ba^i Fuss) bezogiu. 
und os (igab sidi 

Stationon A und E in dti \cilangci(en Soile a b 

Entloinungcn Aa ^ 24,1 Ba}i Fuss, Dayi. Fuss, 

Dii(‘c<ion iloi Lmic Ea von E aus gimicsscu — 194^ 43', 
Station B Fnttoinimg aB 95 Ba;)i. Fuss, 

Ducdion Be 75° 12' 

Station D, von E aus geiuossen 
Diroction = 2il° 28', 

Entfcinung 133 Bayi. Fuss 

Aufe&erdem win den von dci Station A aus dicKantcn dcs Tlmrmcb der 
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Beobachtungs-Resultate Salzburg. 


Voistadt Muhin anvisut (Nro. 1819 — 1821 iind Nro. 1850 — 1852), imd wenn 
man hiezu noch die Bestimmung niinmt, dass die Seitc dcs Thiirms 28,31 
Ba;yi Fuss hetiagt, so hndet man die Entfeinung dei Station von dcr 
Mittc des Thmms = 712 Bayr Fuss 

Hiernach Lonnie man die Cooidinalcn dci veisclucdcnen Stationen ab- 
leitcn, ich babe ubngens voigezogen, hiezu die Miren zu gcbiauchcn, mid 
dabei die verschiedencn Beobachtungen zu vereimgen Auf dicse Weise 
crhiell ich die Coordinaten wie folgt 


A 

X = -15,5078 

Y = -46,8892, 

B 

X= -15,5152 

X — -46,9015, 

D 

X == -15,5115 

r = -46,9049, 

E 

X = -15,5046 

r= -46,8903. 


Wahrend memes Aufenthaltes in Salzbuig war dieFernsicht bestandig 
durch Nebel und Regen mehi oder wenigei beschrankt, nui am 10 Ocl 
gelang es, auf mehiere enlfernle Punkte einzuslellen, und hiciaus crgibt 
sich (mit Aus&chluss von Salzbuighofen und Muhin) die Collimalion 

= 203® 19', 7 

Der Unteischied dei Miren Emstellungen am 8, und 10 Ocl, zu diesom 
Resullate hinzugefugt, gibt fui den 8, Oct. die Colbmation 

83® 2', 2 

Fur die Station B hat man die Collimation (Millel aus Anfaiig und Ende) 

277® 25', 4 

An der Station D betrug die Collimation 
139® 6% 

und an dei Station E 

181® 21',7. 

Urn demnach die Azimuthe zu eihalten, hat man zu den abgclc&caeu 
Winkeln 


0 t 


am 8. Oct, 1849 Station 

A . . 

81 67,3, 




am 9 „ 

B . 

276 20,5, 




am 10. „ „ „ 

A 

202 14,8, 




am 24, Aug 1850 „ 

I) . 

138 1,8, 




am 24, „ „ , 

E 

180 16,8 




hmznzufugen. 






Zur BeicoLnung dei Hoiizontal-IntensitSt und Inclination hal man 

fol- 

geude Besluumungcn 






h ' 

0 t 

O 




Intens, 1849 Oct, 8 4 10 Ab.Abl. 

49 33,8 

T 8,4 lilt, 

15,9 

St 


4 4 20 „ „ 

49 34,3 

8,1 ,, 

16,2 

?? 


Oct 9 10 10 Mg. „ 

36 41,7 

4,1 ,, 

13,6 


B. 

10 24 „ „ 

36 42,9 

4,3 ,, 

13,3 

J> 

5» 

Oct. 10 8 54 „ „ 

49 40,9 

4,8 „ 

16,4 

53 

A. 

9 7m 

49 42,1 

4,4 ,, 

16,5 

3S 

93 
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h / O' 0 

Inteiih 1849 Ocl 10. 10 48 Mg AW 49 43,7 T 9,4 Lit 12,1 St. C 
11 4 ,, 5 , 49 43,9 ,, 10,3 ,, 12,2 ,, ,, 

1 25 Ab „ 36 38,5 „ 12,0 „ 15,5 „ „ 

1 39 „ „ 36 39,7 „ 11,0 „ 15,8 „ , 

1 51 „ „ 49 38,4 „ 10,7 „ 16,1 , „ 

2 2 „ „ 49 37,6 „ 10,7 16,3 „ 

1850 Aug 24 9 53 Mg „ 47 37,5 „ 18,8 -2,2 , D 

10 3 „ „ 47 36,3 „ 19,0 „ -2,2 „ „ 

10 15 „ ,, 36 3,4 , 19,2 ,, *"1,9 ,, , 

11 38 „ „ 47 29,1 „ 22,1 „ -1,2 „ „ 

Iiidm 1849 Oct. 8 „ 23 0,7 ,, 8,0 Station A 

Oct 9 „ 22 57,9 „ 5,0 „ B 

Oct 10 „ 22 59,3 „ 12,2 „ A 

Oct 10 „ 22 58,9 „ 10,2 „ C 

1850 Aug 24 10 40 Mg „ 20 7,0 „ 21,0 „ D 

AuS) (Icn cinzelncn Kcobacblungen gehen lolgciulo Rcsultatc hcivoi 

Diffeionz Salzhw g-Munchen 

Decimation -34',5 -35', 6 -30',4 -35'.2 Station A 1849 Oct 8 

-32',4 -31', 6 -31', 0 -32',1 Station B 1849 Oct 9 

-33',9 -34',8 -34',6 Station A 1849 Ocl 10 
-37',1 -37',3 -37', 8 -38' 0 38', 6 Stat J) 1850 Aug 24 

-38' 0 -38',2 Station J? 18.50 Aug 24 

lloii/outal Intensitat -1-216 4-215 Station A 1849 Ocl 8 
4-210 4-200 Station D 1849 Oct 9 
4-212 4-214 Station B. 1849 Oct 10 
4-178 4-169 4-174 4-170 4-130 4-179 Station C 
1849 Oct 10. 

4-192 4-197 4-192 Station D 1850 Aug 24. 

4-203 Station E 

Inclination -18',8 Station A 1849 Oct 8 
-17', 8 „ B. „ ,9 

-23', 1 „ A „ „ 10 • 

-21 ,6 ., C ,, ,, 10 

-23', 5 „ D 1850 Aug. 24 

Die aiitlimclischcn Miltcl siiul 

-35' 4 4-190 , -20',9, 

iind (lie magnctisdien Constanton Itir 1850 
15° 18',5 1,9713 


64 ° 38 ', 6 . 
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Beobachtungs-Resultate, Schliersec. 


^eMiersee. 

In Sclilicisee win den die magnelisclien Beobaclxtungcn am 9 Sept 
1849 auf emer, nordhch vom Oitc bcfindliclien , emgezaunten Wiese go 
maebt, wie in Fig 108 dargcstellt ist^ iind zwar m dcnPuiicten ^ und B, 
die so gewahll mirdcn ^ dass dcr Timrm von Fi&chhausen eiiimal rccLts 
und einmal Imlis vom Schlieiseer KaclitLuim gcsclicn werden Iconnte. Die 
Station A wuide auf das Eck a ernes nahegclcgencn Baucinliauscs (zum 
Baselbancin genannt) bezogen, iiud die Messimg eigab 
Diiection . . 200° 31', 

Enifeimmg . . 317,7 Bajr Eiiss 

Von dci Station B aus wuide die Position dcr Station A folgiu- 
deimasscn gefunden 

Direction 106° 51', 

Entfernung . , 26,1 Bayi Fuss, 

Aus dem Steuerblatte cilialt man die Coordiiiatcn dcs Ifauscckc's a 
wie foigt 

-19 0983 -9,3238 

Ilicinacli bat man 

fur A X -= -19,0612 Y = -9,3097, 

B X ^ -19,0602 Y = -9,3128 

Em jcdoch die Mircn in Ucbcicinstimmung zu bnngcn, muss man zu 
den Abscissen -0,0046 imd /u den Ordinatcn -0,0004 lunzufugen , alsdaiin 
crgibt sicb die Colli matioii 

m ^ 328° 27', 1, 

m B 121 32,6. 

Man eilidlt deinnach die A/jmuthc , w^enn man zu den abgolcscncn 
AVinkcln 

m A 828° 14',3, 

in B 121 19,8 

lunzufugt, Es \cistebt sicli jedoch von sclbst, dass bci dicsci Bcstimm- 
ungsweise dei Meridian - Riclitung die eibaltencn Dcchnationcii iiur eincii 
massigen Giad von Vertrauen verdienen 

Zup Bereebnung doi Hoiizontal-IntcnsiUt imd Intimation dicncn fol- 
gende Bestimmiingcn 

h ' 0 < 0 

Intens 1819 Sept 9 2 7 Ab. Abl 49 35,4 T, 14,7 Int, 7,0 St, A. 

2 21 „ „ 49 35,9 „ 14,2 „ 8,1 „ „ 

Iiiclmation „ 23 6,1 „ 14,2 St, A. 

Aus den emzelnen Beobaebtungen geben folgende Resultalc hcivoi 
Differenz Schhersee-Munchen* 

Declination -16', 0 -16', 2 -16', 4 -16', 7 Station A 1849 Sept, 9. 

-16', 8 Station B 1849 Sept, 9, 
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Hon/ontal Iiitcnsila( +188 Station A 1849 Sept 9 
+ 186 „ „ „ , ,, 

Inclination -25' 6 Station A 1849 Sept 9 
Die authmctjsclion Mittel siiul 

“1<5'J +187 -25', 6, 

nnd (lie magnotisclicn Constanten fui 1850 

15^ 37', 5 1,9710 64° 33', 9 

JSehon&erfft 

Bic magnctisclien Bcobaclitungcn wmden auf dem Gaftcinbcig an mcli 
reicn Stationcn angcstellt, dcicu Lage zunadist auf das lucii/ a bezogen 
wiiide. Es land sicli 

Duection dos Ivicuzcs Bistanz clcs Kiciizcs 

von A aus . . 95 0 23,2 Bayi. Fuss 

von B aus 200 33 . , 23,4 , , 

\on C aus . . 191 41 21,0 ,, „ 

von D aus 185 20 38,0 

Funci wiude von C aus hcobaebtet 

Diicction dci Station B . , , 68^ 23', 

Entfemiing , . . , 4,5 Bayi Fuss 

Aus den Bcobachliuigeu eigabcn suh di(' Cooidniaten dos Kionzcs 
wic foigt 

+34,2372 -55,1761 

Die Cooidinatcn dci Stationcn siud dcinnacJi 

Station A A = 34,2371 F == -55,1732, 

„ B .y 34,2399 -55,1751, 

„ C A =- 3I,239H F= -55,1756, 

5, B ^ 34 2119 r -55,1757 

JDi(‘ Station E belaud sitli in dii ^aIlc (uncs iJienuligcn Signals noid 
\Testli(.h \()m Kicuz a. \mc aus Fig. 100 /u cisehcn ist, die Cooiiliiutcn 
smd 

A - 34,3293 K ^ -55,12(18 
Die <\>liimation bei Station A cilialt man am 29 Juli 

--3510 55 

am 28 ,lul , mo dei Nolxd die FeinsKlit unmogholi gemacht battc, wax die 
Collimation urn 18', 3 klenici. 

An der Station B betrug die Collimation 

32^^ 22', 4, 

und bliel) sitJi wahrend dti* ganzen BcobacIUung gleich, 
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Beobachtuags-Resultate Schonberg. 


Die Station C wurde Hos wegen der Oiientirung gewahlt, sie diente 
dazn, die Coordmaten der ubrigen Stationen genauei zu bestimmen *) 

An der Station D war die Collimation (Mittel aus Anfang und Endc) 
1970 44^,4. 

Es fand vom Anfang bis zum Ende erne Zunahme von 1'2 statt, icb 
vermuthe ubngens, dass am Anfang nach der Beobacblung der driltenMire 
eine Aendeiung m der Aufstellung des Instruments cmgelrctcn ist. 

An der Station E war die Collimation am Anfang 

98° 34^5. 

Die etwa wabiend der Beobaditung vorgekommenen Aenderungen wa 
ren jedenfalls so gering, dass sie unbeachtet bleiben konnen. 

Um dem Oesagten zufolge die Azimuthe zu eihalten, hat man zu den 
abgelesenen Winkeln o , 

bci Station A am 28 Jul . * . 353 t8,0, 

am 29, JuL . . . 353 36,3, 

,5 • • 31 2,8, 

„ D am Anfange , . . 196 24,2, 

am Ende . . 196 25,4, 

^5 jE am Anfange . . . 97 14,9 

hinzuzufugen. 


Zur Bercchnung der Horizontal Intensit^it und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 

h ^ 0 * 0 


Intcns. , 

1850 Jul. 

28 

1 

33 

Ab 

Al)l. 

36 

00 

T, 

10,5 

lilt. 

-1,8] 




29 

8 

4 

Mg. 

99 

36 

44,0 

99 

11,9 

99 

.o,a 

!> » 




8 

55 


99 

36 

45,4 

99 

11,8 

99 

-1,7 

„ 




9 

7 

99 

99 

48 

41,3 

99 

11,5 

^9 

-2.0 

99 99 




2 

12 

Ab, 

99 

36 

41,8 

99 

15,0 

99 

0,8 





2 

23 

99 

99 

36 

41,7 

99 

14,9 

99 

0,8 

99 99 




3 

58 

99 

99 

48 

19,9 

99 

15,0 

99 

1,2 

» E. 

Inclinat. 

1850 Jul, 

29 

9 

45 

Mg. 

99 

20 

35,1 

99 

13,1 

Station 

B. 







99 

20 

35,0 

99 

14,8 

99 

E, 


Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgcnde Resultate hervor 
Diffeienz Schonherg •Munchen, 

Dechnation -42', 0 -40', 9 Station A 1850 Jul. 28. 

—42 ,5 —42 ,4 ,, ,, „ 29 

-45', 8 -45',5 -44^5 -46', 6 StaUoii B 1850 Jul, 29. 

.45', 2 -44', 9 -44', 2 „ B ,, ,, 

-55', 8 -55', 7 .55', 7 -55', 7 „ , ,, , 

*) Bei (]er Bereclmunff S CCCLXXXVI ist ein Verselioii vorgefalleii die Ordinute 
y soUte — 55,1756 sein , wodiirdi dann die Collimatioii 261 o 52', 8 53', 5 

• 53', 4 geworden 
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Houzontal-Inteiisitat -66 Station A 1850 Jnl, 

3? 53 35 29 

-79 -83 Station B 1850 Jul 29 

-SS .. jy 33 3, 33 

-20 Station E 1850 Jul 29 

Inclination +7^,8 Station B 1850 Jul 29 

3 ^ ,3 „ „ 

In (lei Gegend von Stlionlierg /cigt sicli cm abnoimci Stand des Eid 
magnctismus^ und die Station E noidwcstlicli voin Gattcrnbcig wciclit von 
den uLiigcn bctiaclitlicli ab Beiucksiclitigct man voilaiifig bios die auf 
del Spit/c des Gattcinbcigs angcst(dltenBcobaclitimgcn, so cilialt man die 
Alittcl wic folgt 

-44^0 -78 +7^8, 

und die magnctisclien Constanten lui 1850 

9';9 1,9445 63® 7', 3, 


JSehteanao$*f» 

I)ic magnctisclien Bcobachturt^eii wuidcn aul dem sogenannten Holz- 
berg nordlich von Scliwandoil am 4 und 5 August 1850 ausgctubit Die 
Cooidinatcn dci Station A (Fig 111), aus dcu Miieu abgcleitU, smd 
V 5659424 > = -16,7705 

J^lit AiiAvcndung dicsci Cooidinatcn ei bait man nacli S, CCCJLXXXVIII 
die Collimation am Ende dei Beobaebtungen Aom 5 Aug (mit Aiisscliluss 
dei PunctcSclnvandoil und Xeukuclicn) 

125^ 56^55. 

A\alucnd dci Beobaebtungen land emc Vcimindciung dcr Collimation 
von 1^7 slat! 

Nimmt man die Dilbncn/ del Mircn-Ablesimgcn am 4 , und 5 , Aug 3 so 
cigibt sicli (lie Collimation am 4. \ug lolgt 

am Anfaiig . 125° 55'555 

am Endc . . 125 5652 . 

Um dcnmacb die Azimuihe zu ci ballon, bat man zu den abgclescncn 
“Winkeln am 4. Aug 

am Anfang . . . 125° 30', 8, 

am Elide . , 145 SljS, 

mid am 5. Aug* 

am Anfang ♦ * * 125° 

am Endc . 125 31,8 

hinzuziilugcn. 


Zui Bcrochnung dci* Iloiuonlal-Intensitat und Inclination bat man fob 
gendc Bcslimmungcn * 


AY 



^70 Beobachtungs-Resultate. Schwaadorf. Schweinfurt. 



h ' 

0 ‘ 

0 

Int 2,9 i 

Intens. 1850 Aug 4 

5 51 Ab Abl 49 40,0 T 

18,8 


6 0 „ « 

49 40,5 „ 

18,5 

» 2,9 

Aug 5 

8 37 Mg „ 

37 33,9 „ 

15,4 

„ -4.2 

8 48 „ ,» 

37 33,8 „ 

15,7 

„ -4,6 


9 0 ,, ?> 

49 52,6 „ 

16,3 

o 

1 

Inclination 1850 Aug 

4 6 19 Ab „ 

21 17,5 „ 

18,2 

Station A 

Aug 

4 9 26 Mg. „ 

21 16,3 „ 

17,3 

7» » 


Aus den einzelnen Beobaclitungcn gehen folgende Rosultate hcrvor 
Differenz Schwandorf-Mtmchen 

DeclmaUon -5', 7 -6', 3 -6M -6M Station A 1850 Aug 4 

-6', 2 -6',1 -6',0 -6',3 -5', 8 -7',0 Stat A 1830 Aug. 5. 

Honzontal-Intensitat -449 -449 StaUon A 1850 Aug 4. 

-452 -452 -455 Station A 1850 Aug 5. 
Inclination -j- 46^34 Station A 1850 Aug* 4* 

4-46'33 ® 

Die arithmetisclien Mittel siiul 

-0'j2 . -451 * I-IBSS, 

und die magnetischen Constanten fur IS^p 

160 4r,7 . 1.9072 ... 65° 45', 8. 


Schweinfuri* 

In ScWeinfuit stellte icli am 19 Sept 1850 uiid am 30 Aug 1852 
magnetische BeoLaclitungeii an, die am 16 Aug 1853 voigcuommencu 
Messungen batten bios denZwcck, die Stellc nabci zu cnmtlclii, an \vclcbcr 
im Jahie 1852 beobachtet woidcii wai Die erste Station A (Fig 112) 
war auf dem Joliannosbcrg ostlicli von Schwemfurt, dor Tbcoilolit \Mirde 
auf dem FusspMe aufgestcllt, 23,5 Bayr Fuss von dci Grenze dcs ‘Wein- 
bergs a entferut* Nach dem Stouerblatte hat man fui chosen Vuuct die 
Cooidinaten 

91,4413 Y ^ 41,0058* 

Diese Coordinatcn geben nut hmmeheuder Ucbcremstimmiing (in so 
ferae die ganz nahen Puncte unberucksichliget bleiben) die Colhmation am 
Anfange 

= 94 ° 14', 6 j 

bis 2 um Ende nabm sie urn 0',4 ab 

Die Stationen B, C und i>(Fig 113) waienaufdem Galgcnbcig, da w 
eino kleme Baumanlage und Rulicbanke (mciitangozeigt im Stcucrplan) sich 
befindein Die Coorduiaten dei Station 2? ci halt man aus clcnMiien 'wic lolgt 
91,5407 41,3473, 

und mit diesen Coordinaten mid die Colbmatioii am Anfang 

198° 34', 6* 



Beobaclilungs-Resultale Scliweinfurt i7i 


Eine merklichc AcndciuBg hat wain cud dei Beohachtung mcht statt- 
gcfuiiden 

Die Station C wuidc aat B bc/ogeiij es eigah sicli 
Distaiiz von B Id Bayr Fuss. 

Direction 4' 5 

hicinacli hat man fiii C 

X === 91,5409 Y = 41,3461. 

Bei doi Vcis clued ciiheit dci Collimations-Wcitlie ist cs zwcifclhaft, oh 
iiicht hei Bcstimmnng doi gcgenscitigoii Logo dci Slationen cm Veisehcn 
\oigcfalloii 1 st Es A\uide ausicichen, die Station 4,8 Bayr Fuss nordlichei 
zu scUen, nm cine Uehciemslimmmig hcrhei/iifulucn , untci diescr Vorans- 
scUung cihalt man die CoUimation am Anfange 

337^ 

DicscnWeith veide ich hci derBcrechnung voilaufig anwenden. Einc 
mcikliehc Aenderuhg 1st wahicnd dei Beohachtung nicht emgetreten 

Da nber die Lagc dcr Stationen B und C sich Zweilcl erhoben hat 
ten, so begab icli mich im Jahie 1853 nochmals nach Schweinfurt, und 
stellto den Thcodoliten in D in dcr Nahc dci eben erwahnten Stationen 
auf Die Coordmaten dei Station D said 

91,5389 Y = 41,3o02, 


III Cl nach cihalt man die Collimation 

14° 49', 8. 


Um dem Voihcigchcnden ziifolge 
dui Thcodolitcn-Ablesiingcn 

bci Station A Anfaaig . 

Elide 

B 

C . . 

B 

hinzuzufugen 

Zui Beiethnung dci Intcnsitat 1 


c A/iniiithc zii findcn, hat man zu 


95 17,2, 

96 16,8, 

. 199 37,7, 

. 338 6,3, 

, 15 52,9 

Inclination hat nun folgcndc Be- 


slimmiuigcn 
lutens 1850 Sept 19 

1852 Aug 30 


Inclim 1850 Sept 19 
185:2 Aug. 30 


7 40 Mg. Abl 51 30,0 T 


8,3 Int. 12,1 S<. J 
8,9 „ 


7 50 

1 45 Ah. 

1 56 „ 

2 7 „ 

2 18 „ 

3 58 „ 

4 10 „ 

8 14 Mg. 
3 10 Ah, 


„ 51 31,2 
„ 49 39,7 
„ 49 39,0 
„ 37 10,0 
„ 37 9,4 
„ 49 43,9 
„ 49 42,0 
M 21 60,7 
„ 20 0,0 


„ 23,0 „ 

, 23,0 „ 
„ 22,8 
,, 23,5 ,, 
,, 22,8 ,, 
5, 23,5 ,, 


1 1,7 5 , 1 , 

7,6 „ B 

7,4 „ „ 

7.2 „ ,, 

6,8 ,, ,, 

4.2 „ c . 

4.3 ,, ,5 


„ 10,0 Station J* 

„ 22,5 » c . 



178 Beobachtungs-Resultate, Schweinfurt Speyer 

Aus den cm^eluen Beobachtungen gehen folgendc Resultato heivoi 
Dliferenz Schweinfurt -MuncJien 

Decimation +56', 4 +56', 4 Station A 1850 Sept 19 

+58', 9 +57', 7 +57',8 +58',2 +58', 2 Slat B 1852 Aug 30 

+56',9 +56', 7 +55', 8 +56', 3 +56',2 „ C , „ „ 

+55', 7 +5 5 ',8 Station I) 1853 Aug 16 
IToiizontal-Intcnsitdt -865 -873 Station A 1850 Sept 19 

-859 -855 -868 -867 Station B 1852 Aug 30 
-863 -860 Stat C 1852 Aug 30 
Inclination +1° 33',8 Station A 1850 Sept 19 

+1° 31',7 „ C 1852 Aug 30 

Die arithmetischcii IVIittcl sind 

+56', 9 -864 +10 32', 7, 

und die magnetischen Constanten fur 1850 

16^ 50', 8 1,8669 66° 32', 2 


Speyer. 

Wegen Einwftelung oines geeignetcn PJatzes zui BesUmmung dcr mag 
nehseben Constanten in Spejer wandto ich mich an Ihii Prof Schicerd, 
der mich auf das Zuvorkommendsto untcrstntzt hat Der Thcodoht 'ivnrde 
am 7 Sept 1852 in A (Fig 114) auf cinem Fcldwcgc- z^isdicn Bcrg- 
liausen und Speyer, nehen dem tiigonometiischen Puncic E *) <lcs Ilrii 
Prof ScJiwerd anfgcstellt, ■wio aus der in Fig 114 seitwarts in grosserem 
Maasstabe enthaltenc Darstellung zn entnehmen ist Von dcr Station A 
aus wurdc die Position von E gefunden, Tvie folgt 

Entfoinung 1,5 Bayi Fuss, 

Direction 286® 

Die Coordinaten dcs Punctes E sind 

—8,94866 1,49581 , 

mithm hat man fur A 

X -8,9487 r -= 1,4960, 

Die zweite Station B -w-ar 43,96 Bayr Fuss ^on iSentfernt, und die 
Direction des Punctes E betiug von B aus 53“ 29' Dio Cooidiuatcn dor 
Station smd demnach 

X = -8,9519 r = 1,4914 

Die Station B wde ausserdem noch auf die Markstcine « und h 
bezogen, und es fand sich B 5 = 4 Foss , feinei war B 1,5 Fuss sudlich 
von der Lime a b 

Bei Bercchnung dei Colhmation zeigto sich sogleioh, dass einVeisehcn 


') nalieren Be«timmm)g:en hinsjctitlich iliesei Punctei «in(l enthalten in dem 

erke „(Iie kleine Spe^erer Baaiq, vou Prof, SchvitTd, Speyer 1320 “ 
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\oigcfallcn wai es stcllic sicli als walusclicinlicli hciaus, class ich dcu 
sudliclicn Domtliiinn in Spejer anstatt dcs nordliclien anvisiit lialicn mussle 
Urn miclx lucvon 7U ubei/ciigen, Legal) ic.h micli am 20 Sept 1853 nocli- 
mals an dicsclbc Stclle, und nalim cinige Mcssungcn an cmci diitten Sta- 
tion C voi, die aiif die dm Maikstcinc b, c bezogen wuide Es ei- 
gab sich 

A a — 6,3 Bem Fuss, 

A h == 6,2 „ 

Ac = 10,0 , 

n b == 10j5 , 

he == 11,7 „ 

Idi liabc cs u])iigcns ^oigo/ogcn, die Cooidinaten \()n C sowohl als 
B alls den Much al)ziilci<en, und mu die dmcli die Abinessiing gegebene 
lelativc Eage bcidoi Stationen /n lieiucksichtigcn , auf solclic \Yusc eibiclt 
icli 

fill B A — -8,9522 Y == 1,4916, 

fur 0 X -= -8,9516 7 = 1,4915 

Mit Anwendung diescr Coordinaten gelangt man /u folgendcn Bcstimin- 
ungen dcr Collimation 

o > 

Station A am Anlange 121 33 9, 

B am Ende 311 26,7, 

C am Anlange 250 24,7 

l^rmkhche Ac^ndciungcn sind walucnd dfi Beobacbtiingen me hi voigi'- 
kommen Was dem SpeMum Domlhium lictnlfl, so sollle liei Station /?, 
wenn man dm im Jalue lvS53 gcdimdenc Diirerenz lieider Thmine = 19' 05 
bcuicksiclitigc'l, cine iichtige Collimationsbcslimrnung eihalten worden , man 
llndet abei die Collimation urn l',8 /u gioss Diesen Umsiand wei&s icli 
nicht zu oiklaien Als icli im Jalue 1852 die Beobaditungeu anstcllte, 
'wuide geiade die Kcpaiatui dci Dointhuime voigenornmen 

Um dem Obigen zufolgc die A/imiithc zn eibaltcn, bat man zu den 
abgclcficncn Wmkcdn o ^ 

bci Station A 121 36,1, 

„ „ B 341 27,9, 

„ 0 , 250 26,9 

binzuzufugen 

Zur Bcrccbnung dor Horizontal Intcnsital und Inclination bat man fol- 


gendc Bcstimmungcn 

h ' 


0 t 


0 


intens 1852 Sept 7 

8 30 Mg 

AW 49 24,9 

T 

13,6 Int 

2,2 St. J 


8 42 „ 


49 26,1 

•"» 

13,6 „ 

2,0 ,, ,, 


9 46 „ 

99 

36 58,8 

95 

14,4 „ 

0,9 5 5 55 


10 3 „ 

95 

36 58,7 

55 

14,7 „ 

0,6 „ j, 


11 21 , 

95 

49 25,4 

95 

16,0 „ 

O 57 5j 


it 4k Beobachtungs-Resultate. Speyer St Julian 

ll i o < o 

Intcns 1853 Sept 20 2 21 Ab Abl 48 44,7 T 18,6 Int 62,8 St C 

2 37 ,, 5, 48 42,5 -,9 1856 99 62,6 ,, „ 

3 38 5, 99 36 12,4 ,, 18,0 ,, 66,5 ,, ,, 

Inclm, 1862 Sept, 7 9 12 Mg „ 19 43,1 , 13,7 Station Jl, 

1147 „ „ 19 44,2 „ 16,6 , 2i. 

1853 Sept 20 3 13 Ab „ 19 17,4 „ 18,6 „ C 

Aus den einzelnen Bcobachtungen gehen folgende Rcsiiltate heivoi 
Diffei enz Speyer - Munchen 

Declination +1^ 43M +1® 41^6 +1" 42', 7 +1^ 10', 7 +1" 41', 4 

+1^ 41 ',9 StaUon A 1852 Sept 7 
+ 1^ 41', 4 +1° 40', 1 Station B 1852 Sepl 7 

+ !'> 43', 3 +1^ 44',6 +1'" 41', 7 +1^ 42',1 38', 4 

-ft® 40',3 Station C 1853 Sept 20 
Horizoiital-IntensiUt -698 -703 -704 -704 Station A 1852 Sept 7 
-714 Station B 1852 Sept 7 
719 -707 -708 Station C 1853 Sept 20. 

Inclination +1'^ 22', 3 Station A 1852 Sept 7 
+1® 20', 8 , B 1852 Sept 7 

-j-l'" 20', 9 , C 1853 Sept 20 

Die aritbmetisclien Mittcl sind 

-fl'^ 41',7 -708 +[^ 21', 3, 

und die magnetisclicn Constanten fill 1860 

17° 35', 6 1,8815 6b=» 20', 8 


/Si* %MwMian» 

Auf der Anhohe bei St Julian befindet sicli ein Niveaustein a (Fig, 
116), desscn Coordinaten folgende sind 

6,1045 29,5110 

Sudostlich von diesein Niveaustein und in emcr Ent-fcrnung \oii 14 
Bayr Fuss wuide am 10 Sept. 1852 Abends der Tbeodolitaulgcstellt, die Di 
rection von a betiug 14® 21', Hiernacb bat man fill die Station A 
X 6,1028 r « 29,5406 

In der Umgegend wurden veiscbiedene fur Niveausteinc gcbaltene Ob 
jecte anvisirt, da indessen von diesen Objecten die Coordinaten iiicht cr 
mittelt werden konnten, so lasst sich vorUufig die Declination aus don 
Beobachtungen nicbt beiecbnen 


Zur Berecbnung der Honzontal-IntensiUt und Inclination hat man fol 
gende Bestimmui^gen 

h ' o ^ o 

Infensitat 1852 Sept 10 5 3 Ab. Abl 49 58,9 T. 13,8 Int. 6,1 St 

- 5 14 „ „ 49 59,1 „ 13,1 „ 6,5 


it fi 


it 


if ft 
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h ' o / O 

Inclmaiion 1852 Sept 10 5 40 Ab Abl 20 1,5 T 12,9 Station ^ 
Aus den cmzelncn Beobachliiugcii geben folgendc Resnltatc licrvoi 
Difleicnz Julian^Munclien 
Ilou/ontal-Intcnsitcit -876 -873 Station A 1852 Sept 10 

Inclination -fl® 41^6 Station A 1852 Sept 10 
Die aiitbmcti&chcn Miltcl sind 

— -874 +1'' 41', 6, 

nnd die magiictisclien Constanten fui 1850 

— 1,8649 66° 41', 1. 


JSiaUt9Jt$ng» 

Die magncti&chen Beobaebtungen wuidcn am 2 Aug 1850 am sud- 
■sAcstlicbcn Abbange dcs Galgcnbcigos auf cincn Fusspladc voigenommcn 
I)a cs Ivcinc Gegenstaude m dei Nabe gab, auf wclchc dci Standpunct dcs 
Thcodolitcn bezogen -^^vciden konnto, so mnssten die Cooidmatcn dei Sta« 
lion A aus den Blucn abgelcitct Merdcn Auf sokhe Wcise eigab die 
Ilcclmung 

X 43,3481 y -- -31,3872. 

Mil diesen Cooidiaaten uhalt man die Collinution am biulo (iiutWeg- 
lassiuig von Falkcnfels) 

276'-» 55' 8 

N\uui vvaluend dei BeobacbUuig emo Aciuleiung voigckominen ist, so 
bat sio cmc Zolintel Minute luchl ubmsUegen, uiid kaiin jedenlalls bei dcr 
Beduction unbeaebtot gclassen vveidcii 

Urn dem Voibcigcbcnden zufolge die Aznnntbc zu cihallcu, bat man 
m den abgdescnen \\ inkeln 

27b® 5'8 

hin/uzu(ugen. 

Zur Bcicchniing dcr Uoiizoiital-lnlcnsitat iiad Jncliuatioa hat man lol- 
gende Bcbtmmiimgcu 

Ii ' o ^ n 

liiieas. . 1850 Aug 2 It 34 Mg \bl 19 U,7 T 19,7 Ja( 0,1 S( A. 

tl 15 „ , 49 IG,0 „ 17,7 „ 0,7 „ „ 

11 7)5 „ „ 37 9,7 „ 18,6 „ 1,1 „ „ 

Inclination * 12 19 Mttg „ 21 0,4 ,, 18,6 Station 

Ans den eui/eliieu Beobaebtuugen geben lolgeiulc BcsuUate bcivor 
Difleicnz Slallwang-Milnchen 

Decimation -23', 3 -23', 2 -24', 3 -23', 4 -2i',0 Station yi 1850 Aug 2« 
llouzontal-Intcusitbt -324 -3 17 -319 Slation A 1850 Aug, 2, 

Inclmation +29', 0 Station A 1850 Aug. 2. 
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Die arithmetisclien IVIittel sind 

-23',6 . -320 

und die magnetischen Constanten fui 1850 
15° 30S3 . 1,9203 

Stochach* 

Die magnetischen Constanten hestimmte ich auf der Nellcnhurg Die 
Beobachtungen warden am 4 ^ Oct 1852 in schwachem Sonnenscheine 
angestellt 

Der Theodolit stand Ba}r Fuss nordlich vom Signal, die Diicction 
des Signals war 187 ^ 14'. Die Coordmaten dcs Signals sind 
-606670 -130995, 

mitliin hat man fur die Station ' 

= -606669 y = -130996 

Die CoUimation betiagt am Anfang 

278° 25', 8, 

bis zum Endc dei Beobachtungen hattc einc Vermehmng von O', 8 stattge- 
fimden. 

Dm demnach die Azimuthe zu eihalten, hat man /u den abgclcscnon 
"Winkeln 

am Anfang » 278° 6 ',9, 

am Ende . . 278 7,7 

hinzuzufugeu 

Zur Berechnung der HoiizontaMntensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 

h < O * 0 

Intens. 1852 Oct. 4 1 18 Ab Abl 47 10,8 T. 13,8 „ 12,9 St A. 

1 29 „ „ 47 9,5 „ 14,7 „ 13,2 „ „ 

Inchnation 1 54 „ „ 18 41,6 „ 14,5 Station 

Aus den einzelnen Beobachtungen gehen folgende Besultate hcivoi * 
Diffeienz Stochach-Munchen 

Declination +1° 19', 0 19', 0 +1° 18', 5 +1° 18', 8 Station A 

1852 Oct. 4. 

Honzontal-Intensitat. -90 -92 Station A 1852 Oct. 4. 

Inchnation. +15', 4 Station A 1852 Oct< 4. 

Die arithmetischen Mittel smd 

+1° 18',8 . . . -91 . . . +15'i4, 
und die magnetischen Constanten fur 1850 

17° 12', 7 . . . 1,9432 ... 65^ 14',9. 

Nach S. 42 wird wahrscheinlich die Inclination urn 9' zii vcrmmdern 


+29',0, 

65° 28',5 


sein. 
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iStrauMng. 

Die magnctisclien Messxingcn wmtlcn am 25 Juli 1850 ausgcfuliit 

Die Station Jl (Dig 117) befaiid sich i edits von der Landslmtei 
Strasse, mid amikIc bc/ogcn auf cincn Baum a, dei gcradc da stelit;, v^o 
cm Fclthveg mit dci Ilanptstiasse zusammcntulTt 

Die Position dcs Baumes von dcr Station aus eigal) sicli wie folgt 
Direction 247° 48', 

Entfciiimig , 29 Bayr Fuss* 

Unteidesscn ist liiciaus Feme sidicie Bcstimmnng abziileiten, sondein 
wir mussen die Cooidinatcn aus den Miien bcicclmcii Auf dicscm Wege 
babe icli gefunden 

X = 34,8558 Y =- -31,4326 

Lass! man den zu nalic gelcgcncn Punct Stiaubing weg, so ciliall man 
die Collimation am Eiidc 

== 151° 5',6 

Die Miicn Ablcsungcn am Anfangc geben die Collimation urn 0',5 und 
jcnc in der Mitte um O', 2 klciiicr. 

Um demnacb die Azimuthe zu finden, hat man zii den abgclescnen 
■Wmkcln 

am Anfang . , . 150° 19', 8, 

in del Mittc . 150 20,1, 

am Elide . 150 20,3 

lunzuziifugcn. 

Zur Bcrcclmung dcr Iloiizoiital-Intcnsitat und Inclination hat man fol- 


gende Bcstinimungcn 

h ' 



0 



O 

Inlcns, 1850 Jul, 25 

8 23 Mg 

Abl 

49 

11,9 

T. 

15,1 Int -8,7 St, A 


8 33 


33 

49 

12,3 

53 

14,9 5 , -8,9 ,, „ 


8 43 

3? 

»? 

37 

8,0 

>3 

14,9 >, -9,2 „ „ 


8 54 


3 » 

37 

22,8 

3J' 

15,2 „ -9,5 ,, ,, 

Inclination 

9 26 

33 

S'! 

20 

53,1 

33 

15,2 Station A, 


Aus den cmzcliien Bcobachtungcn gchcii folgende Kcsultate hcivoi 
Dilfcienz* Strauhiug 3Junc7ien* 

Declination *23^7 -23', 3 -23', 4 -22', 5 -23', 0 -23', 1 -22', 6 Stab A 
1850 Jul. 25* 

Hoiizontal Iidcnsitat *234 ^233 -237 *236 Station A 1850 JuL 25« 
Jnclnution i *[- 23', 2 Station A 1850 Jub 25 

Die arithmetisdicn Mittel suid 

*23', 1 . * » -235 * . . +23', 2, 
und die magnctisclien Constanten fui 1850 

15° 30', 8 * . * 1,9288 . . . 65° 22', 7« 
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SiuMigart. 

Die BeobacMungen 'wurden am 24 Oct 1844 auf dei Anholie sUdlich 
von der Stadt ausgefuhrt Voilaufig lasst sich Mos die IntensUat rediiciren 
Als Resultat erhalt man 

Intensitat Stuttgart-Munchen == -0,0509 

(Vergl. „Resultate dcs magnetischcn Obscrvatoiiiims in Munclicn tv all 
rend der dreijahiigen Penode 1843 — 44—45 
Die Horizontal-Intensitdt fur 1850 belragt 

1,9014, 


Sutnibaeikm < 

In Sulzbach wnrde bios die Intensitat und Inclination bcstimmt Die 
Station war recbts von dem Wege, dei nacli Heisbiuck fuhrt. 


Ziu Berechnnng der Intensitat und Inclination dicncii folgcudc Be 
stimmungen 



h 

t 


O ' 


0 



Intens 1850 Aug 6 

2 

9 Ab 

Abl. 49 53,4 

T. 

22,2 

Int 

1,7 Si A. 


2 

18 

»> 

„ 40 53,1 


22,0 

99 



2 

27 

5> 

„ 37 35,5 

If 

22,0 

19 

2,2 ,, „ 


2 

38 

19 

„ 37 35,2 

*1 

22,0 

99 

2,0 ,, ,, 

Inclination 

2 

53 

S9 

„ 21 27,5 

99 

22,0 

Station A, 


Aus den emzelnen Beobachtungen gehen folgcndc Rcsultatc licrvor 
Dijffeienz Sulzbach Munclien 

Horizontal Intensitat -536 -533 -535 -534 Station A 1850 Aug. 6. 
Inclination -f-l® l',6 Station A 1850 Aug. 6, 

Die aiithmctischen Mittel siiid 

— . . - -534 , . . +10 r,6, 
und die magnetisclien Constanten fur 1850 

— . , * 1,8989 ... 66° l',l. 


In Tolz wurde auf dem Caivaiienbeig, neben dor St, Leonliards-Kapcllc 
beobaebtet, und zwar an funf vcrscbiedenen Station cn* 

Die erstc Station A lag ungefabr ^ Fussnordliob von der veilangcrten 
Lime af , die Entfeinung A a betrug 26,7 Bayr, FusSm 

Die weite Station war B» Die genaue Lage ist gegeben duicb die 


B a ^ 23,8 Bayi. Fuss, 
Be ^ 26,6 Bayr* Fuss* 
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An tici (hittcn Station C Tviiide iiiii die Inclination bcobaclitetj nnd. 
dcSvslialb keiiic gcnaucien Bcstimmnngcn gcsuclit 

Die vicitc Station viai ni J)^ nnd. es faiid sick 
J) d 26,8 Baji Fuss, 

D e = 41,9 Bayi Fuss 

Die Scliw ingnngcn sind noidlicli ■von dci Eiichc in u.4'^ (Fig 118) bc- 
obachtet w Olden Dei Tlicodolit stand iinmittclbar auf dem Boden 


Nach 

dem Sleueiblatte hat man 

till die Eckpimctc foJgcnde Cooi- 

dinatcn 

a 

-17,8595 

0,5557, 


h 

-16,8507 . 

0,5674, 


c 

-17,8523 

0,5670, 


d 

-17,8624 - 

0,5653, 


e 

-17,8619 

0,5624 5 

nil thin fui 

die obigcn Stationcn 



A 

-17,8600 

0,5690, 


B 

-17,8595 

. 0,5687, 


D 

-17,8666 

0,5660 


Urn 1)01 Station JB die Mircn in Uebcicmstiminung m biingen, mn&s 
man zu obigcn Cooidmatcn 

+0,0024 und -0 0012 


lun/uliigon 

Bungt mao diesclben Coiicctioncn anclibci den ubii gen Station cn an, so 
oiludt man folgendc Oollimdtionsbeslunimingcii 

1)01 Station A - 279° 5G'.6, 

bci Station B am Ende 317 55', 4, 

bei Station J) am Anfang 181 53', 3, 

Bei Station B wai die Colliniation am Aniange nm l',l Ivlcincr , an 
Station D wuulc wain end dci Bcobaditung dei Fadcn dcs Fcinrolncs go- 
andeil, und daduicli die Collimation um 1',4 giussci gcmaclit 

Da dioBcicchiuing gc/;eigthat, dass cinsclu bctiaolitlicliei Local-Einlliiss 
an den obigen Slationen, alii sobeiniicli von dim Eiscinvcike dei Kapclle 
lieuiihrend, voibanden wai, so begab itli micli am 18, Ang 1850 nodi 
mals nadi ToU, nnd sldltc den TlicodoUten in JE (^ig 119) an dem Iioheii 
Lsaiidcn auf Dn Tag wai sclu ungunstig, die cntfeintcicn Muen (nanient 
lull Wi'iideisteiu nnd Eenedicteinva nd) ’waicn duidi den IStdid veiluillt, 
und idi wai ant die iiulier an dex Station gebiaucbtcnMiien bcsclii^nkti 
Aus dicsen ei’htilt man die Coordinatcn dei Station 

J -17,8435 r -= 0,6310, 

dann die Collimation (Mittcl aus Anfang und Ende) 

12^^ 53M. 

Um dem Obigeii ziifolge die Aznnutlic 2x1 cxliaitcn? Imi uwi zu den 
abgdobcnon 'Wiiikck 
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an Station A . , , 

B am Anfangc . . 

am Ende , . . 

D voi dor Aendcrung 
nach der Aenderung" 
E . . 


o / 

279 57,4, 
317 55,1, 
317 56,2, 
181 55,1, 
181 56,5, 
12 54,0 


hinzuzufugen. 

Znr Berechnnng der Honzontal Intensitat und Inclination hat man fol- 
gende Bestimmungen 


Intens. 

1849 Sept 

6 

h ‘ 

8 10 Mg All 

0 ‘ 

49 55,8 

0 

T. 10,6 Int 

1,7 St. 

A 




9 1 „ 


49 50,7 

5, 11,1 

99 

-0,7 „ 

B 




9 16 „ 

J? 

36 44,0 

99 11,1 

99 

-0,7 „ 

99 




5 15 Ab 

39 

36 43,9 

99 t7,0 

99 

7,2 „ 

D 




5 31 „ 

99 

36 44,5 

,2 16,2 


7,4 „ 



1850 Ang 

18 

10 16 Mg 

99 

47 47,9 

22 19,0 

99 

0,1 „ 

99 

E 




10 27 „ 

9 

47 46,7 

.. 18,7 

99 

0,3 „ 

99 

Inclin 

1849 Sept 

6 

J? 

99 

23 12,0 

99 11,1 

Station A 



1850 Ang 

18 

10 51 „ 

99 

20 4,8 

2. 18,7 

Station E 


Aus den einzelnen 

Beobaebtungen geben folgcnde Resnltatc bcivor 



Decimation +17', 7 +18', 0 Stat A 1849 Sept 6. 

+9', 9 +10', 5 ir,0 Station B 1849 Sept 6 

+1'52 +0',3 +0'8 +0',5 Station D 1849 Sept 6 

“8'»0 -7^5 -9', 3 Station E 1850 Aug. 18 
Honzontal-Intensitat +164 Station A 1849 Sept. 6 

+195 +196 Station B 1849 Sept. 6, 

+123 +123 Station D 1849 Sept 6 

+130 +136 Station E 1850 Aug 18. 

Inclination -18',! Station A 1849 Sept 6 
“21 ',3 Station E 1850 Aug 18 

nl.. Eisonwork, wie 

n emer t, emen sehr hefradithchen Einfluss ausgeult zn haben schemt, 
weggelassen, so erhalt man die arithmettschen Mittel, -svie folgt 
-8M . , +133 . . -21', 3, 

und die magnetischen Constanten fflr 1850 

1S° 45',8 , . 1,9656 , . , 64° 38', 2. 


Der Theodoht wurdo nehen der Haslaohcr Feldkapelle, die anf der 
Wege zwischen Tiaunstein und Haslach sich befindet, aufgestellt. 
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Fur dicEckpuncte a, b, c wuidcn folgcnde Di^fanzcn and Diiectionen 
gcfundcn 

Dislan/ Diiectwn, 

« . 47,8 . . 277 6 

* . 49,7 , 253 5 

c . 37,7 . . — 

Die Coordinatcn dci Eekpunc(o «, b, c siiul nacli dcm Sfcueiplaiio 
ft -12,8560 , -34,0312, 

-12,8593 -34,0305, 

c -12,8574 -34,0291, 

und iiiciaus erlult man (olgondc Cooidinaten dei Station A 

-12,8571 r= -34,0250 

Der Ncbcl war am Anfangc dci Beobaclitung so dick, dass man Lci- 
ncn cntfoniten Gegensland wahrnclimcii koiintc, cr&t gegon Mittag wuide 
del rhurm dci Gottcsackci-lvirdio siclitbai. Abends guig dcr Nobel ctwas 
in die Ilohe Ich bogab mich dosslialb nach mciner JUickkelir vom IIocli- 
berg zu del Ilaslacliei Kapello, und slellti daselbst den Theodoliten gaiu 
an demselben Punctc wio Vormiltag wiedei auf Wciiii man aiis den an- 
visirten Miien die Collimation beieclinet, so ci halt man zicinlich abwei- 
chcndcRosultatc, icli Iiabc dosslialb die Cooidinaten abgcaiideitin folgendc 
X = -12,8586 r == -34,0251, 
nnd nut diesci eigibt sicli die Collimation 

= 208° 3 3 ',8, 

Vormittags wai die Collimalion um 119° 64‘,8 giossei. 

Die zweite Slatioii wai in C noidostheli von dei Kapello, voii dor 
Station aus fand icli 


Eclv d 

Dll ection 

51' 


Fntfeiming 

38 Bayr Fubh, 

Etk 

Diicction 

7% 


Eiitfei nmig 

31 Bayi, Fuss, 

E(k c 

Dll ection 

148^ 40S 


Entfei 11 ling 

44,7 Bayi Fuss 


Ilioiiiacli lial man fur C 

X = -12,8525 Y = -34,0324 , 

icli Iiabo indesseii diose Cooidinaten idicn so wic jciic von Station ^4 ab- 
gcaiuldl, uiid 

X == -12,8541 Y — -34,0332 

angenoinmen llieiaus eilialt man die Collimalion (Muicl aus Aiilang und 
Elide) nut Aus.scliluss von lloclibeig 

= 201° 53',I 

Vom Aiifeng bis /iim Endc land erne Zunalimc von O', 2 .stalt. 

Uin dcm Obigen /ufolgo die A/inuitlie zn eiliallcn, hat man zu den 
abgelesenen AVmkeln 
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bei Station A 
bci Station B 


hinzuzufugen. 


Vormittag . 
Nachmittag 
am Anfang 
am Ende 


327 41,4, 
207 46,6, 
201 5,8, 
201 6,0 


Zur Berecbnung dei Hoiizontal-Intcnsitai und Inclination hat man fol- 


Intens 


luclin 


estimmungen 

L ' 


o t 


O 



1849 Oct 14 10 5 Mg 

Abl. 49 52,2 

T 

4,1 Int 

17,0 St. A. 


10 19 „ 

55 

49 51,8 

55 

4,1 

55 

17,2 ,, 5, 

1850 Aug 22 

8 40 „ 

55 

47 46,5 

55 

14,9 

55 

I57 „ C. 


8 52 „ 

•'5 

47 46,0 

55 

15,7 

55 

I55 55 55 


9 3 „ 

55 

36 9,8 

55 

15,3 

55 

158 ,5 ,, 


9 13 „ 

55 

36 9,5 

55 

15,6 

^5 

I5I 55 55 

1849 Oct 14 


55 

23 0,0 

55 

4,0 

Station A 

1850 Aug 21 

5 5 Ab 

•>5 

20 7,2 

55 

15,2 


» B 

Aug 22 

9 37 Mg 

55 

20 7,7 

55 

16,6 


» c. 


Aus den einzelnen Beobachtungcn gchen folgendc Rcsultatc hcivoi 
Diflerenz Traxmstein Munchen 
Declination -33', 8 -34', 0 -33', 7 Station A 1849 Oct 14. 

-38', 1 -38', 5 -38', 4 -38',8 -38', 6 -39',! Stat. C 1850 Aug 22. 
Honzontal-Intensitdt +166 +167 Station A 1849 Oct. 14. 

+163 +160 +155 +157 Station C 1850 Aug 22, 
Jncluiation -13', 9 Station A 1849 Oct. 14. 

-18', 3 , B 1850 Aug 21 

-18', 9 „ C „ „ 22 

Die arithmetisclicn Mitt cl siiul 

-37', 0 +161 . -17', 0, 

und die magnetischen Constanten fur 1850 

15® 16', 9 1,9684 64® 42', 5 


Tubingen, 

Die Beobachtungen 'vs^urden im October und Decembci 1844 auf dcm 
Schdossberge ausgefuhit, Dio Resultate sind 

Diffeicnz Tubingen- Munchen 
Declination +1° 21 ',7, 

Horizontal - Intensittlt , . -0,0345 
(Vergl, Resultate des magnetischen Ohservatoiiums m Munclieu wahrend 
del dieijahrigen Periode 1843 — 44 — 45.) 

Die magnetischen Constanten fui 1850 sind 

17® 15', 6 . . 1,9178 ... — 
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WJffenMeiim* 

Die Bcobdclitaugcn wiiiden auf <loi Wmdmuhle , ciiici Anholic wcsl- 
licli Yon Uflciiliciin, angestcllt Dei Slandpimct dcs Thcoclolitcn war 92,7 
Bayi Fuss von dem Rain a uiid 16 Bayr Fuss von dci Fcldgienze h ent- 
leint j die Cooidinatcn siiid iibiigcns bios aus den Mncn abgclcitct woi- 
den, A\obci sich cigab 

X = 67,4213 41,8644 

Mit dicscn Cooidinateii cihalt man die Collimation am Anfang dci 
Bcobachtungen 

=== 282'' r,4 , 

walircnd dci Beobacliiungen ist cine Ziinalimc von 0',4 eingcticten 

Um hicinach die Azimuibc zu fmden, bat man zu den abgclesencn 
\Vmkeln 

am Anfangc 283° 3 ',6, 

am Elide 283 4,0 

binzuzulugcn 

Ziii Bciccbniing doi llouzontal-Jutcnsitat luul Inclmalion bat man fol- 
gondc Bcslimmungcn 

ll ' O / 0 


Intcnsitat 

1850 Sept 29 9 15 Mg Abl 

50 

43,2 

T 

8,9 

Int 13,6 St, ^ 


9 24 ,, „ 

50 

44,3 

95 

8,0 

,, 13,4 ,5 ,, 


10 17 „ „ 

38 

1,9 

51 

9,9 

jj 12,5 5 , ,, 

Inclination 

9 48 „ 

21 

22,5 

jj 

9,9 

Station A 


Alls den emzelncn Bcobac lUiingt n gdnm folgeiulc RcsiiUaic bcivoi 
Dillei enz Uffenheim-Mancheii. 

Dcdmalion +52', I +51', 2 +51', 4 +50',8 +51', 1 Stat z/jSoOSept 29, 
Iloiizoiital Inlcnsilal -667 -664 -669 Stalion A 1850 Sept 29* 

Inclination + 1 ° 9^,7 Slatiou A 1850 Sept, 29. 

Die aiitbmetiscbcn Mittcl siiid 

+51', 3 . -66/ , . . +1'^ 9', 7, 

und die magnetiseben Gonstanten lui 1850 

16*^ 45', 2 , . 1,8850 , 66^ 9', 2, 


Am 11 Oct 1850 und 21 Sept 1852 stellte icb an \iei veisdiledc- 
non Stalionen aid dci Anbobc iiouloslluh von Uliu magnctiscbc Beobaebt 
imgen an 

Bic idativc Lage dei zwoi eiMcn Stalioncn A und B eigdii sicb aus 
lolgcndcn Bcstirnmungin . 

von B aii« Direction von A . * 115'' 42', 

Entfcinimg . .38,8 Bayi Fuss. 

IJntcr BciuclvHiditigung dicsci Angabcn win den beidc Stationon Ba- 
buls del Emiittelung dci Goordiuatcn veicimgt, und cs cigab sidi 
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fur^ Z«= 13,6876 T == 49,6642. 
far Z? 13,6897 F= 49,6598. 

Hiemacli erhalt man die Collimation 

bei Station A am Anfang 176° 52^4, 

bei Station B Mittel 14 26,9 

Wahrend der Beobachtnngen fand bei Station A eine Vcrmehrung der 
Collimation von O', 4, bei Station B kerne meikliche Aendeiung statt. 

Die Station C war auf ememFeldweg, die Station!) ganz nalic daian 
auf emem Acker. Von C aus fand ick die Direction von D 

= 51° 55', 

und von D aus die Duection von C 

= 232° 0' 

Die Distauz beider Stationen wurde = 145 Bayr. Fuss aufgczcichnct, 
jedoch ist letztere Angabe unsickei , da sie nicht sogleich in das Manual 
emgescbiiebcn worden ist Bei dei Berechnung hat sich gezeigt, dass 
man die Distanz = 133 Bayr Fuss nehmcn musse, 

Fur die Station C eigibt sicli aus den Miien 

' 13,5913 Y= 49 5603, 

und del eben angefuhiten Bestimraung zufolge fur Station D 
13,6015 y= 49,5734. 

Mit diesen Coordinaten erhalt man die Collimation 

bei Station C am Ende . . 273° 48',5, 

bei Station D 205 34,2. 


Die Collimation wurde wahieiid dei Bcobachtuiigen an der Station C 
urn O', 3 giossei. 


Dem Vorheigchendcn zufolge wcrdcn die abgelcsencu Winkel in Azi- 


muthe verw^andelt, wenn man ^ , 

bei Station A am Anfange . . . 178 2,5 

am Ende .... 178 2,9, 

bei Station B ....... 15 37,0, 

bei Station C am Anfange , . . 274 58,1, 

am Elide .... 274 58,4, 

bci Station D 206 41,2 

hmzufugt. 


Zur Berechnung der Ilori/ontaMntensitat und Inclination hat man fol- 
gcnde Bcstimmungen * 

Intcns. * 1850 Oct. 11 


h ^ 


O 

/ 


0 



9 2 Mg. Abl. 

49 

3,6 

T. 

4,9 lut 

15,8 St j:, 

9 14 „ 


49 

4,8 

99 

4,7 „ 

15,0 

99 99 

3 37 Al). 

99 

49 

2,4 

f9 

4,3 , 

18,8 

„ B 

3 48 „ 

99 

49 

3,4 

99 

4,2 „ 

18,8 

99 i* 

4 1 „ 

99 

36 

55,7 

}9 

4,3 ,, 

18,7 

99 



BeobachtuBgs-Resultate Uloi Utrecht. Viechtach* i85 


h ' 0 i 0 


Intens. 

1852 Scp< 

21 

10 

6 Mg 

Abl 

47 40,7 T.15,0 

Int, 1,9 

St. 

a 




10 

17 


>5 

47 42,8 „ 15,0 

„ 1,0 

?5 

55 




11 

8 


55 

35 37,7 „ 16,5 

» -1,2 

55 

55 




11 

19 

if 

if 

35 37,0 „ 15,8 

„ 0,2 

55 

55 

Inclm, 

1850 Oct 

11 

9 

40 

55 

55 

20 28,5 „ 4,7 St. 




1852 Sept 

21 

10 

43 

55 

55 

18 66,4 „ 14,7 

„ a 




Alls den cinzcliien BeoLaclitungeii gclien folgcndc Resultate hervor 
DifTcxenz ITlm-Mtmchen, 

Declination +48', 0 +47%3 +47', 2 +47', 0 Statioa J 1850 Oct 11. 

+45', 3 +45M + 45'52 +45 ',8 Station B 1850 Oct. 11. 

+48', 2 +48',1 +48',0 +46S6 +51',8 Stat C 1852 Sept 21. 

+48',6 +4 8', 2 Station D 1852 Sept 21 

Ilouzoutal-Intcnsitdt -181 -181 Station. A 1850 Oct 11 

-182 -186 -180 Stadon B 1850 Od 11. 

-210 -217 -191 -187 Stat € 1852 Sept, 21. 

Inclination +23', 7 SUlion A 1850 Oct 11. 

+31', 9 „ C 1852 Sept. 21, 

Die aritlunctibclicn Mittcl sind, weiin man nacli S, 42 die Inclination 
an dci Station C voilaiitig miljciiuksiclitigct las&t* 

+47', 2 -191 . , +23', 7, 

iind die magiietisclicn Coiistautcii tin 1850 

16° 41', 1 . . . 1,9332 . 65° 23';2, 


WJiveeMm 

In Uticclit l)Cobaclitetc icli die Declination nnd Intcnsitat ana 19, No- 
vemliei 1844 

Das ricHultat iht 

Diffci’cn/ Uti echi - Muncliett 

Decimation . . +3° 50', 7, 

Hoii/ontal IntcnsiUt . -0,2101. 

(Vcrgl „Dosnltate des magnctisclicn Obscrvaloimms inMiinclicii 'wali- 
rend dci dieijalnigcn Peiiodc 1843 — 44 — 45,^9 
Die magnctischon Constanlcu lui 1850 feind 

44', 6 . . 1,7422 , . . — 


WiecMaeFu 

Die magnclisclic Station wai auf dcr Anliolic sudoslllcli von Yiocliiaclt 

y 



186 Beobachtangs-Resultate Viechtach Wasseiburg* 

links vom Wege, der nach Regen fulnl^iind wide lezogen auf das Haus 
Eck a *), Die Distanz des Hauseclvcs wai 227 Fuss, das Azimiilk 
- = 81° 36' 

Die Coordinaten des Hausecks smd 

44,7691 . , —41,2477 

Fur die Coordinaten der Station hat man domnach 
X « 44,7650 y = -41,2758. 

Da die Miien nicht tngonometiisch bestimmt sind, so lasst sich die 
Declination nicht aus den Beobachlungen ahlciten. 

Zur Berechnnng dci Horizontal - Intcnsitat und Inclination hat man 
folgende Bcstimmungen 

hi 0 < 0 

Intens. 1850 Aug. 1 4 36 Ab. AbL 49 10,3 T 20,0 Int 2,0 St. A 

4 47 „ „ 49 10,6 „ 19,8 „ 2,1 „ „ 

Inclination 5 12 „ , 20 58,0 „ 19,0 Station A 

Aus den einzelnen BeoLachtungcii gehen folgende Resultate hcrvor 
Diffcienz Vteclitach-Munchen, 

Horizontal “ Intensitat -313 -314 Station A 1850 Aug 1. 

Inclination -[-26', 0 Slat. A 1850 Aug. 1. 

Die aiithmetischcn l^Iittel smd 

— . . . -313 . . . +26', 0, 
und die magnetischen Constanten fur 1850 

— , . . 1,9210 . . 650 25', 5. 


Wasaerhurg. 

Die magnetischen Beobachtungen wuiden am 16 Oct 1849 und am 
28 Aug 1850 auf dcr Anhohe sudlich von Wasscibiirg ausgcfuhit. Die 
erstc Station A war auf dcm hochsten Puncte dcr cbcn erwahntcn Anhohe, 
das Stativ des Theodohten stand auf cincm Ram m der Ndhc dcs Maih*- 
steins die Position von a wuide gefunden 

Direction . . . 104°, 

Entfernung ... 8 Ba}i. Fuss. 

Die Coordinaten des Markslcms nehme ich unter Berucksichtigung dor 
Beobachtungen von 1850 an 

-3,8190 -21,2310 

Hiernach hat man fur die Station A 

X ^ -3,8188 y « -21,2320. 


*) Ea ifit tiiJglich, (lass eine Verwecliselung des Bausea atattgefuuden hat BeiWifi- 
derholung der Messung lasst sxch mdesaen die Sache entscheiden, es stand nam- 
hch in der Nahe der Station ein grosser Baum, die Distanz war 22 1^2 fuss, der 
DirOctions-Winhel 91 o 44' 
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Mil (licscn Cooidmatcn findct man die Colliraalion am Ende der Beo 
Laclitimgcn 

= 220 ° 25^1 

Wain end dci Bcobaclil\ingca vcimindcitc sich die Collimation iim 0‘,7» 
Die z^\cilc Station B \>ai lu dci klemen Bauraanlage noido&tlicli von 
Von dcr Station B ans land icli 

Diicction des Hausccks h . 104°, 

Entrciniing . . 102,5 Bayi. Fuss. 

Die Cooidinateii des Eckes h smd 

-3,7422 -21,2411 , 

demnacli cilialt man fui die Station B 

X = -3,7506 F — -21,2486 
Die Collimation eigiLt sicli liicraiis am Ende 
= 2° 48', 6 

Die diittc Slation C vvai in dex Nahe dci Station und wiirdc auf 
den oben ciwahnten Maikstem a be/ogen Es eigak sioli 
Direction des Maikstcins a 146° 24', 

Entlcrimng . 54 Ba^r Fuss. 

Mit Ilulfc dci oben angegebenen Cooidmatcn des Maikstcms a findet 
man luoinach fiii die Station C 

X = -3 8134 F = -21,2347 

Die Wcitlie dei Collimation fallen ziemhch vcrsclucdcn aiis, )cdenfalls 
wild abei das Mi (tel 

289° 56', 7 

lunieitbend gciiau scm. Die Collimation vcimclutc sieli walucnd dei Be- 
obaebtungen uin O', 7 


Dcni Obigcn zufolgc cilialt man das Azimutb, wenn man /ii don abgc- 
lesenen Winkcln 


hiiizufugt 


bei Station A am Anfangc 
am Ende 

bei Station B 
bei Station C am Anfangc 
am Ende 


O i 

219 56,2, 
219 55,5, 
2 19,0, 
289 26,4, 
289 27,1 


Zui Bciecbniing dei lloiuontal Intcnsitat und Inclination bat man 
iolgiuide Best iinmungen 


intens 1849 Oct. 16 8 55 Mg Abl 50 7,7 T 9,2 Ini. 15,2 St. 


9 

10 


„ 50 7,2 


8,5 

a 

15,4 

55 

55 

1 

43 Al>. 

„ 36 53, e 

>> 

12,5 

55 

16,4 

55 

55 

1 

55 

•)* 

„ 36 53,3 

it 

12,8 

55 

16,3 

55 

55 

2 

7 

>9 

» 49 59,6 

a 

12,8 

55 

13,1 

55 

55 
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h * O ^ 

Intens, 1849 Oct 16 2 18 Mg. Abl,49 59,5 T 12,9 Int 16,0 St J 

1850 Aug 28 5 56 Ab „ 47 57,3 „ 17,^ » 9j8 „ C 

6 6 „ „ 47 57,0 „ 17,0 » 10,0 „ „ 

Incliu. 1849 Oct. 16 „ 23 12,8 ,, 11,8 St 

„ 23 9,6 „ 12,7 „ B 

1850 Aug 28 6 29 „ . 20 14,6 „ 16,4 „ C 

Aus den emzelnen Beobacbtungcn gohcn folgciidc Rcsullalc licivoi 
Diffcicnz Wasseihurg-BIuncTien 

Decimation -17^6 -17', 7 -19', 0 -19', 3 Station A 1849 Oct 16. 

-17',9 “17',6 -18'.4 -18', 0 -18',7 -17', 6 Stat B 1849 Oct 16 

-22',8 -23', 2 -22', 8 -23', 7 Station C 1850 Aug 28 

Horizontal - Intcnsitdl 4-57 4-65 -t-56 4-57 4“®1 Station A 

1849 Oct 16 

4-48 4"^^ Station C 1850 Aug 28. 

Inchn -9',1 Station A 1849 Oct 16 
-13', 2 Station B 1849 Oct 16. 

-10',1 Station C 1850 Aug 28 
Die anthmetischen Miltcl smd 

-16', 7 4-57 -I O', 8, 

imd die magnetisclien Constantcii fui 1850 

15® 37', 2 1,9580 64® 48', 7 

Weiter. 

Die magnetischcn Beobacbtungcn >Miideu am 1 October 1852 bei 
Simmcrbcrg sudustlicli voiiNN'eilei ausoeiulut Dio oistc Station -tsf (X^ig 124) 
^\a^ an dei Sandgiiibc, imd 'svurdc bevogen auf das Fck a dcs \ckeis, 
^\obei sicli eigab 

Distanz a 18 Bajr Fuss, 

Direction . 89® 6' 

Hieraus Usst sicli jedoch der Staudpunct des Theodohten lucht nut 
Sicberheit ablciten Werden die Miien beiucksicbtigot, so cibalt man 
X =- -25,6114 Y « 52,2788 

Die Collimation eigibt sich nacb S CCCXCIII fui den Anfang dor Bc- 
obachtungen 

= 88 ® 6 '^ 2 , 

wo bei jedoch betraclitliche Unsicherheit obwaltet, da ich an dem Thurm von 
Ellhofen nicbt das Kreuz, sondein die beiden Giebel anvisiit, und hci doi 
Berechnung vorausgesetzt babe’, dass das Kreuz in dor Mitte z'w ischen den 
beiden Giebeln sich befinde 

Die zweite Station B war sudlich von Simmerberg, sie wuidcbczogeu 
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aiif den Uebcigang dcr Ilcclce Iboi h imd das cliemaligc Signal a (jet/t Mos 
diuch cinen Slemliaufen angedciitol), iind cs cigab sich 
Ucbcigang h Dncclioii 186° O', 

Distanz • 1 5,0 Bayi Fuss , 

Signal a Diicction » . 322° 24', 

Distanz . 110,2 Bajr Fuss 

Ba jcdocli dci iieboigang deilicckc im Slcueiplau niclit angczeigt ist, 
feinei cs /\vcilellialt isi, ob das olicmabgc Signal an dcm Piincie gcstan- 
don hal, auf \vclclun icb die Slaiioii bezog, so lasst sich liiciaus emo Bc- 
btiinnuing dci Cooidinaton lucbt ablciten, eben so wcnig icicbcn Ixiezu die 
Miron voilaiifig bin, ^^(H| die Cooidmalen doi aiiMSiitcn Thiume giosslcn 
(lulls nocb nnbolvannl smd Nabeinngswcisc bann man annebmen 
-26,0792 52,5016, 

H'b babe iil)ngons imbt veisncbt biciaiis die Declination ab/ulcitcn 

Ziu Reduction dei an Station A geinaibten Beobaebtungen bat man 
die abgidesenon Winkol uin 

89° 17', 1 

zu veimcbrcn, damit die A/inuitbc cibalten ’weideii 


Ziu Bciecbming dci iroiizontal-Intensital und Inclination bat man fol- 
gendo Bcfetimmungcn 


liitens 1852 Ou 1 

li ' 

3 4l \h 

o t 

\))l. 4G 28,1 

O 

T n,G 

bit 13,2 St 

A 


3 52 

„ 4C 28 5 

13,4 

ij 13 4 ,5 



5 36 

, 4G 34.4 

, 9 1 

, 15,3 „ 

B 


5 45 , 

, 40 34,6 

, 8,5 

,5 15,3 5 

•1, 

liH hnalion 

4 17 , 

, 18 22 1 

„ 12,9 

Station A 



Alls den ein/elnen Boobai htungen gidien lolgendo Besnltato lieivoi 
DiOeimi/ Weiler - Miinchen 

Dedination +43', 0 +42',8 +42', 8 +43', 4 Stat A 1852 Oct 1. 
Ilou/ontal-lnlmisilat +13/ 4 Station A 1852 Oct 1 
-1 132 +13G , /? „ , „ 

liuliiiation -5 ',3 Station A 1832 Oit t 

Die aixtlmudiscben Mittel smd 

+43', 0 . +135 - -5', 3, 

nnd (he niagnetisdicn Ooubtantca lui 1850 

16° 36', 9 1,9658 . 64° 54'2 

Nacb S 42 ibt wabrbchciiihcb die Inclination um 9' zu vcimindcin, 

Weimeim. 

In Wcilbeim babe mb an vicr Slationen am 25 und 26 Juli, dann 
am 2 , und 21 Sept 1849 und am 3 , Juli 1850 Beobaebtungen angestcllt Dio 



J90 Beobachtungs-Resultate. Weilheim. 

erste Station A (Fig 126) \iai im Hofraume des letzten Hanses an <lcr 
Polhngor Stiassc, vind links von dicscr Stiasse , die Entfernung von dem 
Eoke a des Hanses betrng 57,7 Bayr Fuss, und dci Thcodolit stand 9,9 
Bayr Fuss ostlidi von der verUngerten Richtung a d 

Nacli dem Stcncrplanc sind die Coordinatcn des Eckes a 
-1453270 

■wornacli man fui die Station ^ 

-1453343 r = 1358767 

eilialt Als Miie dientc der Kiichtliiirm voiiPolling5 imd man hat die Col It- 
mation (Mittel vom Aufang und Ende) 

O i 

am 25 Juh . 21 05^? 

am 26 Juli . 21 7,8. 

Die zweite Station B (Fig 127) wai ^estlich vom Kiichhofc;. und es 
vmrde gefunden 

Entfernung \om Eck a . * 12754 Bayr I" uss, 

Entfcinung von der Kiichhofmauei ♦ 8654 ,, *.1 

Entfernung von der Miltc der Kapelle c I225O 51 »» 

Alls dem Steuerljlattc eihiilt man ffii die Cooidinatcn des Eclccs : 
-I45I459 13,63205 

und hiernach konnten die Coordinateii dei Station hestimmt weiden ; iiutcr- 
dessen zeigcii sich nut diescii Coordinatcn bcdcutcnde Abwoichungcn? mid iih 
hahe desswogen voigczogcn, die Miron allein zu herucksichtigcn Aal die- 
semWege gclangt man zu folgcndcn Bestimraungcu 

X= -14 1326 r = 1856330 

Die Station C ’war fast identiscli miti^, und >miu 1 c aut dieselben Puacto 
hezogen, ^\obei sich ergal) 

Entfernung vom Eck a 125,7 Bayr 

Entfeinung von der Kiichhofmauei * 3550 55 

Entfeinung von dei Mitte der Kapelle c . 123 5O ,, 

Diesem zufolge war die Station C mn if Bayr. Fuss siidlichcr als 
und man hat fui C 

-14,1328 F = 13,6330. 

Die Collimation betragt 

o V 

fur Station B . • . . . 187 I?,!, 

fur Station C bis Nio 1373 . 204 9,1 , 

spater . • 204 10,2 

Erne vierte Beobachlungsrcihe wurde noidwestlich vom Kucliliof an 
del Station D veranstaltet Die Station wurde auf das Eck e der Kirch- 
hofmauer, dann auf den Markslem d hezogen, und die Ahmessung orgab 
Eck e Distanz . . 112,5 Bayr. Fuss, 

" Direction , * 169® 3 iS 
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Maikstcin d Distanz 69,5 Bayi Fuss, 

Duection 175° 7‘ 

Nadi (leixi Stcucrplan liat man fui das Eck e die Coordiiiatcn 
-14,0925 13,6140, 

mid liiciaixs cilialt man fui die Station 

-14,0787 y =- 13,6113 

Bci del Beicdiiinng waide iiidesscn gcnomnien 

A" =-14,0798 y == 13,6104, 

iind nut dicscn Cooidinaten liat man die Collimation am Ende 

= 290° 43'1 , 

wall! end dci Booliaditung wai cinc Vcrmchumg \on 0',5 cmgeticten 

J)em Obigcii /idolgc nuibs man, um die A.zunnthc zu cilialten, zu den 
abgelcfeeiieii Winkeln 


bci Station A 

am 25 Juli 

21 29,6, 


am 26 Jiili 

21 27,5, 

bej Stall on B 

. 

. 187 36,4, 

boi Stall on 0 

bis Nio, 1373 

204 28,4, 


bpater . » 

204 29,5, 

bei Station D 

am Aulang 

191 1,9, 


am Elide 

291 2,4 


lunzuKigen. 

Vah BcK'cliiimig del iioiizontal -IntcubiUl uiid inclination liat man 
Idlgt ndc Bebtmimungcn 


liiclin 


h ' 



o / 


O 



1849 M 25 6 13 AT) 

khl 

37 50,4 

T 

11,7 

Int -0,7 St 

A. 

6 32 

5? 

1? 

37 49,9 

55 

11,3 

,, —1,2 ,, 

55 

6 48 

5? 

1 , 

50 59,5 

5 , 

11,4 

55 -IsT 55 

>5 

7 1 

5, 

55 

51 0,4 

55 

11,4 

55 '“2,1 5, 

55 

Jill 26 8 24 

Mg 

55 

37 5o4 

5 

10 3 

,, ”8,1 5, 

55 

8 37 


1 1 

37 55,8 

55 

10,5 

,, “8,4 ,5 

55 

8 50 

55 

1 •) 

51 13,6 

55 

10,7 

,, *-8,7 ,, 

55 

9 4 

55 

15 

51 12,4 

1, 

10,6 

15 -O,! ,, 

55 

Sept. 2 8 28 

55 

•i •) 

50 29,0 

51 

14,3 

2,8 , 

B 

8 40 

55 

55 

50 26,5 

55 

15,3 

55 2,0 , 

•> 1 

9 52 

S'* 

15 

37 38,8 

51 

17,0 

1, 1,2 ,, 

5 

10 5 


1 1 

37 37,8 

15 

17,1 

■*5 Is^ 55 

,, 

Sept 21 7 32 

S'* 

*n 

50 10,5 

1 

3,3 

1, 9,9 

c 

8 8 

55 

5, 

50 10,0 

1 

3,6 

1, 8,5 m 

55 

1850 Juli 3 8 7 

i-i 

55 

49 23,3 

11 

14,2 

55 “10,7 ,5 

a. 

8 17 

}•> 

55 

49 23,4 

15 

13,7 

,1 “lljl ,5 

55 

1819 Sept 2 


55 

23 12,9 

55 

15,3 Station i?. 


Sept 21 


55 

23 15,6 

55 

6,3 

» c. 


1850 h\h 3811 

5 

15 

20 21,9 

5 

13 4 





Beobachjtimgs-R^^ultate. Weilheim Wendelstem 

Atis den ein^elnen Beobachtungen gehen folgcnde Resullale heivor 
Differenz Weilheim-Munchen 

Declination +14^3 +14^2, +14S9 +14^3 +13^6 StaUon A 1849 

Jill, 23 

+13', 3 +13', 4 +13',1 +12',7 +11',8 StaUon B 1849 

Jul 26 

+ 43M +12', 9 +12', 5 +12', 4 +11', 9 +12M +12', 9 

Station B 1849 Sept 2 

+16', 4 +15', 7 +15', 4 +16',7 +19', 2 Station C 1849 

Sept 21 

^12', 0 +11', 8 +11', 6 +10', 6 StaUon D 1850 Jul 3. 

Horizontal IntensiUt +92 +100 +134 +132 Stat A 1849 Jul 26. 

+94 +89 +99 +107 Stat, A 1849 Jul 26. 

+94 +100 +88 +95 Stat, B 1849 Sept 2 
+ 107 +112 Stat, C 1849 Sept 21* 

+98 +103 Stat. B 1850 Jul 3 

Inclination ^9', 3 Station B 1849 Sept 2, 

-7', 5 5, 0 55 „ 21, 

-ir,3 „ B 1850 Jul. 3 

Die aiithmetisclicn Mitlel suul 

+13', 6 . +103 “9', 3, 

und die magnetisclien Constanten fui 1850 

16° 7', 5 1,9626 64° 50', 2. 

WeitaeMein* 

Den Wendelstem, dessen Ildhe iiacli We 2 ss 5630, nacli memcn unter 
ungunstigen Umstanden angestelltenBaiometcrniessungen 5595 Danscr Fuss 
betragt, bestieg icli von Baynscli Zell aus am 8. Sept, 1849 ; als icli die obcrslc 
Sennbulte erreicht hatle, fing es zu regnen an, und der Rcgcn dauerte mt 
genngeii Untcibiecliungen bis zum Abend fort Duicli diescn liochst un- 
gunstigen Dmstand wurden die Beobaebtungen in giossemMaassc vcrcilelt, 
insbesonderc war es scblechterdings unmoghch emeBcstimmung dci Decb- 
nation zu erbalten. 

Dm ^uf den Gipfel zu gelangen, batte ich don sogenannten Jagcrstclg 
eiugescblitgen Als icb daluu kam, wo man zwiseben zwci Fclsen durcb- 
gebt, setzto icli micb untei den links befindlicben Felsen bincin, und bo* 
obaebtete die Scbwmgungsdauer der Magnete Nr, 1 und 2 (Station A) Auf 
dem Gipfel des Berges selbst wurdo das Stativ westlicb von del* Kapcllc 
aufgestellt (Station B), und erne Ablenkung mit Nro, 2, dann erne Ablcnk- 
ung mit den weicben Eisenstaben beobaebtet, 

2ui* Beiecbnung der Iloiizontal Iiitciisitat imd Inclination bat man 
folgeiide Besiimmungen 
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< O' o 

IntensiUi 1849 Sept 8 1 35 Ab. Abl. 49 41,8 T 8,7 Int 4^3 St A 

1 49 , 5, 49 42,6 „ 10,3 „ 4,8 „ „ 

Inclination „ 22 57,6 „ 6,0 Station B 

Alls den cin 7 clnen Beobaclitungen gclicn folgcndc Rcsultate liervoi 
DifTcienz Wendelsteiti-MuncJien, 

Honzontal-Intensitai -j-225 +205 Station A 1849 Sept 8 

Inclination -26',0 Station B 1849 Sept 8 

Die aritbmetisclien Mittel sind 

— . +215 ~26b0, 

nnd die magnctisclicn Constanten iui 1850 

1,9738 . 610 33^5 

Wien. 

Die Beobaclitungen stcllte icli am 30 imd 31 Aug 1853 an, eswnide 
mil dazu von Hin Diicctoi B^rezl das magnetibclic llaiis, \vclclics im Gai- 
ten dcs Tlieiesianums stelit, cmgeiaumt. Als Miien dicntcn dci Stern aul 
einem nabegelegenen Kiiclidacli uiid eiu Fciistci dci Kiiclio auf dem Leo- 
poldsbcig, dasAzimuth dei cistein Miic bctiug 165® 58', 32, und das) Azi- 
mutli dci Ictztcui Miic 167® 54', 27 Dicseii Angaben ziilolgc liat man, urn 
die abgclcsencu WiiiLcl in Aznniithc zu \eiwandelii 

O ' 

am 30 Aug, eiste Kcilic 234 28,71, 

zweitcBeihc 247 14,70, 

am 31. Aug 219 4,93 

limzuzufugcii, 

Ziii Bcicclinung dei llouzontal'Inteiisitat und Inclination bat man fol- 
gcndc Bcstimmungcu 

hi o i O 

lutciibitat 1853 Aug 30 3 24 Ab. Abl 4o 8,1 T 17,7 Int 66,4 St, A 

3 38 „ „ 4j> 8 5 „ 17,7 „ 66,0 „ „ 

3 51 ,, , 33 51,4 „ 17,7 „ 65,6 „ 

lug 31 10 27 Mg , 33 56,9 , t7,8 „ 61,1 „ ,, 

„ 45 12,3 M 17,8 „ 61,5 5. 

Inclmat. ‘ 1853 Aug, 30 4 12 Ab „ 17 33,7 „ 17,6 Station A. 

Aug, 3111 5 Mg M 17 32,6 „ 18,7 „ 

Alls den cmzelnon Beobacbtungcu gclien (olgcnde Kcsuitatc Iicivoi, 
DilFcrcnz Wien-Mtlzichen. 

Declmaiioiu -2''' 21^4 -2° 21',0 20',9 -2° 2 1 SO -2''20S9 Stat, 

A 1853 x\ug 30, 

-2^ 19S0 “2° 19S3 -2° 19S6 -2'=’ 20S3 Station A 1853 
Aug, 31. 



194 BeobachtttngsJiesultale. Wien. Woolwich, Wolfrathshausen, 

Honzontal-Intensitaf +42S +428 +427 Station A 1853 Aug 30 
+423 +424 Station A 1853 Aug 31 
Inclination -36^4 Station A 1853 Aug 30 
"*38 56 jj 35 53 31 

Hiezu kommen noch die BesUmmungen der Iiitcnsitat aiis dcnScliwing- 
ungen, wie folgt 

Intensitat +432 +437 +424 +438 +368 +452 +412 +434 +447 
Station A 1853 Aug 31, 

Die arithmetisclien ]>Lttel smd 

+2^ 20', 4 . +426 Abl +434 Schw. 37',5, 

und die magnetischen Constantcn fur 1850 

130 33', 5 . I,99n3 . 64° 22', 0 


WooHmich^ 

In Woolwich bcstirnmte icli die Declination und Iiitcn&itat am 30, No- 
vember 1844, jedoch lasst sich die Declination \oilaufig mcht reduuren. 
Ful die Iloijzontal Intensitat erhalt man 

Diffeienz Woolwich Munchen ^ -2182 

(Vergl. 5,Resullate dcs magnetischen Observatoiiums inMunclicn w^ah 
rend dei dreijahngen Penode 1843—44—45 «) 

Die absolute Intensitat fur 1850 bctiagt 

1,7341 


Wo9fr€ith9hau9en» 

Am 7 Oct 1845 beobachtete ich in A (Fig 129) auf einor Wicsc 
siidlich von Wolfiathshausen die Declination und Intensitat, die eilialtcnen 
Wmkel waren, wie folgt 


Miren Bayerbeig . . 

0 / 

42 56,1, 


W olfrathshausen 

225 33,2, 


Gelting , . 

58 46,7. 


3t 35' Ab Decl. 

241 49,6 

Dccl 36,4, 

Ablenkung Mag. Ni 2 

55 41,0 

bci -1- 13°, Int 0,1, 

48^ Ab. Decl." 

241 49,9 

Decl 36,0, 

Ablenkung Mag Nr 2 

55 42,6 

bu + 12°, 4 Int 0,0, 

4t 0' Ab. Decl. 

241 49,4 

Decl 35,6, 

Ablenkung Mag. Ni. 1 

42 31,1 

bci -f 13°, 4, Int 0,0, 

4li 10' Ab. Decl. 

241 49,0 

Decl. 35,4 

Mireii Wolfrathshausen . 

225 34,6, 


Bayeiberg . 

42 57,6, 


Gelting , ♦ . , 

58 47,8, 
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Veil)indet man jc /woi DcclinaUoncn mit dei dazwisclicn hcgendcn 
ALIcnl<ung, so eigilil. sich dm Toision, vie lolgt 

-O', 45 +0',57, 

also im Mittcl = -j-0',37 

Dem Nnllpuiitte dei Dcthnalioiis-Scala entspiach nacli den mit dem 
I hoodolitcn m Munclicn gemaclikn BeoLachtungeu, die Declination 

33',56 

Die Bcoliaclitiingcn in Blunchcn geben rolgcndc Constanten fui den 
7 Octobu 

Magnet Nio 1 C, = 0,11938, 

^ 6^2 = 0 , 20662 , 

dem Nullpunctc dci Intcnsilats Scala entspiach den Weith 

1 , 9428 , 

uud cm Theilstnch del IiitcnsKdts Scala Letiiig 

0,00022 (absolute Emhcitcn) 

Die Coordinatcn doi StaUon vuiden Aufangs lolgcudeimasscu ango- 
nomnicn 

A =::= 0,938 1 Y =1,^ 4,9751 

Urn indcssen cinc vollbUndige Aiisglcu Imiig /n ci/ielcn muss man die 
felatioii urn 1,6 Ba\i Fuss sudlichcr mid 0,2 B<i;yi Fuss wcstliclici set/en , 
alsdaim cihalt man die Coll iind (ion (Midel aus Anlang und Inde) 

= 134 13',5 

^^aIuenddelBooLacll(uni5;^nl)at dm Collimatiou urn l',3 sich vcumndcit, 

Im Jaluc 1849])coljaolitc(o icli an zwoiSlationeiu die ciste, ^ (Fig 129) 
Mann dei unmiUelhaun Nahe dcs 8<aiidpimctes \onl8l5, als Cooidmaten 
\Miide ])ei del Beieclmung (S CCCXCIV) angenommen 
X = -10,8683 4,9731, 

Bci del Eiu.slelliing aiif die Dicifalligkoitslaiche ist wahrsclicmlich oin 
Ablcsiingsldiler voiliandcii , icli liabc iilnigeiis nm so wcmgei Anstand gc- 
nommen, diesen Pimct wcgzula.sscn, als fecuie Enlleinung von dcr llorizon- 
lalEbcne betidclitlicli wai, und sclion aus dicscm Giundc die Eins(elluug 
wcnigei geiiau soiii koiinle Ilicinach eibalt man die Colhmation amEndc 
del Beobacblungcn wic lolgt 

30« 43'5 

Am Anfange vai die Collimation um O', 2 glosser. 

Die let/te Stadon C (Fig 128) wai in dei Nalie dei Dicifaltigkutfe 
kapclle, die Abmessung eigab 

a C — 10,6 Bayi. Fuss, 
b C = 61,1 , „ 

Fur das Eck b gibt der Steuciplan die Cooidmaten 
—10,6204 5,0156, 

Demnacli bat man fui die Station C 

X ^ -10,6220 y ^ 5,0082, 
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Mit diesen Coordinatca findet man die Collimation am Ende 
275° 11', 0 

Dem Obigcn zufolge erlidit man die Azimntlie, wenn man zu den abgc 
lesenen Winkeln 

o s 

bei Station A Anfaiig 134 21,1, 

Ende 134 19,8, 

B Anfang 30 50,6, 

Ende . 30 50,4, 

C 275 17,9 

liinzufugt 

Zur Beiechnung der Hoiizontal-Inten&itat iind Inclination hat man fol- 


gende Bestimmungcn 





O 

i 


0 




Intens 1845 Oct 7 

3 

41 

Ab 

Abl 

55 

41,0 

T 

13,0 Int 

0,1 St 

A . 


3 

54 


?> 

55 

42,6 

55 

12,4 

55 

0,0 „ 

55 


4 

5 

^5 

55 

42 

31,1 

55 

12,4 

55 

0,0 „ 

55 

1849 Aug 25 

10 

35 

Ms 

5' 

50 

51,3 

55 

12,5 

55 

1,0 „ 

B 


10 

52 

>} 

55 

60 

62,7 

55 

12,3 

55 

0,4 „ 

55 


11 

7 


S> 

37 

44,5 

15 

12,3 

55 

0,3 , 

55 


11 

22 



37 

43,5 

55 

12,4 


0,8 „ 

5» 


2 

1 

Ab 

•>5 

50 

66,3 

55 

13,7 

5 

2,0 „ 

c 


2 

17 

>5 

5» 

60 

67,2 

'5 

13.0 


2,4 „ 

'5 

Inclmat 1849 Aug 24 




5 

23 

22,0 

55 

13,0 

Station C 



Aus den einzeluen Beobacht ungen gelicn lolgcnde KcbuKatc horvor 
Differenz Wolft athshaiiseti - Munchen 
Declination +1^1 +1^4 +0',8 -j-0',2 Station A 1845 Oct 7 

+4', 7 4-2', 9 4-3', 6 4-3',6 -f4',0 Station B 1849 Aug. 25. 
-5', 4 -5',1 -5', 2 StaUon C 1849 Aug 25. 
Iloiizontal-Intensitdt +66 +64 +63 Station A 1845 Oct 7 

+72 +70 +71 +75 Station B 1849 Aug 25 
+35 +34 Station C 1849 Aug 25 
Inclination -7',4 Stat 0 1849 Aug 26 
An der Station C sclieint diirch vorliandeneu Local Einlluss (wahr- 
scbemlich durch das Eisen^w^eilv der Kapelle) die Declination und Intcnsi 
tat etwas geandert zu sem, wenn man demnach ini Endicsultate nur die 
Inclination aufnimmt, so eibalt man als authmelischc Mittcl 
+2',5 +69 -7', 4, 

und die magnctisclien Constanten fui 1850 

15^ 56', 4 . 1,95^2 . . 64° 52', 1. 

Die magnetischenBeobaohtungen warden m den Jahren 1850 und 1853 
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an funfStationen, ilicils amFiissc dcs Maiicnbergs, tlieils aiif dem Keppc- 
Icsbcig angestclli 

Die erstc Station A (Fig 130) befand sich nordlich von der Festung, 
und links von dcr Strasse, die nachlleidelbcig fubit Die Cooi diuaten kon- 
nen angenommen word on, wne folgt 

79,2120 y = 61,3205, 
die anvisiiten Muon geben die Collimation 

= 265^ 12', 5, 

&ind ubiigons voilanfig zii einei sicliein Dcclinationsbcsliinmung nicbt ans- 
reiclicnd 

Die Stationcn B und D (Fig 131), die als identisch betiaclitet wer- 
dcii konnen, waicn aiif dein Keppeleslieig obcibalb dci Maiialiulfskirclie , 
sic wiudcn bcidc auf emen mitton im Feldc stolun den Baum bc/ogen, und 
die Messung eigab 

von B aus Distan/ dos Baumos 16,5 Baj'i Fuss, 

Diiection 197°, 5, 

von D aus Distan/ dos Baumes 16,5 Ba}i Fuss, 

Duection 197°, 2 

Ausscidem warden nock folgende Bestimmungon gomacht 
von B aus Distan/ eincs nahon Oicn/stoms 47,5 Bo^i Fuss, 

Diicction 87°, 7 , 

\on D aus Eck dcs Ackois, Distan/ 41,5 Ba;^i Fuss, 

Dneclion 204°, 2 

Aus don Bill on cilialt man dio Coordinaton \on D wio lolgt 
X -= 78,8847 Y = 51,0083 

Dio S CGCXCV gegebenon Wcitbo doi Collimation woicbon nodi 
Ixdiaditlidi von eiuandci ab , uin sio /nr Uobcioinstimnuing /ii bnngon, 
muss man dio Station um 3,7 Bavi Fuss smllicboi und 4,0 Bayi Fuss 
wostlidioi annclimon, alsdann oigild sidi dio Golhrnation (Mittel aus An- 
fang und Einb*) 

= 74° 14',1 

Vom Aniango bis /nm Ende land oino Ziinabmo von O', 2 statt 

Die Collimation lui B muss aus Dabgcloitit weiden duich Veiglcich- 
ung doi anvisiitoii (ontfcinteicn) Muon Es komrnt nui emo Miio vor, die 
lur dieson Zwock biaudibai waio narnlich dci Thuim in dei Biditiing 
von Blaigotsliochhmm, daiaus oibalt man die Collimation 
am An fang 313° 53', 7, 

am Ende . 313 53,4 

Die Station C boland sich aiii dei Hohe des Kcppelcsbcigs, da wo 
das tiigonomctrisdie Signal frultei gcslanden hat, und wo man ]eUt noch 
die Ueboacste von vier liolzoinon Skulen a, 5, c, d (Fig 132), und emen 
pyiamidalischen Sioinbaufen e firukt Die Dago dej Station € eigdit sich 
aui§ folgenden BIcssungon 
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fit C == 16,7, b C ^ 19,7, c C ^ 22,8, d C 20,6 Bayi Fuss, 

c d ^ 4t0^ a d = 28,3, e (7 = 8,2 Bayr Fuss 

Duection des Punctes e \ on C aus =» 1 17^,4, 

Direction der S5,iile a = 98°, 9 

Die Coordinaten der tngonometnsclicn Pj'ramide sind 

• 78,7969 51,4192. 

Da ich jedoch tibei die genaue Lage deiselben kcine Auskunft crbal 
ten konnte, so musste ich die Coordinaten der Station C aus den Miren 
ableiten, und fand 

X = 78,7969 y = 61,4213. 

Es ergibt sicli hieraus die Collimation am Anfang 
= 60° 4P,4. 

Die funfte Station £? (Fig 131) war in der NAhe von 3 und i), und 
wurde auf emen nahen Grenzstein bezogen, dessen Entfernung « 9 Bayr 
Fuss und Direction = 206°,5 sicb eigab, Es mussten mdessen die Coor 
dinaten aus den Miren abgelcitet werden, und sind Anfangs angenomnieu 
worden, wic folgt 

X =- 78,9138 Y =» 50,9884 

Es zeigte sich abei dutch die cihaltenen Werlhe dot Collimation, dass 
man die Station nordlichei um 0,6 Bayi. Fuss nnd osthchci um 0,2 Bayr. 
Fuss setzen mflsse , alsdann ergibt sich die Colhmation 

= 806° 28', 0. 

Dem Yorhergchendoii znfolge erhilt man die Azimutbc, wemi man zn 
den Theodoliten-Ablesiingcn 


bei Station A 





O f 

266 29,7, 




» B 

Anfang 




315 10,4, 





Elide 

. 

. 


315 10,1, 




» c 

. 




61 58,8, 




» D 

Anfang 


• 


75 31,0, 





Ende 




75 31,2, 




„ E 





307 44,7 




hinznffigt 








Zur Bereclinung dei Hoiizoiital-Intensitdt 

und Inclination 

hat man 

fol 

gende Bestimmungcn 








Intens 1850 Sept, 19 

h ' 


0 ' 


o 




4 22 Ab 

Abl 

50 69,8 

T 

17,0 Int 

14,7 St. 

C. 


4 33 „ 

5J 

51 0,9 

33 

16,4 ,, 

J4,6 

33 

33 


5 25 „ 

3? 

38 16,5 

33 

lU „ 

14,2 

33 

33 

20 

10 9 Mg 

5? 

51 11,8 

33 

12.9 „ 

10,2 

33 

B 


►A 

o 

o 

33 

51 11,2 

53 

13,0 „ 

10,2 

33 

33 


10 31 „ 

33 

38 19,6 

33 

13,3 „ 

10,2 

33 

33 


4 23 Ab. 

33 

50 53,2 

33 

18,1 „ 

15,6 

33 

c. 



Iiitens 
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1j ' 


0 

/ 


0 




1850 Sept 

20 

4 35 Ab 

Abl, 50 

54,5 

T 

17,3 Int 

15,6 

St 

c. 



4 48 , 

I? 

38 

10,4 

5 

17,6 „ 

15.6 

5** 

■»5 


28 

10 3 Mg 

5 

51 

11,7 

5 

11,0 „ 

11,2 

55 

B 



10 16 , 

?? 

51 

11,9 

5 

11,0 „ 

11,3 

55 

55 



10 29 „ 


51 

19,3 

, 

11,2 „ 

11,3 

55 

55 

1853 Aug, 

16 

4 12 Ab 

55 

49 

10,0 

'5 

16,6 ,, 

61,5 

55 

E. 



4 22 „ 

55 

49 

11,2 

55 

15,6 ,, 

61,5 

55 

55 



d 33 „ 

55 

36 

33,3 

55 

16,0 „ 

61,4 

55 

'5 



4 43 „ 

55 

36 

33,4 

55 

16,0 „ 

61,4 

55 

55 

1850 Sept* 

19 

4 57 „ 

55 

21 

47,0 

55 

15,9 Station A 




20 10 55 Mg 

55 

21 

43,2 

55 

14,8 „ 

B 




Aus den emzclnen Bcobacliluugen gcheu iolgendc RcsulUte heivor 


Diffcienz Wurzburg •Munclien 

Decimation +1” 3', 2 +1“ 2', 9 +10 3',0 +1“ 2',0 +1® r,9 Station B 
1850 Sept 20. 

+59',5 -1-59', 0 -1-59', 3 -[-59',3 Station C 1850 Sept 20. 
-1-1® O', 9 4-1® 0',4 -fl® l',0 -t-l® 1'8 Station D 1850 
, Sept 28 

-fl® 3', 7 4-1® 3',1 4-1® 3',0 4-1® 3',2 Station E 1853 
Aug 16 

lloii/oiital Iiitciisitdt -815 -815 -818 Station A 1850 Sept 19 

-816 -814 -815 Station B 1850 Sept 20 

-798 -797 -801 Station C 1850 Sept 20 

-801 -803 -794 Station D 1860 Sept 28 

-800 -797 -800 -801 Station E 1853 Aug. 16. 

Indiiiation 4-I® 23', 5 Station A 1850 Sept. 19 
4-1® 22', 9 „ B „ „ 20. 

Die aiithmctischcii Mittel aiiid 

4-1° 1'.6 . -805 . . 4-1° 25',2, 

iind die inagnctiaclicn Coii&tantcii iui 1850 
16° b5',5 . 1,8718 


66° 22',7 




Winkclmessiingen zur Beslimmung der Declination, Honzontal- 
Intensilat und Inclination 


In den folgtnden Tabdlen entliaU die erste Coliiniut die lautende Nummer, wor- 
nach die Beo'badituTig'en in dem \oirtii8ffehenden Ttxie citiit smd, und tvoraiif sicli di< 
unten beige fiigten Noten be/iehen In der /weitt n Columne tviid der ZwecK der Mes- 
sung bi/eicImetdurchDccl (Declination), Ibl (Ablenkung), oder Incl (Inclination) Ind*r 
diitten Columne fol{,t die Ablesunj, des Tbeodolitenkreises und 7war das aiitlimetische Mit- 
telder beiden Micioscope, nach Graden, Minuitn und Decimalen von Minuten Die vitite 
Columne entlialt die Tenipeiatui des Ablenkungsmagnets, abgelesen an einem in dei Ab- 
lenkuugsscliiene eingdassenen Tliermometer In dei fdnfteii Columne hndet man die 
Torsion des ladens, wie sie aus den Ablenkungen abgeleitet wird Die stcliste Columne 
entbalt die Coirection du uatliclien odei westliclitn Ablenkung wegen dei Ungleicbbeit 
der Ablenkungswinkel In den btiden vorletr ten Columnen ist die git ich/eitjg« Ablesung 
der Vaiiations - Instriimeute im Munchcnti Obseivatoiium notiit ditse Zalilen ■wuidtn 
aus den stundlicben Aut7eitl»nungen dmcb fnteipolation entnommen Die let^te Columne 
endlich gibt die Zeit und die Beyeicimung des Ablenkungsmagntts an AlJe Zahlen, 
denen nicbt ein Miuus/eicben (-) vorangeht, smd als posiiu anzunehmen 

1849 


0 ) * 
c 3 

i a 

Ort und Tag, 
Bezel chnung 
des gemesse- 
nen Wiiikels 

Tlieodo- 

lilen 

Dh 

S 

« 9 

C o 

•M W 
w M 

'h 

rfl J 

•d « 5 

O H iwT’ 

Vaiiations- 
Instrumente 
in Muncljen 

Bemerkungen 

D O 
cS S 

Ablcsuug 

H 

SH 

® u 
o s 

“ Si 

S fi 

Decl 

Int 


MuneFiettB* 







1 

vS l a 1 1 0 11 

V Juii 26 








o / 

o 


i 




2 

3 

4 

5 

AbL 1 
2 

3 

4 

t07 3.60 
106 8,95 
183 49,25 
182 43,4b 

13,9 


0,26 

-0,40 

5,0 

6,8 

6,3 

6,9 

-42,4 

-42,4 

-43,0 

-43,4 

Magnet 1 

0 

7 

8 

9 

All 1 
2 

3 

4 

196 7,00 
196 55,90 
92 20,50 
94 19,80 

13,7 


-0,19 

1,22 

7.4 

7,8 

8,0 

8,3 

-43,7 

-44,1 

-44,2 

-44,4 

Magnet 2* 


Mtohenpeisset%^erff0 





10 

S ta tio n B J ul 

24 






11 

Decl 

74 0,85 




47,2 


96 2' Morg. 

i% 

13 

14 

15 

AbL a 
2 

3 

4 

35 17,05 

36 4,55 
111 41,05 
U2 56,55 

16,2 

0,5 

0,21 

-0,52 


-22,2 

Magnet 1 » 

16 

Decl 

73 58,70 




47,0 


96 21 ' Moig 

17 

18 

Muc d 

167 10,95 
167 19,40 








Nro 1 Milnolien, Station A unienrdiscbes inagnetisclies Obsorvatouum 
Nro 10 Hohenpeissenberg, Station B sildlicli von der ICiiche, 

Nio 17 und 18 Mire a Aiierberg, Kircbtburm 
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II 


1849 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Hohenpeissenberg. 


-o S 

<3 c 
o 5 

p a 
^ Zi 

Ort und Tag, 
Bezeichnung 
des gemesse- 
iien Wmkels 

Theodo 

liten- 

& 

a 

fl fi 

o o 

»l 

C fa 

^11 

"Variationg- 
Instnimente 
in Munch en 

Bemericungen 

Ablesung. 

H 


Decl 

Int 




0 

1 

j 




19 

Decl 

73 59,65 




46,8 


9^» 35^ Morg, 

20 

21 

22 

23 

Al)l 1 
2 

3 

4 

125 0,90 

126 1,10 
22 11,00 
22 36,20 

19,7 

4,7 

-0,31 

0,05 


-19,7 

Magnet 2. 

24 

Decl 

74 0,50 




46,7 


9*1 54' Morg, 

25 

26 

27 

28 

AW 1 

t 

4 

36 1,60 

35 26,25 
112 30,15 
112 15,45 

19,7 

-6,0 

0,12 

-0,02 


-18,4 

Magnet 1 

29 

DecL 

74 3,10 




46,6 


101* 7' Moig 

30 

31 

32 

33 

AbU 4 
3 
2 
1 

112 12,65 
112 28,40 

35 26,05 

36 6,95 

18,2 

t 

-0,02 

0,14 


-16,8 

Magnet 1 

34 

DecL 

74 3,75 




46,5 


10b 21' Morg. 

35 

36 

37 

38 

Abl 1 
2 

3 

4 

124 57,15 
126 3,70 
22 23,00 
22 36,65 

17,6 

9,9 

-0,37 

0,01 

46,4 

-15,2 

Magnet 2* 

39 

Decl 

74 3,75 





10b 36' Morg. 

40 

41 

42 

43 

Abl 4 
3 
2 
1 

22 39,25 
22 19,10 
126 0,90 
125 58,35 

18,6 

5,0 

0,03 

-0,32 


-13,6 

Magnet 2. 

44 

Decl 

74 1,90 




46,3 


10b 51' Morg; 

45 

46 

Mire a 

5? ?> 

167 18,85 
167 18,80 







47 

iStatiou B JuL 24 







4d 

49 

Mire a 

3? 33 

167 20,15 
107 20,30 







50 

DeoL 

74 5,20 




49,4 


5b 41' Ab 

51 

52 

Abl. 1 
2 

36 5,95 
36 3,90 

19,7 

4,4 

0,00 


-4,9 

Magnet 1* 


Nro 45 und 45 Mire a Auerlerg*, Kirclitliurra 


Nro 47 HoUenpeissenlierg, Station B xyie olien Nro, 10 Vor tUesei Measung 
war Magnet Nro 1 mit Kiseii in BerUhrung gekommen 

Nro 48 und 4ft Mire a Auerberg, Kirchthurm 




1849 Magnetisches Tagebnch Winkelmessungen, 

Hohenpeissenberg. 


Ill 


OKumirag, 

be/eichuung 

des Sen>es«j 0 - Ablesung 
ncnWmkoIs ° 


Hoj VanctUons- 
-3'^ Instrumeutt 
o in Munchen 


Bemerkmigtn 


Abl 3 til 49,00 
4 112 19,25 

Detl. 71 6,10 

Mae a 167 23,70 


Abl 1 35 54,00 ^ 

2 36 10,30 

3 111 48,10 

4 112 36,20 

DecI 74 7,95 4! 

Abl 4 112 35,35 - ,, 

3 11148,15 „ 07 ’ 

2 36 11,35 

1 35 54,9o 

Dec] 74 7,55 4! 

Abl 1 22 22,65 

2 23 6,45 

3 125 33,60 

4 125 25,65 

Decl 74 8,10 41 

Abl. 4 126 24,551 „ ,,, 

3 125 34,20 .0 ’ 

2 23 7,75 

1 22 20,80 

Decl. 74 8,05 4! 

Mire a 167 24,55 

Station B J ul 25 
Mae a 167 32,20 

Decl 74 10,30 4: 

Abl 1 36 0,50 

2 35 .)1,25 J2 ^ g ’ 

3 111 49,40 

4 112 58,00 

50 Mure a Aueilierg', Jiirelitimrm Voi cUesei Me 
leaden ins Jmirolii einge/ogen 
71 Tlioodoliten-Ablesmiff im Matiuale 125 o 35^65 
78 Mile a Auerberg, Kirclithurm 
, 70 IIohenpeiHsenbeig, Station B wie oben Nro 10 
80 Mire a Auerberg, Ivircbthurm 


55' Ab 


6I‘ 56' Ab 


Magnet 1, 


7J‘ 9' Ab. 


-5,9 Magnet 1 


I 21' Ab 


”6,0 Magnet 2 


33' Ab 


“6,2 Magnet 2 


7^ 46' AK 


47' Moig. 


-12,1 Magnet 1 


Voi diesel Messuiig Vrurde ein neuer 


IV 


1849. Magiietisches Tagebiich Winkelmessirageii 

Hohenpeissenberg, Weilheim 


^ H 

Variationt- 



Instriimente 


S sfe 

in Milnclien 

Uemerkmigen 

sis 

Decl 1 Int 



Deel 74 9,80 

A1)l. 4 U2 56,60 

3 111 48,15 IQ q 07 
2 35 53,05 
1 35 58,35 I 


Decl. 74 9,30 

Abl 1 22 17,60 

2 22 40,80 

3 125 15,65 

4 126 17,45 

DecI 74 8,25 

Abl 4 126 19,50 
3 125 11,40 
2 22 45,60 
1 22 15,95 

Deol 74 9,70 

Mire a 167 32,60 
„ „ll67 32,15 

Weiiheim. 

S tati 0 n A J ul 2 




11,6 1,6 


8“ 0' Morg« 
-14,0 Magnet 1 
8*‘ 13' Morg 
•13,4 Magnet 2. 

8b 27' Moig 
-14,1 Magnet 2 

8b 39' Morg. 


Mire a 

145 44,15| 

Decl 

354 20,85| 

Abl 1 

316 27,55 

2 

316 34,15 

3 

31 62,60 

4 

32 30,75 

Decl 

354 20,10 

Abl 4 

32 20,80 

3 

31 51,55 

2 

316 34,65 

1 

316 25,60 

Decl 

354 20,30 

Abl 1 

45 20,55 

2 

45 16,70 


6b 6' Ab. 
-0,7 Magnet 1 
6b 24' Ab 
-1,2 Magnet 1. 

6b 41' Ab 
-1,7 Magnet 2 


I 1 1 11,411 1,1 1 I 

Nro 102 nnd 103 Mire a Auerlierff, ICirchtliurm 
Nro 104 Station A ustlich von Weilheim hei St Polten 
Nro 105 Mire a PolLmg, Kirchthum 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelinessimgen. 

Weilheim 


V 


5 2 9“ Tlieodo- 

" “ Bc/eionmni'’' " 


(Ics gemesse vblcsuris 


lien Wink cl b 


Mire a 
Station 
Mile a 
Dccl 

Abl 1 
2 

3 

4 


Abl 4 
3 


Abl 1 
2 


Abl 4 
3 


Varidtions- 
-s) ,5 Insfci umente 
"§ 5 in Munchen 

g s g Decl Int 



Abl 3 303 47,05 
4 302 50,90 

Dccl 354 19,30 

Abl 4 302 49,10 
3 303 44,55 

2 45 16,70 

1 45 18,90 

Dcd 354 18,75 
Mire a 145 43,25 
iti 0 n A J u 1 2C 
Mile a 145 46,70 
Dccl 354 15,25 

Abl 1316 11,80 

2 316 28,20 

3 31 49,05 

4 32 31,85 

Dccl 354 15,80 

Abl 4 32 30,90 
3 31 51,45 
2 316 28,05 

1 316 10,65 

Dccl 354 16,15 

Abl 1 45 30,55 

2 45 17,55 

3 303 27,60 

4 302 25,30 ’ 

Dccl 354 16,30 

Abl 4 302 22,00 
3 303 42,70 
2 45 19,65 
1 45 35,60 

Dccl 354 16,15 
Mae a 145 46,90 1 


6b 55' Ab 


"2,1 Magnet 2* 


; 7b 8' Ab 


8b 18' Moig 



Nro 127 Mirc a Polling, Kiicliihurm 
Nro 128 Station A wie oben Nro 104 
Nro 129 Mirc a Polling, Kirchthurm 
Nro 151 Mirr a Polling, ICirclithurm. 


-8,1 Magnet 1 


8b 31' Moig. 


-8,4 Magnet 1 


8b 44' Moig 


-8,7 Magnet 2 


8b 5*3" Bloig 


-9,1 Magnet 2 


9b 11' Morg* 


TI 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessxingen. 


Munchen. 


OrtundTag, T^.odo 
Bezeichnuiig i . 

des Semesse- ^^blosun 
nen Tmkels 


MUnchen. 

Station A* Jill 27 

O ^ 10 i 

Abl 1 110 29,70 

2 110 43,35 „„ 

3 186 23,80P'^’^ 

4 186 66,90 

Abl. 1 (99 56,75 

2 200 2.80 ,., 

3 97 57,95 
4| 96 31,431 

Sta tio n B Ja 1 28 
Mire a|240 52,77 

Decl. 66 37,50 

Abl 1 28 38,85 

2 28 43,20 20 1 3 8 

4 104 37,70 
Decl. 66 36,80 

Abl. 4 104 37,45 

3 104 24,50 ,q 7 . . 

2 28 41,25 

1 28 37,90 

Decl 66 36,20 

Abl. 1 14 59,50 

200 0 2 

4 117 23,75 

Decl 66 36,05 

Abl 4|ll7 22,25 

3 US 13.75 ,0 , , , 

2 16 45,55 

1 14 54,00 

Decl 66 34,95 



0 01 

48,9 

Isil 

0-00 IS 

0,63 2;} 


-3,1 

"g’g Magnet 1 

-sis 


"g’g Magnet 2. 


-2,9 

Magnet 1 

“3,4 

-3,3 


“3j0 Magnet 1. 
-2,9 “ 


-3,1 

-2,6 Magnet 2. 


-4,3 

"4'8 Magnet 2. 


184 II Mire al240 52,85(| || | | | 

Nro 152 Station A unterinliscbcs magnetucliea 01)g<»mtonum 
Nro 161 Station B Saule sudustlich von der Sternwarte 
Nro 162 Mire a Kamersdorf, Kirclithurm 
Nro 184 Mire a Rameradorf, KirchthurlA 





vn 


1849. Magaetisches Tagebuch. Wmkelinessungen 

Munchen, Augsburg 


g: 

g 

Theodo 

lltCIl- 

S 

1 « § 

® S 
•Hi ^ 

£ « 'cu 

S 

Vaiiations- 
Instrumente 
in Munchen 

Bemerlvungen 

>e 

Is 

Able&ung 


6 s 

1 

ft) P» 

o c 55 

Decl Jut 



185 

station C Aug, 3 


0 < 

186 

IncI 1 202 3,20 

187 

2 203 29,05 

188 

3 251 32,25 

189 

4 251 40,10 

190 

5 250 48,30 

191 

6 252 15,30 

192 

7 204 6,60 

193 

8 202 47,55 

194 

Incl 1 203 26,35 

195 

2 203 41,25 

196 

3 251 46,85 

197 

4 251 18,35 

198 

5 251 54,70 

199 

6 251 29,10 

>00 

7 203 33,60 

>01 

8 203 36,00 

102 

Incl 1 203 15,55 

203 

2 203 29,50 

204 

3 251 46,00 

205 

4 251 33,70 

100 

5 251 44,46 

107 

6 251 41,30 

ZOH 

7 203 44,00 

ZOO 

8 203 21,95 


AiMgshurg. 

:10 Station A Aug 5 

511 Dccl 276 23,30 

512 Mnc a 283 44,30 

513 „ b 253 24,30 

514 Dccl 276 22,80 


8b 22' Moig 


8b 31' Mou 


Nio 185 Station C nouU von tlci SteinwarU 

Njo 210 AuffsTiiuff, Station A nurdl von (ler Lecliliruclce bei Leclihausen 
Nro 212 Mire a Geisthofen, Kwrclitfmrm* 

Nro 213 „ b Schoueck, TJmim (ler Kaj[ielle 




Vlll 


1849. Magnetisches Tagebiich. Wink elmessungen 

Augsburg 






IX 


1849. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessiingen 

Kaufbeuren 


i tT 

Oit iind Tag, 

Thcodo- 

a 

^ S 

Bezeichnuiig 

liten- 

q> 

^ § 

(les gcraessc 

Ablesung 

& 

s 

1 hm) 

nen Wnikels 


v 

H 



m 60^ Ab 


3,1 Magnet 1 


Maufbeu»*eM0 

vS t a 1 1 0 n A Aug 6. 

o ' o 

Mae a 177 49,05 
b 174 51,95 

Deol 195 55,00 

Abl 1 234 25,05 

2 233 13,90 ,, „ 

1 lo8 9,90 
4 157 52,00 

Decl 195 o3,70 

Abl 4 157 52,90 

3 158 9,10 , „„ 

2 233 10,60 

1 234 23,10 

Decl, DJt 53,20 

Abl 1 143 54,Oo 

2 145 29,25 ~ 

3 246 31,10 

4 247 30,56 

Decl 195 53,20 

Abl 4 247 33,00 

3 246 28,25 „ 

2 145 27,30 * 

1 143 57,25 

Decl 195 63,35 

Mac a 177 50,10 
b 174 52,95 
c 75 31,40 


Nio 248 Kaiitliciiron, Station A du£ deni Afialerg bei d«m fanfknopfigen Timm. 
Nro 249 Miie a Sclikngen, Kiichthum 

Nro 250 ,, 1> Rieden, ICirchthurm 

Nro 272 ,, a Sclilingen, Kirchtliurm 

Nro 273 ,, 1) Rieden, Kirclithurm Faden iiu Miciroscop 1* krumni gewovilen# 

daiier ihe Aenderung 

Nro* 274 Mire c Frankeiiried^ Kirchihiirni 


3*^ 5' Abe 


3,1 Magnet 1* 


3l* 21' Ab. 
3,1 Magnet 2. 
3l> 37' Ab 

3,0 Magnet 2. 
3l> 52' Ab. 


X 


1849- Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen» 

Kempten 



275 |l Station A« Aug, 7 


276 Mire a 6 35,50 

277 „ b 266 7,75 

278 Decl 356 1,15 


Abl. 1 317 57,95 

2 318 29,40 . 

3 33 6,35 

4 34 21,50 

Decl 355 59,65 

Abl, 4 34 20,70 

3 33 5,65 .n rt7 

2 318 34,80 


50,1 5b 25' Ab, 


5,8 Magnet 1 


49,6 5b 42' Ab 


287 C^i'spater) 2 318 32,05 

288 1 317 57,55 

289 Decl 355 58,95 


5,9 Magnet 1 


49,2 5b 58' Ab 


Abl 1 47 20,45 

2 46 14,90 iOflLno 

3 306 8,55 

4 304 10,00 

DccL 355 58,60 1 

Abl 4 304 10.60 

3 306 3,85 8 1 8 

2 46 16,10 
1 47 17,05 

DecL 355 58,15 

Mire a 6 35,00 
„ c 336 11,90 
„ b 266 7,30 


Nro 275 Kempten, Station A auf cler Bargbalde 
Nro 276 Mire a Reicholzried, Kirchtharm 

Nro 277 „ b Lenzfried, Kirchthurm 

Nro 300 ,, at Reicholzried, Kirchthurm* 

Nro 301 „ c Haldenwang, Kirchthurm 

Nro 302 „ b tienzfiried, ^rcbtharm 


6,0 Magnet 2 


49,0 6b 17' Ab 


6,0 Magnet 2, 


48,8 6b 35' Ab 




1849 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungeii. 

Kempten. 


XI 


^ «- 
^ O) 

C3 fl 

Oil nnd Tag, 
Bc7eicliniiDg 

Tbeodo- 

htcii- 

5-. 

S 

-P 

u 

G g 
i to 

Sc 

^5 £ ^ 

^ c 

O 

Vaiiations- 
Instruniente 
in Mimchen 

Bemerhiing-en 

» 5 

dcs gemes«?c 
non Winkols 

Ablesiing 

s 

02 

C 1. 

« 43 P* 

Dtcl 

Int 1 

303 

Station 1 

Aug 8 









0 . 

o 

4 

i 




304 

305 

Mne a 
„ 1) 

173 25,55 
138 34,40 







306 

Dec] 

26G 18,40 




54,0 


4h 6' Ab 

307 

308 

309 

310 

Abl 1 
2 

3 

4 

228 30,70 
228 41,55 

303 38,55 

304 16,45 

16,1 

4,6 

0,01 

-0,13 


^,0 

Magnet 1 

311 

Dccl 

266 17,50 




53,3 


16 18' Ab 

312 

3J3 

314 

3t5 

AbL 4 
3 
2 

1 

304 16,40 
303 41,40 
228 41, bO 
228 29,4o 

16,2 

0,0 

-0,11 

0,01 


6,9 

Magnet 1 

316 

Dec] 

26b 16,80 




52,4 


46 32' Ab. 

317 

318 

319 

320 

Abl 1 
2 

3 

4 

316 55,15 

317 6,b5 
216 11,45 
214 52,90 

16,7 

-0,6 

-0,01 

0,67 


0,8 

Magnet 2. 

321 

Dec! 

266 16,16 




61,4 


46 50' Ab 

322 

323 

324 

325 

Abl, 4 
3 
2 

1 

214 50,60 
216 6,85 

317 3,25 

317 0,30 

16,4 

0,2 

0,54 

0,00 


6,6 

Magnet 2 

326 

Deck 

266 15,10 




50,5 


56 1‘ Ab 

327 

328 

Mire a 

55 M 

173 25,25 
138 33,85 







329 

Statio n C Aiig 10 






1 330 

1 Mac a 

63 38,40|| 







Nro 303 Station JB au£ dem Maiimlierg, neben der Kirche 

Nro 304 Mire a Hochkreui, Kirchtlmrm 

Nro 305 ,, b Bodelgberg, Kirchthurm 

Nro 327 ,, a Hocbkreut, Kirchthurm 

Nro 328 ,, b Bodelsberg, Kirchthurm 

Nro 329 Station C atif dem Marienberg, nahe an Station B 

Nro 330 Mire a Hocl’kreut , Kirchthurm 


XII 


1849 w Magnetisches Tagebuch. Winkelinessimgen. 
Kempten, Lindau 



Mire 1) 49 52,95 
„ c 337 27,05 

Decl 110 27,60 

Abl. 1 160 8,90 . 

2 160 27,50 

3 60 54,30 . .. 

4 60 21,75 

Decl no 28,05 

Abl 4 60 18,60 
3 60 54,05 

2 160 29,16 . .o 

1 160 13,10 

DeoL 110 28,30 
„ 110 27,30 

„ 110 28,15 

Incl 1 t33 20,45 

2 133 33,20 

3 87 35,65 

4 87 33,60 

5 87 52,60 

6 87 24,00 

7 133 15,70 

8 133 39,50 

Mae a 63 38,35 
„ b 49 53,10 
„ c 337 27,00 

JMftdati* 

Station A. Aug H 
Mire all202 53,5011 


Nro 331 Mire li Berwang, Kirchthurm 

Nro 332 „ c Daraeh, Kirchtbnrm 

Nro 354: „ a Hochkreut, Elirchthnm 

Nro 355 „ 1) Berwang, Kirchthurm 

Nro 356 „ c Durach, Kirchthurm 

NrO 357 Lindan, Station A auf der Bastion Pulvermilhle 

Nro 358 Mire a Waiserbiirg, Kirchthurm 


10^‘ 54'Morg 


-1,8 Magnet 2 


Morg 


-1,8 Magnet 2 


lll^ 24' Morg 
12li 8' Morg 
12 


lll^ 45' Morg. 




x.m 


1849 Magiietisclies Tagebuch. Winkelmessiingen. 

Lindau* 





0 1 

359 

Miic b 

177 14,25 

360 

,, c 

84 4,20 

361 

Decl 

1)7 44,85 

362 

Abl 1 

119 59,60 

363 

2 

119 55,80 

364 

3 

49.) 26,30 

365 

4 

195 94,10 

366 

Decl 

157 43,50 

367 

Abl 4 

193 33,85 

368 

3 

195 25,65 

369 

2 

1 19 56,35 

370 

1 

119 57,00 

371 

Dec] 

157 42,00 

372 

Miic a 

202 5!,75 

373 

,, b 

177 14,55 

374 

5 < 

84 0,10 

375 

Station 

B A n g 1 


ig;j 0,8 


12h 55^ Ab 


~2, 2 Magnet I 


9^ Ab. 


-2,0 Magnet 1 


lJ‘ 21' Ab 


Mue a 3o0 59, 3f) 

„ b 325 45,55 
„ < 304 31,00 

, cl 304 24,60 

Decl 305 33,85 

Abl 1254 11,00 

2 255 15,55 ofi 

3 356 32,40 ... 

4 356 17,20 


m 15' Ab 


-1,2 Magnet 2 


Nro 150 Miie b 
Nro 1()0 ,, < 

Nro 372 ,, a 
Nro 173 , h 
Nro 374 ,, < 

Nio 375 Station 
Nro 376 Mir<‘ a 
Nro 177 „ \) 

Nro 178 „ ( 

Nro 370 „ (I 


Scliaclien, Thurm der Capelle 
llflutin, lurcJi thurm 
VVasserburg, Kiich thurm 
Scluichtn, Thurm der CapeHo 
Reutin, Kirclithurm 

n anf (l#»i Bastion PulvermUhle, nalic an Station A 
Wasserbuig’, Kirchtlmrm 
Schachrn, Thurm der Capelle 
Iloyeiberg’, Sommerhaus, Eck links 
,, redits 





i849. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Lmdau. 



385 

Decl* 


305 

35,25 

386 

Abl 

4 

356 

15,20 

387 


3 

356 

29,85 

388 


2 

255 

20,95 

380 


1 

254 

11,50 

390 

Decl 


305 

34,80 

391 

Mae 

a 

350 

59,35 

392 


b 

325 

45,00 

393 


c 

304 

30,95 

394 

it 

(1 

304 

24,70 

395 

Stall 0 

n 

C* A 

ug. 1 

396 

Mire 

a 

344 

33,75 

397 

5J 

b 

37 

55,15 

398 

J? 

c 

128 

50,60 

399 

»> 

d 

333 

48,05 

400 

Decl 


155 

17,90 

401 

Abl 

1 

103 

15,25 

402 


2 

105 

44,65 

403 


3 

205 

56,90 

404 


4 

206 

7,10 

405 

Decl 


155 

17,80 

406 

Abl 

4 

206 

8,25 

407 


3 

205 

54,55 

408 


2 

105 

43,70 

409 


1 

103 

15,70 

410 

Decl 


155 

18,40 


Bern erk ungen 


m 2& Ab 


“Ijl Magnet 2. 
42' Ab 


Nro 391 Mire a Waiserburg, Kirchtlium 

N’lo 392 „ b Schachen, Thurm der Capolle 

Nro 393 „ c Hoyerberg, Sommerhaus, £ck links 

Nro 394 „ d Hoyerberg, ,, ,, reclits 

Nro 395 Station C auf dem Hoyerberg, neben dem Sommerhaus 

Nro 396 Mire a Lind an, prot Kirclitbiirm 

Nro 397 „ b Reutin, Kirchtharm 

Nro 398 „ c Oberreiclienau, Kirchtlmrm 

Nro 399 ,, d Lmdau, Eck der Bastion Palvermiihle 


5^1 44' Ab 
2,4 Magnel 2. 

69' Ab* 
2,4 Magnet 2. 
6b 14' Ab* 



1849. Magnetisches Tagebuch. Winkehnessungen 

Lindau 


XV 


OrtimdTag, 

I a Bczeichmuig 
S| 'l«s|emcs.e 

nen Wink els ® 


Mac b 37 56,50 
„ c 128 51,95 
„ a 344 35,35 


Station D Aug 12 


Mile a 

i58 24,10 

b 

250 54,95 

Decl 

67 14.55 

Abi 1 

(05 19,10 

2 

104 47,90 

3 

29 32,70 

\ 

29 20,10 

Dccl 

57 16,25 

AbL 4 

29 19,90 

3 

29 31,35 

2 

104 49,20 

1 

105 20,80 

Occl 

67 17,25 

Mirc b 

256 65,05 

Iiicl 1 

91 28,00 

2 

90 5,10 

3 

43 37,65 

4 

44 18,10 


43 29,20 

() 

44 24,40 

7 

91 10,60 

8 

90 22,60 

Decl 

67 18,10 


8b 35' Morg 


-3,2 Magnet 1, 


8b 50' Morg. 


-3,5 Magnet 1 


8b 0' Moig. 


9b 14' Moig. 


9b 47'Morg 


Nro 411 Miie b Eeulirt, Kwchthuim 

Nro 412 ,, c Oberreichenau, Kirchtliuim 

ISfio 413 ,, ft Linilau, prot Kiichthurm 

Nro 414 Lindau, Station D auf tlem Hoyetbelff, neben (lem SommerUaus 
Nro 415 Mire a Lmdau, kath Kirchthurm 

Nro 416 „ h Lindau, i)ioi Kirchthmm 

Nro 428 ,, b ,, ,, a 



1849. Magnetisohes Tagebuch. Winkelmessungen. 

Lindau, Eaafbenren 



Mire b 256 54,75| 

„ a 258 24,15| 

,, c 309 44,55| 

„ 4 286 16,70l 

„ e 268 43,15l 

JBLaufbeuren. 

S t a 1 1 on B Aug 14* 


Mil e d 

162 20,85 

„ b 

350 23,85 

Decl 

155 21,05 

Abl. 1 

103 57,75 

2 

104 27,70 

3 

206 43,20 

4 

206 15,35 

Decl 

155 19,90 

Abl 4 

206 14,15 

3 

206 38,10 

2 

104 29,30 

1 

103 56,30 

Decl 

155 18,90 

Incl 1 

132 21,15 

2 

131 29,55 

3 

178 24,60 

4 

179 7,70 

5 

178 31,00 

6 

179 10,05 

7 

(32 29,20 

8 

131 31,30 


51,4 19' Ab. 

1,3 Magnet 2. 
51,0 30^ Ab. 


-0,05 

-0,1 1,0 Magnet 2 

0,09 


50,4 45' Ab. 


Nro 438 Mire 1) Liuctau, ^rot Kirchthurm 

Nro 439 „ a „ katL „ 

Nro 440 „ c Reutin, Kirchthurm 

Nro 441 „ d SommerhauR, Eck rechta* 

Nro 442 „ a „ Eck links. 

Nro 443 Station £ hei der Dominicuiskircbe 
Nro 444 Mire a Leinau, Kirchthurm 
Nro. 445 „ h Hirichzell, Kirchthurm 




1849 Magnetisches Tagebuch Winkelmessungen 
Kaufl)euren, Munchen 


InstriimentL 
HJ o S in Munchen 




Beinerkungen 


28' Ab 


42,2 -1,8 

42.2 -1.8 

42.3 -1.8 
42,3 -1,b 


12.7 -1,5 

42.8 -1,6 

43.0 

43.1 -1,8 

43.2 -1.8 
43,2 -1,5 
43,2 -1,5 


43.6 -1,8 

43.7 -1,8 

43.7 -1,7 

43.8 -1,6 


-| S OitnudTag, Tlieodo- 
^ I Bc/eichnung 

= 1 desgcrnessc- Ablesung 

j it!: ncr» Wiiikels 


Decl 155 i8,60 

Mire a 162 22,8 t 
„ b 330 26,35 
„ c 230 9,651 

Station B Aug 16 

Mnc a 240 44,70 
„ a 240 44,70 

Dec! 66 22,45 

Abl t 116 21,05 

2 118 30,30 

3 15 33,03 ■ 

4 15 7,00 

Dec! 66 21, 2 j 

Abl 4 1 5 b,05 

3 1,32,70 

2 H8 11,05 
1 116 20,20 

Dcd 66 22,60 

Abl 1 28 43,10 

2 28 19,00 

3 104 30,80 

4 103 57,25 

Dccl (>6 23,05 

All! 4 101 57,80 
3 104 30,66 
2 28 20,00 
1 28 43,40 

Dec! 66 23,00 

Muc a 240 44,90 
„ a 240 44,70 


Nio 466 Mmc a Lemau, KiiUithunu 
Nro 467 „ h Oirsclucll, KircJitlmirm 

Nio 468 „ t nachslgelegene* ifetk des SpiUlgebaudea laden im Micrometer 

krumm > unior Hegen beobachiet 

Nro 466 Miuithen, Station B 8a.ule siUKietHch von del' Sternwaitc* 

Nio 470 und 471 Miic a Rameradorf, Kiiclitimrm 
Nro, 493 und 464 „ a „ „ 

3 


Magnet 


Magnet 


Magnet 


Magnet 



xvni 


1849* Magnetisches Tagebuch. Winkelmessmigen. 

Munchen. 



Station C Aug 18 


IncI 1 i50 12j40 

2 249 4,50 

3 296 37,85 

4 297 45,70 

5 297 16,80 

6 297 26,13 

7 249 43,35 

8 249 33,70 

IncI l|249 49,60 

2 249 35,50 

3 296 41,30 

4 297 42,90 

5 297 49,55 

6 296 48,63 
7|250 29,35 
8 249 47,75 

Station C Aug 20 

IncI 1 296 23,60 

2 297 37,20 

3 250 0,00 

4 248 39,95 

5 248 43,60 

6 249 51,16 

7 297 23,05 
8] 296 31,50 

Station C Aug 21. 

IncI. 1 355 25,75 

2 354 27,70 

3 41 54,90 ' 

4 42 50,73 

5 41 54,50 

6 42 59,95 

7 355 21,80 

8 354 20,65 


Nro 495 Milikches, Station C nurdlich von der Steinwarte 
N™ 512 „ „ C „ „ „ 

Nro 521 „ ., C 




XIX 

1849. Magiietisches Tagebucli. Winkelmessiingen. 
Munchen, Wolfrathshausen 



XX. 


j649< Magaetisohes Tagebucli. Winkeltnessiingen. 
Wolfrathshausen. 



Variations 
Instrumente 
in Miinchen 

Bemeikiingen 

Decl 

Int 



1 306 57,15 

2 307 22,85 

3 22 15,45 

4 23 3,20 

344 53,30 


12,3 3,0 


AM 41 23 2,00 

3! 22 15,05 .. 4 
2 307 23,40 
1 306 5<),05 

Dcci 1344 56,45 

Miio b 146 27,90 
,, aU47 33,80 
,» Cil6l 1,60 
,, d|309 9,85 

j, cl 329 42,90 
„ fl336 32,95 

Station C Aug 26 


Mire a 

308 1,55 

„ b 

262 40,05 

Decl 

100 20,90 

Abl 1 

48 33,00 

2 

50 12,95 

3 

150 59,95 

4 

151 33,25 

Decl 

100 20,70 

Abl 4 

151 31,65 

3 

151 0,70 

2 

50 11,00 

1 

48 30,70 


0,3 Magnet 1 


lib i4'Morg 


0,8 Magnet 1 


lib 3i'Morg 


lb 53' Ab. 


2,0 Magnet 2 


2b 10' Ab. 


2,4 Magnet 2. 


Nro 570 Mire b Baierbergr, KloBterthurm 

Nro 571 ,, a Baierberg, Pfarrthurm 

Nro 572 „ c Gelting, Kirchthurni 

Nro 571 „ (1 Reschenauer HtJhe, Belvedere 

Nro 574 ,, e Wolfrathslikusen, Pfarrthurm 

Nro 575 „ f Wolfiathahausen, Dreifaltiglfeits-KapeUe, Thurm 

Nro 576 Wolfrathfihausen, Station C an dar Dreifaltigbeita^Kapella 

Nro 577 Mire a Peretshofen, Kirchtliurm 

Nro 578 ,, b Baierberg-, Klostertliuruit 




XXI 


1849. Magnetjsches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Wolfrathshausen, Benedictbeuren 


OitundTag. 

§ S Bezel fhiniiig iiten- 
I I dcs geiiif he AWesniis; 

rienWinkels 



g vauationiK- 
^ Xngtiumenie 
'w S in Munchen 
S3 fe — 




O ' 

589 

Dccl 

100 20,20 

590 

Incl 1 

77 34,10 

591 

2 

76 4,73 

592 

3 

122 19,83 

593 

4 

124 97,80 

594 

5 

122 57.73 

59 5 

0 

124 36,4s 

590 

7 

77 4),10 

597 

H 

76 22,20 

598 

Mile c 

209 40,85 

599 

„ b 

2C2 40,03 

600 

„ (I 

14 10,90 

601 


3)6 26,00 

602 

» a 

308 1,85 

603 


308 l,3o 


_ BemerlkUngen 


m 24' Ab 


Me%te€Hcthemi ett. 


604 

Station 

A Aug 

605 

Mu e 

a| 

224 

44,75 

606 

Decl 


272 

46,05 

607 

Abl 

l| 

221 

36,10 

608 


2 

^22 

55,05 

609 


3 

321 

4,30 

610 


4 

323 

25,40 

611 

Decl 


272 

40,20 

612 

\h\ 

4 

323 

25,55 

613 


3 

323 

3,75 

614 


2 

222 

55,80 

615 


1 

221 

37,55 


11,7 0,7 


6' Ab 


5,3 Magnet 2* 


3b 22' Ab 


5,0 Magnet 2. 


Nio 598 Mne c Baieilerg, BfantUuimi 

Nro 599 ,, 1) Baieilieift, Ivlosterthmm 

Nro 600 ,, <1 Xrgeitahausen, Kirclifhuim 

Nro 601 ,, e Neufahin, Kirchthurm 

Nro C02 und 60 i Mire a Peretsliofen, Kiichthurm 

Nio 604 Benedictbeuren, Sliation A westl vomKlostergebaiule liinter der Wagnerei 
Nio 605 Mire n Bi<hl, kirchtliurm 


XXII 


1849i Magnetisches Tagebuch Winkelmessungen. 

Benedictbeuren, Benedictenwand. 


C 

J 1 

s a 

CO = 

Oit iindTag, 
Bezeichnung 
dos gprnesse 
Qen Winkols 

Theodo- 

liten- 

Ablesung 

U 

CB 

U 

o 

£ 

H 

^ 5 

s s 

J ot 

s s 

® fa 

»3 S 

'*'-a ? 

Ojp 41 

Variation 8- 
Instrumente 
in Munch en 

Bemerkungen 

Decl 

Int 



O i 

◦ 






616 

Decl 

272 46,40 




45,3 


3l> 36' Ab 

617 

Abl 1 

235 10,90 







618 

2 

235 21,80 



U,U1 




619 

3 

309 49,40 


0,1 



4,8 

Magnet 1 

620 

4 

310 41,80 



-U,40 




621 

Decl 

272 45,35 




44,7 


36 50' Ab. 

622 

AbL 4 

310 41,15 







623 

3 

309 48,95 



-0,47 




624 

2 

235 19, 6o 

n.7 

0^8 



4,6 

Magnet 1 

625 

1 

23o 7,25 



0,01 




625 

Deo] 

272 43,30 




44,3 


46 2 Ab 

627 

Mire a 

224 44,05 







628 

„ b 

211 39,90 







629 

5? C 

30 31,90 








]Bene0>%eienwaniM. 






630 

Stall on 

A Aug 27 






631 

Mire a 

240 40,80 







632 

Decl 

224 51,15 




46,3 


0' Morg 

633 

Abl 1 

276 5,60 



-0,69 




634 

2 

274 34,85 






635 

3 

175 29,50 

7,9 

1,4 

1,59 


7,2 

Magnet 2 

636 

4 

173 10,20 






637 

Decl 

224 51,45 




46,8 


IQb l6'Moig 

638 

Abl 4 

173 12,25 







639 

3 

175 30,50 



1,59 




640 

2 

274 32,65 

8, 1 

2,0 

-0,73 


7,4 

Magnet 2 

, 641 

1 

276 5,75 






64i2 

Decl, 

224 52,05 




47,3 


10b 30' Morg 

643 

Mire a 

240 40,60 







644 

» b 

295 56,60 







1 Nro 627 Mire a Bichl, Kirchthurm 





Nro 

628 ,, b Bin Hauflfenster, Mitte 




Nro 

629 „ c Scliletlnrf, Kirchthurm 




Nro 

630 Benedictenwand, Station 

A auf der nordurcstlicheii Seite 


Nro 

631 Mire a Seeihaupt, Kirchthurm 




Nro 

643 ,, a Sbeihaupt, Kirchthurm 





Nro 644 b unbekannter Kirchthurm< 





XXIII 


1849 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Benedictenwand 


Ort iind Tag 
Bezeic hniing 
(les gemesse 
nen Winkels 

Theodo 

hten- 

Ablcsung 


o / 

Mae c 

214 5S,15 

„ <3 

215 4,65 

n (1 

215 4,40 

e 

290 58,15 

Incl 1 

200 31,50 

2 

203 7,60 

3 

249 9,80 

4 

246 35,35 

5 

248 1,40 

6 

247 43,15 

7 

201 44,26 

8 

202 17,00 

Dcd 

224 54,50 

Mae f 

273 12,70 

„ a 

240 40,20 


hi^ 30'Moig 


S t a 1 1 0 n B* A u g 27 


Mae a 

33 42,90 

, b 

280 14,40 

», c 

303 36,36 

Decl 

345 22,15 

Ab! 1 

294 6,80 

2 

295 54,25 

3 

35 19,00 

4 

36 10,95 

Decl 

345 22,80 


11 48' AL 


10,1 hlaffiiet 2 


2i» 6' Ab* 


Nro 646 Mire c Wolhuthslmusen, Kii clitliurm 

Nro 646 tmd 647 Mire <1 VVoUrathsliattsen, Dreifaltigkeits Ciipelle, Thxum 

Nro 648 Mire e unbeknnnter KircUthurm 

Nro 658 ,, f Ilohtiipeisscnbtrg, Kirclithurni 

Nro 659 ,, a Seesliaiijit, KirtliUmiin 

Nro 660 Benedictenwand , Station B hochster Punct dec Benedictenwand (an 
del Stelk des Signals ?) 

Nro 661 Mire a Seesbaupt, Kirchthuim 
Nro 662 ,, b Waakiicben. Kirclithuim if 

Nro 663 ,, c unbekanntcr KircUtlnii ni 





36 5,25 
35 21,95 
2 295 57,15 
1 293 57,40 

345 24,20 

1 321 38,35 

2 323 15,75 

3 9 30,80 

4 7 22,40 

5 8 45,90 

6 8 7,10 

7 321 50,70 

8 323 8,55 

345 24,85 

1 294 18,90 

2 296 7,80 

3 35 22,65 

4 35 44,65 

340 25,30 

a 33 43,95 
b 280 15,25 
c 303 39,70 
(3 303 42,65 
e 342 32,65 
a 33 44,20 
g 254 49,50 
hi 64 1,30 


hh 22' Ab, 


3i‘ 9' Ab 


8,0 Magnet 2 


3b 24' Ab. 


Nro #f3 Ablenkaugbmagxiei Nto 2 auf ileuBoden gefallenj tirxfR; aUf aiaen Stem 
Nro 689 Mire a Seeshaupt, Kirchthurm 


Nro 690 
Nro 691 
Nro» €92 
Nro 693 
Nro 694 
Nro 695 
Nro 696 


1) Waakirchen, Kirchikurm 
c unbekannter Kirchthurm 
6 * ,, ,, 
e AufJarchen, Kirchthurm 
a Seeshaupt, Kirchthurm 
g Kirchstein, Kreue 
h Rabeukopf, Baum 




XXV 


1849, Magnetisches Tagebiicli. Winkeliioiessungen. 

Benedictbeuren. 


a, 

'a S 

3 £ 

Oh uiidTag, 
Bc/eichnung 
(Jos gcrncsse 
lien Wink els 

Tlicodo- 

liton 

S 

w 

1 1 
l| 

"h ^ 

eg 

^■5 g 
? Efe 

Vandtions- 
Instiumente 
m Munchen 

Bemerhimgen 

aS = 

'Vblesniig 

c 

04 

H 


- i 

1 

Decl 

Int 

MeneMeM&ewe»i> 







697 

Station 

B Aug 

28 






698 

099 

Mac a 
„ a 

o ^ 

122 7,55 
122 7,05 

o 

* 

/ 




700 

701 

702 

703 

704 

Dec] 

Abl 1 
2 

3 

4 

66 54,85 

117 29,65 
116 38,10 
17 50,90 
15 31,00 

13,2 

2,8 

-0,22 

1,60 

53,4 

7,6 

126 59'Mttg, 

Magnet 2. 

705 

Dec! 

66 54,50 




53,1 


16 13' Ab 

706 

707 

708 

709 

Abl. 4 
3 
2 

1 

15 32,45 
17 52,60 

116 37,25 

117 27,90 

14,0 

1,6 

1,60 

-0,22 


7,0 

Magnet 2 

710 

Dcd 

66 53,60 




52,7 


15 27' Ab 

711 

712 

713 

714 

Abl 1 
2 
3 
1 

20 1,20 
29 48,95 

103 46,15 

104 57,10 


0,0 

0,21 

-0,47 


6,3 


715 

Uecl 

66 52,80 




52,3 


15 42' Ab 

71G 

717 

718 

719 

Abl 4 
3 
2 
1 

104 57,00 
103 45,45 
20 49,20 
29 1,90 

13,9 

i 

1,4 

-0,48 

0,21 


5,7 

Magnet 1 

720 

Deol 

66 54,20 




52,0 


lb 54' Ab« 

721 

722 

723 

724 

Mac a 
„ b 
» < 
„ cl 

122 8,10 
122 27,75 
125 0,90 

66 16,35 








Nio 60T Hcnt.Jli,cU)euir(jn, Mution B nifidlich vom Gmlen lies Posthalters 

Nio 098 Miie a Ilohenijeissonheig, Kuchtliurm 

Nio 009 ,, n IIolienpeiBsenheig, Kuclithurm 

Nio 721 ,, fi Holieniimsenherg, Kxrchthurm 

Nro 722 h Siiulelsdori, ICirchthurm 

Nro 72,1 ,, < Ilahacli, Ivirchthurm 

Nio 724 ,, <1 Brchls kiichtlmm 


4 



XXVI 


1849. Magnetisches Tagebnch. Winkelincssiuigen. 

Benedtctbeuren. 


-S *- 

Ort und Tag, 
Bezeichuinig 
dcs gpines<«e 
nen Winkels. 

Theodo- 

liten- 

1 

a 

h 

£ i 
3 3 

2 3 *71 


Bemerkiingen 

p = 

\blesnng 

£ 

V 

h 


t "Ti) 

3 C s 
OD-r 

Decl 

Int 

725 

725 

Mire e 
„ a 

o / 

83 41,95 
12a 7,90 

O 

4 

i 




727 

728 

729 
; 730 
i 731 

732 

733 

734 

Incl 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

89 33,55 

90 44,70 
44 20,25 
43 12,00 
43 58,00 
43 33,55 

89 51,00 

90 18,60 







735 

S ta ti 0 n 

A Aug 29 






736 

737 

Mire a 
» b 

225 3,80 

30 50,95 







738 

Decl 

273 0,00 




42,4 


8l‘ 1 1' Morg 

739 

740 

741 

742 

Abl 1 
2 

3 

4 

222 54,35 
222 26,25 
324 10,95 
322 31,70 

9,7 

0,2 

0,07 

-0,83 


3,9 

Magnet 2 

743 

Decl 

273 1,15 




43,2 


8k 30' Morg 

744 

745 

746 

747 

AbL 4 
3 
2 
1 

322 32,25 
324 11,65 
222 25,60 
222 53,96 

10,0 

1,5 

-0,83 

0,07 


3,6 

Magnet 2 

748 

Decl 

273 1,50 




43,9 


8k 44' Morg 

I 749 

750 

751 

752 

Abl 1 
2 

3 

4 

235 56,95 
235 1,70 

310 45,06 
310 21,00 

10,0 

2,2 

0,29 

-0,05 


3,3 

Magnet 1» 

753 1 

Decl 

273 2,20 




44,5 


8k 58' Morg, 

Nro 725 Mire e St Johannes, Thurm 

Nro 726 „ a Hohenpeissenbergr, Kirchthurm 

Nro, 735 Benedictbeuren, Station A: westhch vomKloiterffebiacle wie am 26 Atiff 
Nro 736 Mire a Bichl, JBarchthurm 

Nro* 737 „ bt Schledorf, Kirchthurm 




XXVII 


<849 Magnetisches Tagebuclu Winkelmessimgen* 

Benedictbeuren, Kochel 


“ t. 

-C! 5 

Oit und Tag 

Theodo- 

' 

5 1 

Bc/eichnuiig 

liton- 


C5j P 

(Ics geniesso 

Ablesung 

i 


lion Winkels 


fl 

E- 






Cnrrectini 
fur Torsio 

Coi rect f 
LIngleichhe 
(ler VVinkc 

Jnstrumente 
in Munclien 

Decl Int 

Bemerkun gen 


Abl 4 310 22,50 
3 310 45,90 


2 235 1,70 

11236 58,10 


DecL 273 2,80| 

Mne c 327 30,60 

„ c 327 29,40 

„ 1) 30 50,80j 

„ a 225 3,40l 

Mocheh 


763 

S t a 1 1 0 

n 

A Aug 

764 

Miie 

a 

94 

35,80 

765 

Decl 


111 

17,45 

766 

Abl 

1 

161 

12,10 

767 


2 

Ifai 

51, lo 

768 


3 

61 

44,00 

769 


4 

60 

17,00 

770 

Decl 


111 

16,90 

771 

Abl 

4 

60 

18,15 

772 


3 

61 

44,90 

773 


2 

161 

50,00 

774 


1 

161 

8,85 

775 

Dccl 


11 1 

16,00 

776 

Incl 

1 

87 

21,50 

777 


2 

88 

57,50 

778 


3 

135 

8,45 

779 


41 

133 

34,60 


11,0 1,2 


11»0 1,3 


3,3 Magnet 1, 
Qb 11' Morg 


2b 48' Ab 


4,6 Magnet 2 


1 3b 0' Ab, 
Magnet 2. 
,3b 12' Ab. 


759 und 760 Mire c Hohenpeissenlierg, Ivirclitlmm , iielielig, lelir unsiclicr 
761 Mire b Schledorf, Kirchihurm 

, 7G2 ,, a Bichl, ICirchlhuim Mittelsi; eines grossern am Tlieodoliten be- 
festigtea ternrolires land icli den Wxnkel zwischen Bichl und Hohen- 
peissenberg == 201® 26', 0 

763 Station A oberlialb ICochel 

764 Mire a ICocliel, Kirclithum 

778 Ablesung unsicher, well beim Umlegen angestossen wurd^» 




1849i» Magneti^ches Tagebiich. Wiiikelmessungen. 

Kochel 



Jnd 5 

131 30,70 

6 

134 12,60 

7 

8S 8,40 

8 

88 35,30 

Bed 

til 14,90 

Mae a 

91 35,50 

, b 

73 55,45 


73 53,05 

, <1 

73 21 50 

0 

111 47,40 

M f 

171 58,85 

i ^ 

171 46,80 

, h 

231 18,20 


m 53' Al 


Station B Aug 29 
Miic aJ245 11,901 
^>e(l |254 35,25! 


^bl t 204 19,25 

2 204 29,75 

3 303 13,85 

4 304 19,10 

DecL 234 35,30 

Abi, 4 304 19,85 
3 305 12,20 
2 204 29,10 
1 204 18,85 

Bed 254 35,70 


10 3 - 0,2 


10,3 1,1 


5** 0' Ab 


7,2 Magnet 2 


5b 15' Ab 


7,5 Magnet 2* 


5b 24' Ah 


Nro 785 
Ntp. 786 
^TO 787 
Nro 788 
Nro 789 
Nro 790 
Nro 791 
Nro 792 
Nro 793 
Nro 794 


Mile a Kochel, Kiichtiiurin 
„ b Benedictbeuren, nordL TJiurm 
,, c Benedictbeuren, sQdl Thurm 
„ d Bichl, Kirchthurm (Emstellung unsichcr ) 

,, e Sindelsdorf, Kirchthurm 
n f Schledorf, sflcU Thurm 
,, g Schledorf nordl Thurm 
„ h Fucherhhtte am Kochelsee, Mitte der Tture 
Station B westlich von Station A, nalie am Seeufer 
Mire a Sindelsdorf, Kirchthurm 


XXIX 

1849 Magnetisclies Tagebiich. Winkelmessungen. 
Kochel, Murnaii 


XXX 


1849 Magn^tisches Tagebivch. Winkelntiessungen. 


Mumau, Horde 


■2 S Ortiin^ag, Theodo- 
i I Bezeiohnung 
= I desgemesse. Ablesung 
j ^ nen Winkels ® 


Abl 1 139 54,00 
2 139 54,10 



3 40 10,40 

4 38 42,50 

Keel 89 42,00 

Abl 4 38 44,60 | 

3 40 10,40 2 2 2 1 

2 139 56,35 ' 

1 139 52,60 

Decl 89 43,10 

Jncl 1 66 25,90 

2 66 46,95 

3 112 53,90 

4 112 42,00 

5 113 8,05 

6 112 20,65 

7 66 29,90 

8 66 57,75 

Bed 89 41,45 

Mire b 119 38,55 
„ c 299 22,45 
„ a 24 57,55 
V 6|| 51 45,90 
„ €11115 4,80 


6,6 Magnet 2. 


50' Ab 


6,6 Magnet 2 


2' Ab. 


2h 41' Ab. 


St atio n A- A u g 31 
Mire all 47 52,1 Oil 
Detl 52 3,30 


iQb 0' Morg 


Nro 84S Mire 1) Hohenpeisaenberg, Kirchtharm 

Nro 849 ,, c Murnau, Kirchtharm 

Nro 850 „ a Aitling, Kirch tbam 

Nro 851 „ cl Waltersberg, Kirchtbarm 

Nro 852 ,, e Seehausen, Kirchthurm 

Nro 853 Bhrale, Station A nahe am Krenz, uatlich 

Nro 854 Mire a Hohenpeisaenberg, Kirchthorin 



XXXI 


1849. Magnetisches Tagebuch, Winkelmessungen. 

Hornle, Kohlgrub 


|s O.tundTag, Theodo- 
g S Be/:cichmnig litcii- 
si dea g. messe Ablesu'iig 
non Winkels ° 


c C s s II Variations- 
S S Instrumente I 


Scg Dec! Int 

UB.= II 


! Bemeikungen 


1 1 12,40 

2 2 13, qs 

3 102 25,50 

4 102 24,45 


4 102 22,45 
3 102 26,10 
2 2 15,60 

1 1 3,75 

52 4,00 

1 89 55,00 

2 89 19,70 

3 14 34,55 

4 14 26,95 


11,0-1,3 


12,0i 2,7 


89 19,70 112 20 
14 34,55 ^'’^ 


Bed 52 5,00 ’ 

Abl 4 14 26,60 
3 14 35,20 ^ 

2 89 19,80 
ll 89 55,55 

Decl 52 5,15 

Ind 1 29 53,40 

2 29 14,70 

3 75 22,75 

4 75 2.60 

5 75 32,05 

6 74 52,10 

7 28 51,65 I 

8 29 28,70 

Dccl 52 7,00 
Mirc a 47 51,05 

MoMffirub* 

Station A Aug 31 
Mue a||242 6,30[| 


2,2 Magnet 2. 


lOh iS'Morg 


2,5 IjMagnet 2 


101* 25'Moig 


2,7 Magnet 1. 


101* 38'Moifi 


3,0 Magnet 1 


lOl* Sl^Morg 


lib 33'Morg 


Nro 885 Mn<» a [lohenpeissenlierg:, Kuchlliuii'm 

Nro 886 Kohlffiul), Station 1 sddhch von Kohlgmli, aul ilemWege 7 uto Hbrnle 
Nro 887 Mire a Muinaw, luichthuim, 


Laiifende 

Nummer 


apKXH 


1849* Magnetiaches Tagebuch. Winkelinessnngen. 

Kohlgrub 


Ort undTag, xheodo- 

Bezeichnung 

des gemesse- ^blesung 

nenWinkels 


b|309 31,50 
341 17,10 



I Variations- I 
1 Instrumente ! 
in Munclien | 

Bemerkiingeti 

iDecl 1 

Int 1 



1 290 52,66 

2 291 15,40 40 0 4 0 

3 31 44,00 

4 31 11,05 

341 16,20 

4 31 10,90 
3 31 43,95 4 o 

2 291 15,95 ’ 

1 290 51,45 

341 16,60 

1 318 34,40 

2 318 10,15 

3 4 5,00 

4 4 30,20 

5 9,35 

61 4 29,35 

7 318 34,10 

8 318 16,60 

341 16,13 

t 309 30,90 
c 221 35,75 
d 242 5,60 

« 336 23,55 
f ‘250 58,60 


5h 25' Ab. 


8,2 Magnet 2, 


5l> 43' Ab 


8,4 Magnet 2 


5'* 58' Ab. 


6'> 40' Ab. 


Nro 888 Mipe b Aiidexy Kirchtliurm 

Nro 909 „ b* Andex, Xarcbtliurm (uasicliere Beobaclitung) 

Nro 910 „ c Ohlstadt, Kirchtburm 

Nro 911 ,, d Murnau, Kirc]iitbtu>«i 

Nro 912 „ 9 ICohlgrub, Kitditliarin 

Nro, 913 n f Hiegsee, Kirchthiim 



XXXIII 

1849 Magnet! sclies Tagebuch. Winkelmessiingen. 

Partenkirchen 


'A 

Oit und Fag 
Be/cichnung 
dcs gemesse 
non Winkels 

Thoodo 

liten 

'Vhlesun 





JPartemMrehen* 


014 

Static 

• 11 

A 

Sept 

915 

Miic 

a 

o 

3 

1,50 

016 

? 

!) 

140 

25,90 

917 

Decl 


167 

10,20 

018 

Al)l 

1 

204 

53,20 

919 


2 

201 

3,25 

920 


3 

129 

56,20 

921 


4 

129 

47,60 

922 

Decl 


167 

11,00 

923 

AbL 

4 

129 

49,00 

924 


1 

129 

58,55 

925 


2 

204 

5,50 

926 


1 

201 

52,85 

92 V 

Decl 


167 

12,10 

028 

Mnc 

b 

1 10 

25,70 

929 

11 

ti 

3 

0,25 

930 

)i 

C 

291 

10,00 

931 

Station 1 

[] S 

c p 1 1 

032 

Mae 

a 

341 

5,40| 

933 

5) 

b 

206 

16,70* 

934 

>) 

c 

134 

26,10 

935 

Decl 


10 

39,55 

936 

Abl 

1 

320 

18,30 

937 


2 

321 

5,55 

938 


3 

60 

48,00 

039 


4 

60 

23,45 

940 

Dcd 


U) 

39,10 


Viinations- 
Instnimente 
m Milnclien 

DecI I Int 




llh 50'Mttg 
4,4 Magnet 1 
12»» 4^ Mttg 
1?8 Magnet 


121^ 18' Mttg 


Ih 22' Ab 


,1 Magnet 2 


36' Ab 


9H PaitcukxrcIicM, Stahoii A auf dt'ii Bemeil Aeckern 
01 S Mile a Partenkiiclieu, Pfarrthuim 
OK) ,, l» kaichaiit, kiiLchthurni 

028 ,, b I' ,u chant, Ku clitliuim 

020 „ a Paitdikirclicn, Plauthuim 

11 < Cfiinuisih, luifchthurin 

011 Station B aut den B6merl Aeckern, tialie an Station A 

012 Mile a Fai chant, ICirchthmm 

033 ,, 1) Pai tenkirchen, Pfarrthuim 

034 „ c tSaiJiusch, Kirchthium 



3PISIV 


1S49f Magnetiscbes Tagebuch. Wmkelmessungen. 

Partenkirchen, Weilheiin 



AM 4 60 23,85 
3 60 45,05 

2 52 1 3,10 

1 320 19,65 


18,2 1,0 


Decl 10 38,65 

Incl 1 34 10,00 

2 33 15,05 

3 347 23,90 

4 348 15,30 

5 347 27,50 

6 348 12,40 

7 33 59,15 

8 33 14,95 

Decl 10 

Mire a 344 6,00 

„ c 134 26,60 

„ b 206 17,65 

W¥€i9i^eim^ 

Station B Sept 2 


Mire 

a 159 40,65 

5> 

b 190 2,00 

Decl 

ISS 13,55 

Abl. 

1 137 7,96 

2 138 18,50 
3|238 40,45 
4' 238 412,70 

Decl. 

188 13,80 


4,9 Magiiol; 2, 
49' Ab 


2l» 3i' Ab 


8*^ 22' 

2,8 Magnet 2. 

8>‘ 35' Moig 


Niro 955 Mire a Fai chant, Kirchthorja 
Nro 956 „ c Garmisch, Kirchthurni 

Nro 957 „ h } Parteakirchen, Pfansthttroi. 

Nro 958 Weilheim, Station B an dem 
Nro 959 Mire a Wielenhacb, KircMHirnii 
Nro. 960 „ 1) Diesson, KircUthurm 



XXXV 


1849 Magnetisches Tagebncli Winkelmessungen. 

Weilheim 


<xi 

1 § 
ti; ® 
s £ 

C3 S 

Oil u 11(1 Tag, 
Be/(.i('hnung 
(1( s ij,4*meNbe 
tu I) WiiiLi Is 

The 0 (Jo- 
in en 

Vhlebung 

9b7 

Vbl 4 

o - 

23b il,25 

<168 

3 

238 16,90 

0f.<l 

2 

138 20, bT 

970 

1 

137 10,60 

071 

Otcl 

188 13,85 

972 

IirI 1 

311 l>,0-) 

97^ 

2 

211 55,65 

974 

3 

165 32,75 

975 

1 

164 41, 

97(> 

0 

lOo 37, 7o 

977 

6 

164 30,75 

078 

7 

211 15,85 

979 

8 

211 51,55 

080 

Dec 1 

188 16,{i( 

081 

Miic i 

155 h50 

082 

, a 

150 40,00 

983 

1> 

190 1,70 

084 

„ d 

102 20,65 

985 

„ e 

2 m 22,10 


o 3 Vaiiations- I 

S -a Instiumente 


g i “S Deri I liit 


Bemerkungen 



r| 28 G 10, 9o 

II ! 



2,0 Magnet 2 


8G 46' Morg 


91* 27' Moig 


p* 45'Moig 


1,2 Magnet 1 


9l* 59' Morg. 


Nro 081 Miif c Palil, KiicUtliuini 

Nro 082 ,, a Wieltubach, lute 

Nrn OSJ ,, 1, Diesspn, Kirclithi 

Nro 084 ,, <1 Uaisting, Kiielilli 

Nro 08*} ,, ( Wtssobuinn, kUi 

Nio 986 ,, 1: Holienpenlsonberg 


a Wieltubach, lutchtliunu 
1, Diesspn, Kirclithmm 
<1 Uaisting, Kii elillittnii 

( Wtssobuinn, kUiner Tliwim aut dei Plarikiulii, 
k Hobenpenlsonberg, Kitditburm. 



XXXVI 


J849^ Magiietisches Tagebiich. Winkelmessnngen. 
WeilheiiB, Munchen. 



Ortund Tag, 

a c 

0 s 

Bezeicliming 

s 5 

eg S 

desgeniesse- 
aen Winkels 



Variations 
Instrumente 
in M^nclien 

Bemeikuiijijcn 

Dec] 

Jnt 



Abl 4 150 36,55 
3 150 45,20 


2 225 37,10 


1 226 t5,95| 

Uecl 188 20,25' 

Miie> p 155 3,00 

„ a 159 40,70| 
„ f 286 10,651 

MUncHen, 

Station C Sept 3 

IncI 1 90 0,45 

2 90 52,50 

3 138 2,60 

4 137 16,45 
a 138 8,50 

5 137 30,50 

7 90 4,05 

8 90 50,23 

Incl 1 137 27,60 

2 137 55,65 

3 90 43,80 

4 90 9,85 

5 90 34,95 

6 90 20,30 

7 137 33,10 
8|137 59,35 

Inol 1 138 8,65 

2 137 34,70 

3 90 16,80 

4 90 46,00 

5 90 37,20| 
el 90 7,20| 

7 137 50,55 

8 137 40,80 


Nro 898 Mire c Pahl, Kiiclithurm 

Nrn 899 „ « 'Wielenliacli, Kirchtlninn 

Nro 1000 „ f Hohenpeisseikberg^, Xirchthurm 

Nro 1001 IVTUnchon , Station C nurdlicli von der Stcrnwarte 


1,3 iMaguet 1 


lOl' 1 1'Moig 


lOl* 23'Morg 


10** 0' Morg 


12'* 50' Mttg 



XXXVII 


1849 Magiietisches Tagebiich Wiiikelmessimgeii. 


Munchcii 


3 Oit uud Ta« , 
3 I Bczcicliiuin® 
§ Ides 

Ueu Wiiilvt lb 


Tlipodo- 
bten- 
VMesnn^ 


^ ^ Variations 

S g Jd Instrumente 
u ® « J |ia Muncheii 

— 

(S - c ? g Deol Int 

d Q CD 'TS 


Belli tikuiijjtn 


Station B Sept 3 

0 - 0 
iMiic a 2i0 42,70 

Occl 6G 24,35 

A-ltl 1 Ilf. 38,30 

2 IIG 30,10 „ „ 

3 17 3,10 

4 I ) 13,30 

Uccl GG 23,10 
Al)l 4 13 14,70 

2 IK. 3 1,05 P’"’ 
1 116 36,40 

OecI f.G 23,1,3 

U.1 1 103 30,90 

4 103 12,20 

1 2i) i9,00| 4'’>0, 

■i 28 53,70 
Ocol (56 22,15 

Abl 4 28 5o,20 

3 29 48,00 

2 103 12,95 *^’'' 

1 103 30,30 

Beil 6G 22,25 
Mile ai2t0 42.15 

StafioaC Sept 4 

IikI 1 263 1 1,75 

2 262 22,60 

3 310 4,35 

4 310 32,25 

5 310 31,10 

6 310 16,95 

7 262 37,75 
« 262 53,40 


Nin 1()2(. Statidii B Sauli »lido«tlitli von doi Steiii-waitc Voi del Bcc.bftchlung 
dw l.(ido.i Ibli nkungsmagiiele nut eiiianilei m Beialuiiiig Kekommen 
Jiro 1047 M.n « Ramuadort, Kill Hburm 
Vro 1040 „ a Ranicisilml, Kiit.l.tl.aim 
Nio io.o Station C nuiillieii von ilei Sterinvaiti 



Magnet 2 


7,1 

Magnet 2* 


% Magnet 1 


Magnet 1» 


0^ 19' Ab. 


rtxvili 


184 t. Magnetisches Tagebuch WinkeJmessungen, 

Munchen 


a § 

1 

Oit undTagj 
Bezeichniing 
des gemesse- 
ncn Winkels 

Theodo 

Inen- 

s' 

tl 

(4 

U 

C 0 

^ s 

« c 

"lT-o 

s C 

O H ^ 

Vanations- 

Instrumente 
in Miinciien 

Bemerliruiigen 

« s 

Ablesung 

s 

0) 

S&H 

c ^ 

S U 

C R 03 

Decl 

Jilt 

1059 

Station B Sept 

4 








o / 

o 

4 





1060 

Mac a 

Ua 53,65 







1061 

Decl. 

66 37,60 




49,0 



1062 

1063 

1064 
1063 

Abl 1 
2 

3 

4 

115 56,05 
117 46, 5U 
16 42,00 
16 5,15 

21,5 

0,2 

-1,03 

0,11 

48,8 

48,6 

48,3 

48,1 

0.1 

0,2 

0,4 

0,2 

Magnet 2 

1066 

Decl 

66 ^6,50 




47,8 



1067 

1068 

1069 

1070 

Abl 4 
3 
2 
1 

16 4,00 

18 41,80 
117 48,30 
115 55,30 

20,5 

-0,8 

0,11 

-1,09 

47,7 

47,7 

47,7 

47,5 

0,9 

M 

1,4 

Magnet 2 

1071 

Decl 

66 36,00 




47,2 



1072 

1073 

1074 

1075 

Ul 1 
2 
3 

29 31,00 
29 37, t5 
104 3,70 

103 13,50 

20,4 

-2,1 

0,00 

-0,23 

47.0 

47.1 
47,0 
46,9 

0.7 

0,4 

0,5 

0,7 

Magnet 1 

1076 

Dod 

66 35,40 




46,8 



1077 

1078 

1079 

1080 

Abl. 4 
3 
2 

' 1 

103 13,20 

104 2,65 
29 37,60 
29 32,80 

20,4 

-4.8 

|-0,24 

0,00 

46,8 

46,8 

46,8 

46,8 

1,2 

1,5 

1.4 

1.5 

Magnet 1 , 

1081 

Decl 

66 33,10 




46,8 



1082 

Mire a 

240 52,95 







1083 

Station C Sept 

4 






10^4 

1085 

1086 

1087 

1088 

1089 

1090 

1091 

incl 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

191 12,90 
190 23,05 

142 39, 4o 

143 17.40 
143 40,90 
142 13,90 

190 18,70 

191 14,80 

j 





4I» 36' Ab 

• 


Nro ia59 StatMii B Snula liidtffthch von tier Stern war te 

Nro 1060 Mire a Hamers dorf, Kirch thurm 

Nro 1082 ,, a Hamersdorf, Kircktburhi 

Nro 1083 Station C ntfrdlicb von dev Sternwarte 


XXXIX 


1849. IVIagnetisches Tagebiich Winkelinessimgen. 
Holzkirchen 



o 

c ^ 

Oit undTag, 

Tlieodo- 


s 

= 2 

•5 ^ 

Vaiiations- 

Insfci umente 


o o 

Be/cichnung 
des gcmcbsc 
nen Winkcls 

liten- 

Ol 

■“ 2 
o o 

« r . 

OH 

in Muiichen 

Bemeikungen 


Vblesung 

S 

O) 

® fa 

Urn 

4) ® 15- 
2 fco ^ 
o c 03 
PCS'?: 

Decl 

Int 









1092 

Station 

A S e ]) 1 

5 








O J 

o 


/ 




1093 

Mae a 

334 26,75 







1094 

» i* 

62 14,30 







1095 


t02 25,75 







1096 

1)C(1 

281 *9,85 




50,5 


11'* 36' Mttg 

1097 

Vhl 1 

231 7,45 



0,75 




1098 

2 

232 41,05 

15,0 

-3,0 


0,5 

Magnet 2 

1099 

3 

331 49,35 

0,00 



1100 

4 

331 48,15 






1101 

Dccl 

281 49,90 




bl,5 


11'* 54' Mttg 

1102 

AM. 4 

331 45,60 



0,00 




1103 

3 

331 i9,95 

11,9 




Magnet 2 

1104 

2 

^32 41,00 

0,79 




1105 

1 

23 1 4,25 






llOfa 

Dccl 

281 49,50 




51,9 


12'* 9' Mltg 

1107 

AM 1 

318 46,70 



-0,03 

0,21 




1108 

1109 

2 

3 

518 29,25 
215 25,70 

15,2 

-0,8 


2,5 

Magnet 1 

1110 

4 

244 Jo, 10 


* 




1111 

Dcol 

281 49,15 




52,0 



1112 

Abl 4 

244 36,80 



0,23 




1113 

3 

245 26,50 


0,7 


3,8 


1114 

2 

318 28,95 


-0,02 



1115 

1 

313 43,10 






1110 

Dccl 

281 4 9,05 1 




o2,l 


12'* 43'Mltg 

1117 

Mac a 

334 25,50 







1118 

„ h 

62 13,36 







11 19 

n C 

102 21,95 







1120 

,, <) 

10b 19,00 







Nio 

1092 Stalion A 

wesiliLli von £IoI/ 

kirtlii 

u 





Nio lOOJ MiiP a Jaispei Kiitliilmnn 

Nio 1094 „ h Hdrtiicnning-, Kirclitlmim 

Ni« 1095 ,, c llldhdUffen, Kiichthurm 

Nio 1117 „ a laisbergr, KxrchtbuuM 

Nro 1118 ,, Oaitpeimmg-, Kuchtliium 

Nro 1119 ,, c 

Nro 1120 ,, tlj Obeiwarngau, lurclitliurm 


XL 


1849. Magnetisches Tagebuch. WinkeJmessungen. 

Holzkirchen, Tolz 


inci 1 305 0,00 

2 305 42,15 

3 459 0,75 

4 268 13,65 

5 259 9,40 

6 1258 10,15 
7|304 50,85 
8,305 39,50 

DecI 28l 45,95 

Mile a 334 25,15 
„ ejl28 0,65 

Station A Sept. 6 



* ariationg- 
^ In strum ente 
in M finch en 


' S DecI I Jnt 


Bomerkungen 


n* 52' Ab, 


Mile 

a 

121 

49,05 

DecI 


95 

54,45 

Able 

1 

45 

7,50 


2 

46 

54,70 


3 

145 

56,45 


4 

145 

51,00 

DecI 


95 

55,40 

Mire 

a 

121 

48,35 

}» 

b 

304 

5,75 


8l» 4' Morg 
IjO Magnet 2 


Station B. Sept 6 


Mire a 

232 23,00 

DecL 

57 51,33 

Able 1 

107 40,60 

2 

107 44,00 

3 

9 1,70 

4 

6 57,55 


54' Morg 


-0,7 Magnet 2 


Nro 1130 Mire a Jarsberg-, Kirclitliurm 
Nro 1131 „ e naclistgelegenes Etk vom Schaffleiliaus 
Wro 1132 Station A an del St Leonliaid.kapelle, noidO.tlick 

JNro 1133 Mite a eine eelii entfernte Feldkanelle, Mitte 

1140 ., a „ „ 

Nro 1141 „ 1) Geisacb,' Kirclitbarm 

nL" M \ *" I-oontar-UkapeUe, nabe an .let Station A 

Nro. 1143 Mire a .teiiffgne*, Kircbtburai 




XLI 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelinessungen 



= 1 Thcodo. 

^ I Bo/CRhn«n? 
y fcsgemcsse- 
p-j^ neiiWinkcls ^ 


57 52,15 

1 94 45,90 

2 94 28,00 



S Vamtions- 
^ Instrumente 

0 S inMiinchen 

liemerkunge 

1 S Decl I I„t 


9^1 8' Morgp 


3 21 40:85 -^’9 

4 20 36,20 

57 52,70 

h 47 43,95 
<i 232 21,95 
c 265 55,35 


-0,7 piagnet 1. 


9J> 24' Morg 


8 lati 0 n C Sept 6 


9h 51' Morg 


8 t a 1 1 0 a D S 


c p t* 6* 


a 8 22,15 
b 183 46,95 

193 47,90 

1 229 54,50 

2 231 8,35 

3 151, 39,50 '^'’'' 

1 157 26,45 

193 46,80 

4 157 25,85 

3 156 38,00 ,.., ,1 

2 231 8,60 
1 229 54,85 


Nio 1155 Mut b Holinibeig, Ikirchtlmm. 

Nio 1156 ,, a Lenggiios, lurchtburni 

Nro 1157 ,, e CreiKAch, Kucbibui’iii 

Nro 1168 Station C an dei St Leonbaifdskapelle, weatlicli 

Nio 1167 Station D „ ,, ,, ,, 

Nro 1168 Mire a Lenggnes, Kirclithurm 
Nro, 1169 ,, b Ilolieuberg, Kircbtburm* 


5b 6' Ab 


7>2 Magnet 1 


5b 24' Ab 


7,4 Magnet 1 



ISXII 


184#. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessiingen* 
Tolz, Wendelstem, Osterhofen 


Laufende 

Nummei* 

Ort nnd Tag, 
Bezeichnung 

Thcodo- 

liten- 

U 

S 

u 

« 

II 

43 a 

S ° 

^'5'i 

cj ^ fr; 

Variations- 
Jnstrumente 
in Mitnclien 

Bemeikungeii 

des gemesse 
ncn Winkels 

Ablesung 

CLi 

3 

4, 

Y 


“43 

S e *- 

Decl 

Int 

1180 

Decl 

o < 

193 47,10 

o 



47,5 


39' Ab 

1181 

Decl 

193 45,10 




47,2 


65 6' Ab 

1182 

1183 

Mire d 

8 21,05 
183 45,45 








Inremaeisiein* 







1184 

Static n 

B Sept 

8 






1185 

t)ecl 

277 7,65 




64,0 


15 28' Ab 

1186 

1187 

1188 
1189 

Abl 1 
2 

3 

4 

226 41,50 
228 5,00 

327 1,35 

326 33,40 

8,7 

3,0 

0,58 

-0,07 


4,3 

Magnet 2 

1190 

Decl 

277 6,05 






ll» 42' Ab. 

1191 

1192 

1193 

1194 

Abl 4 
3 
2 
1 

326 33,85 

327 1,55 

228 5,15 

226 38,30 

10,3 

3,0 

-0,09 

0,64 


4,8 

Magnet 2. 

1195 

Dccl 

277 6,35 




54,0 


lb 57' Ab 

1196 

1197, 

1198 

1199 

1200 
1201 
1202 
1203 

Incl 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

254 8,10 
254 36,95 
300 31,25 
300 1,83 

300 2,90 

300 31,20 
254 28,90 
254 12,30 






2b 9' Ab 


OaterHate^* 







1204 

Station A Sept 

9 







Miie a 

355 22,10 







1206 

Decl 

133 31,00 




41,3 


9b 13' Morg 

IM? , 
1208 

1209 

1210 

Abl 1 
2 

3 

4 

182 53,00 

183 22,50 

84 40,70 
83 3,90 

12>0 

2,1 

-0,08 

0,79 


3,9 

Magnet 2 


Nro 1180 nacli dieser Beobaclitung' dfii* Batlen im Il«irntoliF abjS^etifKidii 
Nro 1182 Mire a Lenggnes, KarcIitlittFm 
Nro. 1183 ,, t) Hilhenberg, Kirchtham 

Nro 1184 Station B vdn iler ’Kajielle Stavleer Regaft^ detebalb aitcli 

keine Miren beobachtet 

Nro 1204 Station A an derwestl Seite diF d^^tck^rbUU^mgbgentlber 

Nro 1208 Mire at fiayriscb-Zell, KibtfMaFftt 




XLIU 


1849 Magiietisches Tagebuch Winkelmessungen. 
Osterhofea, Schliersce 


Ot( iiad Tag, 

Thtodo 

Be/ti( lumiig 

liten 

dcs gem esse 

\hl( siU); 

nca ^Vink( Is 


I Vaiiatiuiis I 
^ Jnshumeiite j 
111 Munchen 

b 

35 Dtcl i Iu(, 


Bemeikung-en 


Do(l [l3i ^2,00j 

Abl 4 83 

i b4 41,3ol 
4 183 20,85 

1 182 19,40 

Uetl 133 31,85 1 

Iticl 1 110 20, 1 0 

2 111 1,00 

1 r.7 t,o0 

1 150 27,90 

a 1,57 2,00 

0 156 27,71) 

7 119 45,05 

8 110 1 1,35 

Uccl ,133 3i 2-: 

Mill a 355 22,50| 

, 1)1 94 5,05'' 

SeMtet'see. 

Station A Sept 9 

Miic al225 40,00 
„ b 225 21,95 

Decl 47 15,10 

Abl 1 356 35,75 

2 158 37,85 , , _ „ . ’ 

3 96 5.5,75 

4 96 12,00 

Doc I 47 15,30 

Abl 4 96 41,65 

3 96 58 15 ,,,, o, ’ 

2 358 40,60 ' , „„ 

1 356 32,75 

Dccl 47 15,60 


Nro 1220 Mnc a BajjJLSiU Zell, Kirehthmni 
Nro 1227 ,, 1) iiacl)stffele}ye))es loci,, ilea SLatlels 

Nro. 1228 Station A nuiilUcIi vom Raalbauinliolo 
Nio 1220 Mire a Schlieisee, liirehtliurm 
Nro 1230 „ 1) tiacl Oausei), Kuchtliurm 


96 25' Morg 

3,7 Magnet 2 

96 37' Morg 
96 47' Moig 


106 IO'Moie 


all 0' Ab 

7.0 Magnet 2* 
2ii 15' Ab. 

8.1 Magnet 2. 
2li 27' Ab 




Laufende 


XLIV 


1849. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 
ScUiersee, Miesbach 






1 aufende 


XLV 


1849 Magnetisclies Tagebucli. Winkelmessungen. 


Miesbach, Munchen. 



XLTI 

184% Magnetisches Tageboch. Winkelmessungen. 


Munchen 





XLVII 


i 849 . Magnetisches Tagebuch. Wmkelmessungen. 
Munchei), Weilheim. 


<5^ » 
o 

Oit und Tag, 

Theodo- 


c 

o o 

f|| 

Variations 

Instrumente 


S 3 
s s 

C!i S' 

Bezeichniing 
des gcmes«!e 
nen Winkcls 

litcn 

1 

•>4 ta 

O 

0 } c 

in Munclien 

Bemerkungen 

Ablesung 

S 

0) 

H 

hH 

§ 

1 

H 

c c; u 

Decl 

Int 



o ^ 

o 

/ 





1333 

Abl 4 

15 27,55 



0,37 

-0,11 

40,8 

4,0 


1334 

1335 

3 

2 

16 33,00 
117 15,25 

9,3 

0,5 

41,0 

40,8 

3,7 

3,5 

Magnet 2 

1336 

1 

tie 39,15 



40,7 

3,6 


1337 

Dccl 

66 29,45 




41,1 



1338 

Abl 1 

103 34,45 



0,00 

41,3 

3,8 


1339 

2 

103 40,05 

8,9 

1,7 

41,4 

3,9 

Magnet 1 

1340 

3 

29 34,10 

0,06 

41,7 

3,6 

1341 

4 

29 8,75 



41,8 

3,8 


1342 

Dec! 

66 30,35 




42,2 



1343 

1344 

1345 

1346 

AbL 4 
3 
2 
1 

29 10,45 
29 35,85 
103 41,15 
103 35,70 

9,7 

-0,3 

0,05 

0,00 

42,3 

42,3 

42,5 

42,8 

3,5 

3,5 

3.4 

3.5 

Magnet 1 

1347 

Dccl. 

6b 31,05 




42,7 



134b 

Mu c a 

240 53,25 







1349 

Station 

C Sept 

20. 






1350 

Iiicl 1 

1 25 49,30| 






7b 41' Moig 

1331 

2 

25 45,25^ 






13o2 

3 

|33B 11,55 







1353 

V 

1338 13,80 







1354 

3 

337 57,25 







13o5 

6 

338 18,65 







(356 

7 

25 36,55 







1337 

B 

1 25 49,65 








VW^eiihehnm 







13dB 

Station 

C Sept 

21 






1350 

Mil c «) 

173 11,30 







1360 

Dcd 

171 22,20 




40,3 


7b 44'Morg 

1361 

1362 

1363 

Abl 1 
2 
3 

221 8,95 

221 55,65 
121 55,15 

3,3 

-0,1 

-0,18 

0,69 



Magnet 2 

1361 

4 

12U 25,80 






Nro 

1348 Mae a Rumoi&doil, Kuchthiirm 





Nro 

1340 SUhon C 

nuidUch von clei 

Stemwarte 




Nio 

1358 Station C 

am Gottcsackei, T»ei <ler fiUhein Station lil 


Nio 

1350 Mire a Diessen, ICiicJithurm 








XLVIll 


1849; Magnetisches Tagebuch, Winkelmessungen. 
Weilheim, 



171 20,90 


Abl. 4 120 26,55 

3 121 55,00 „ „ „ , 

2 22l 55,60 

1 221 7,60 

Decl 171 21,50 

Mire a 173 10,25 
„ b 138 11,70 
„ c 269 19,20 

Detl 171 22,40 

IncK 1 195 19,45 

2 194 26,40 n . 

3 148 1,35 

4 148 34,50 

5 148 11,25 

6 1 48 29, o5 n m 

7 194 56,00 ' 

8 194 39,55 

Decl 171 24,00 

Miie b 138 11,20 
„ d 142 49,45 
„ a 173 9,65 
„ c 269 18,65 

, „ e 221 30,80 


8*‘ 1' Moig 


Magnet 2* 


8l» 16' Moig 


8*‘ 29' Morg 
8*‘ 39' Morg. 


9J» 14' Morg. 


Nro 1371 Mire a Diesseu, Kirchtliurm 

Nr& 1372 „ b Pahl, Kirch thurm , 

1373 ,, c Hobenpeisienherg , Kirclithurm Nach dieger Beohachtun^ ilet | 

Fadea des Ferniohrs verandert i 

N’ro 1384 Mire b Pahl, Kirch thuim | 

Nro 1385 ,, cl Wielenbach, Kirchthurni. 

Nro 1386 „ a Diessen, Kirchtharm i 

Nro 1387 ,, c Hohenpeissenberg, Kirchthurni 

Nro 138S ,, e Wessobrunn, Pfarrthurju | 


xnx 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen 
Hohcnpeissenbcrg 


Oiturulla^, Tluo.io 
P.(/u(h.ums 
Josgemc.sc 
ucu \\ 


Sr-i 1 Variations- 
-2 ^ I rnstrumente 
'o S Un Munchtn 


l^c S3 Decl Int 

1 y I-C I 


Benieikungen 


80 II S ( a 1 1 0 u C S e 1 ) t , 


2b, bO 

to 0 

18,05 
(> 05 


49,0 2l‘ 36' Ab 


13,6 Magnet 2 


48,8 2l^ 50' Ab 



1 3,8 Magnet 2 


48,5 1 3M Ab 


0,8 13,5 Magnet 1 

0,01 


48,4 3I‘ 10' Ab. 


13/2 Magnet 1 


48,1 31' Ab. 


41* 13' Ab 
46 20' Ab 


Is HI U80 Station € westhth ton ilei Kin he Wa^^net 2 mifc Eisen \ielleicl»t . 

Btiuhiuii'^ gekomnieii 
"Nio Mire a Andex, Kirtlithuriu 

Nio 1412 ,, a Andex, Kirclithurm 

Nro 1411 ,, b Xniung, Kuchthium 

Nro 1414 ,5 < Tcttenscliwang’, Kirchtfaum. 



7 



'h 


<849. IMagnetisches Tagebutli Winkelinessiiiigen 
Hohenpeissenbei g 



Ort und Tag 

Theodo 

2 

Bezcicbnung 

liten- 

"r s 

des geinesse 

Vblesun 

®o l.^ 

nen \\ iiikels 


1 3 23,10 

3 3 56,80 

i 364 39,85 


Vaiiations- | 
^ ^ Jd TnsLiumente 
S in Munclien 


Incl 5 290 36,25 

6 289 30,30 

7 335 54,20 

8 336 50,55 

Decl 313 3,05 

Mue a 263 18,35 
„ b'278 8,10 

„ c',295 57,00| 

„ (l|l94 37,00| 

S ta tio u C S op t 23 

Mue a 264 4,45 

hid 1 336 33,75 

2 337 44,8o 

3 291 14,00 

4 290 11,30 ,, f, 

5 291 17,50 ' 

6 290 50,8o 

7 336 44,20 

8 337 47,15 

Uocl 313 49,45 

Abl. 1 263 17,06 

3^ '1 '»•». «•' 

4 3 23,53 

Detl 313 49,10 


c o OU,OV , J /I t) 

2 264 39,85^^’^ 
i 263 16,75 


313 19,15 


UeineiTtniiijOn 


4^^ 55' AI> 


26 31' AI> 


16 17' \h 

18 1 2 

32' Al> 
18,0 Mui^not 2 
45' Ab 


Nro 1425 Mirc a lnde\, Kiiclitliuim 
Nro 1420 „ 0 liming, Kuclitliuiiii 

Nro 1427 ,, c TeUeiiHchwanfc, Kiiclithiiiin 

Nio 1428 ,, tl noichvestl Eck dti noIieniiciHSLuljerjyti Kirclir 

Nio 1429 Station C viie gesteiu 
Nro 1430 Mire a Aiidcx, Kiichthurin 





1849 Magnelisdves Tagcbucli Winkelmessungen. 
Holicnpcissenbcig, Fusscn 


\ aiidtionfa 

^ Inslminentt 

= 4.|S luMiinclieu B^,„,,kunt,en 

j 

is ^ = 3 Decl Jnt 



, 8 J‘ 45 ' Moig 

Magnet Z 

9*1 14 ' IMoig 

Magnet 2 

9h 31' Moig 
9 I 1 38'Morg 


^ Oitnnd lag j| 1 h( (,,U) 

: B(/eichnHngi ),nvn 

= (les i^duesso Ahli buni, 
^ lunWinkiK, 


j Hi t 1,0 ) J 

h i 7 S ) BOO 
t > 9 (> 42,20 
<i 2l(» 41), JO 
< 195 22,35 
1(93 13 00 
<' 202 2S,00 I 


I I 

)7 fetation \ vSopt 25 j 

)S Miic a 2i0 33,80 | 

)9 Decl 234 1 5,35 

)0 \1)1 1 28 3 52,10 

}1 > 284 lb,4i g 

)2 3 184 52,95 

103 4 183 55,70 

t()4 Dcd 234 lb, 80 

K>5 Ahl 4 183 57,75 

46b 1 1^*4 54,15 -i-i o 

i67 2 284 15.45 ' 

4b8 1 ^^3 51,35 

169 Decl 234 1 6,40 

170 lucl 1 210 53,50 

47 1 2 21 1 36,10 

472 3 257 56,15 

473 I 257 5,30 jo ^5 

474 5 258 29,05 

473 b 256 46,85 

47(^ 7 210 43,75 

477 8 21 2 10,15| 


\i() H5(l Mim i Vudtv, kiuhlhuim 

Nro H5I ,, b Junin-,, KutliUmitu 

Nu) ,, <■ 35 (itns( li\\ mg, !vu ( l)( Inn ni 

Nu) HSJ „ il Magntthiied, KucJitliuim (ungewissj 

Nio 14 >4; ,, t noKlv^tbtliclxb kck (Iti Holitnptisfctn l)M g < I Kutln 

Nio Hr, , I einPnntHmd<i WthUtiU (Ui Kirtl.e, 19,f) 1 ut»b %om Eck cntteiiit 

Nio 145() ,, noi dufcththes E^ck dti> Plaiiliausts 

Nh) 1457 Stiiiioti A nuidhth \oin kiiclihof, auf einfi W lest 

Nio 1458 Mue a Vndex, Ivirtlithnim 



Lit 


i849. Magnetisches Tagebnch. Winkelinessungen 

Fussen 


lU 

a 

S 

B 

Ort undTag, 
Bczeichming 
des gornessc- 
oen'Winkcls 

Theodo- 

titen- 

Ablcsiing 





1 

o * 

78 

Detl 


234 

16,95 

79 

]\1iie 

a 

210 

33,50 

30 


h 

144 

34,00 

81 

n 

( 

145 

58,05 

82 

91 

(1 

172 

43,95 

83 


e 

71 

43,45 

84 

>» 

f 

49 

36,— 

85 

Station 


D S 

e p t 2 

86 

Mirc 

a 

286 

29,00 

87 

DccI 


310 

21,80 

88 

Vl)l 

1 

0 

26,40 

89 


2 

359 

33,40 

90 


3 

261 

48,30 

91 


4 

259 

46,60 

.92 

Ueol 


310 

24,60 

L93 

Al)l 

4 

259 

45,70 

194 


3 

261 

47,70 

L95 


2 

359 

29,55 

196 


1 

0 

28,95 

197 

DecI 


310 

23,30 

L98 

[ncl 

1 

287 

31,65 

199 


2 

287 

21,95 

>00 


3 

333 

29,25 

>01 


4 

333 

47,95 

>02 


5 

333 

29,65 

)03 


b 

333 

28,6oj 

)04 


7 

287 

31,35 

jOo 


8 

287 

31,101 



10 “ 13 'Moi 


0 ^ Al> 

8,8 Magnet 2 

2 J» 22 ' Al> 

9)3 Magiu^t 2 . 

2** 3b' Al), 
2J‘ 46' \h 


'Sro 1470 Mxie u Vntlex, IviicljtJimni 

Nr» 1480 „ 1» CnlmHiiukirche, TJtuiin 

Nrn 1481 ,, c isciiwaii(,>'au, Kirchthmni 

Nro 1482 ,1 i1 Waltenhofen, Kirchthuiin 

Nro 1482 ,» e nordtreathclies Eck des nahcii GaiLti»liaii«Pb 

Nm 1484 ,, 1 Eck dcH Zauns, neken der blahnn 

Nro 1485 Station B auf dein Oalvanbei g 

Nio 1486 Mire a Auerberg, Kirch tbuiai 

Nro 1507 Nacli dieaer Beobaehtung an den riieodohten atigestosseu 




LIII 



Oil iind 

1 hcodo- 

lU/( uhmmi!, 

lil( n. 

d(s «enuss( 

\hl( sum 

IK n \\ ink( h 



: <u 
' -5 rJt 
.-u 5 ■ 

M 

\ aiiations- 
Instiumenit 
in Munebtn 

Bemei !vuaj,en 

u W ^ 1 

3 s 4) ' 

Otcl In< 



1)«(1 310 22,10 

Altic i 28b 20,10 
, 1) 5 27,10 

(260 30,h5 
, (I 2n4 l8,0i 
„ (|247 22,95i 

„ It 213 20,00 
„ 220 (t,j0 


514 S t <i i i 0 II A Sept 26 



^lu( a,| 

60 58,15 

n((i ! 

320 2S,50 

Aid 1 

271 36,15 

2 

260 i2,5() 

3 

10 12,30 

4 

to 8,55 

D(tl 

320 28,75 

\l)l 4 

10 7,05 

3 

10 11,00 

2 

269 50,05 


1 27 1 37,10 
220 20,10 

2 24 1 11,55 

2 343 25,00 

3 297 15,851 o n 

1 297 39,10 ’ 

5 297 27,55 
(I 207 i7,90l 


Nio 1507 INliK <1 Kiuhtluuni 

ISin 17()S ,, 1» iMaurt Rain, TImim 

Nr(» I700 ,, < iMihsm, ti incismntiKirclii, Tluuin 

Niio niO ,, <1 \\ altfuliolni, Kiiditlmini 

Nfio 1>II ,, « NK'deilioltn, Kirtliilimm 

Nio 1512 ,, 1 Sdwanpran, Kiuhthufm 

Nk) 1511 ,, ( olnictnskii < he, 'j’hunn 

Nio 1514 Siiitiou V ustluh \om Kicu/ 

Nio 1515 Miie a lIoclnot,eI, Pjianude 



l2l‘ j4' Mtlii, 


Ma-nct 2 


|b ()' iVll 


l!,2 Manuel 2 

l6 lb' Al) 
lb 24' Ah 



1849, Magnetisches Tagehiich Winkelmessmigcn. 

Sailing 


S Ort undTag, 
2 I Bezeichnung 
I (ics gt m<‘ss( 

^ non Winkels 


Thoodo 

Iiton- 

VMosiin 


)l,s lii 57' Ab. 


9.5 - 0,1 


hi , 5 2 h 19 ' Al) 


12,0 Magnot 1 


51,4 m 3f/ Ah 


i),W 

10,2 0,1 I 

“0,041 


12,i5 Magiiol 1, 


hl,0 hh 52' Ah 


Nro J 536 IMirc a Ilociuogtil, Pyi amide 

Nro J537 „ b Hahenpeissenberg-, Kiichtliuini 

Nro 153 S „ c Andex, Kirciithiirm 

Nro 1539 „ d Hofionfiirch (bei Scliougau), Kir» lil liurrri 

Nro 3540 „ e IVhttelbcrg;, Kirchtbmin 

Nro 3541 „ f Sailing, Signal (pyiamidenfoimigei Sttiiiljanjen ) 

Nro 1542 „ j, Sailing, Kreu? 

Nro 3554 „ b Hohenpeissenberg, Kirclitluii ni 

Nro 3555 ,, li Auerbert, Kirchtburm Im Tagebacb 108 *^ 52 'b 5 

Nro 155 G ,, d Holienfurcb, Kircbthurm 

Nro 3557 ,, i Schnngau, Pfarrtharm 





1849 Magnetisches Tagebuch Winkelmessimgen 

Fussen 


LV 


o ^ 

Oil und fa°5 

Theodo- 

im 

a 

c; c 
c c 

*“ "h 
cS « 'w 

V»tuations- 

InshunientP 


d ? 

Bczcichnung 
des gemessc- 
nen Wnikels 

lilcn- 

u 

>bO « 

V c 


m Munclien 

Benieil luiijen 

cc s 

\blesung 

B 

V 

s*: 

Ojs 

M-i 

ju ^ S- 

o B « 
UP- 

Decl 

lut 


JFusseu. 







1558 

b ( a t I 0 11 

C vS 0 p t 

27 






1559 

Mae a 

■J ! 

294 50,83 

n 

/ 





lobO 

Dec I 

16 22,00 




41,5 


96 5' Moig 

1561 

1562 

1563 

\61 1 

2 

bu il,35 
66 23,35 
327 9,30 

12,2 

0,6 

-0,15 

0,28 


8,6 

Magnet 2 

1564 


326 13,00 






1565 

Dcd 

16 22,35 




42,1 


9I* IS' Moig 

1563 

\}.l 4 

326 12,55 



0,27 




1567 

1568 


327 9,1)0 

66 ?3,b() 

1 2,5 

IJ 


8,6 

Magnet 2 

1569 

1 

6 ) J2,a0 



0,1i 




1 5 H) 

Ded 

16 .>3,05 




13,3 


96 31' Moig 

1571 

V!)l 1 

339 32,75 



0,01 

-0,01 




157^ 

1573 

1 

] 

339 51,9(1 
53 7.0(1 

12,1 

Id 


8,6 

Magnet 1^ 

1574 

1 

o2 o7,70 






1 5'2 0 

Decl 

16 21,00 




14,3 


06 46' Moig 

1576 

\1>1 i 

52 57,4 0 



-0,01 

0,04 




1377 

1578 

1 

53 8,15 

339 o6,80 

13,0 

1,1 


8,6 

Magnet 1 

1379 

1 

339 3U)0 






lu80 

Dccl 

16 2u,0() 




45,3 


96 59' Moig 

to8l 

In( I 1 ' 

aO 4,lo 






lOl* 8- Moig 

1582 

2 

39 29,10, 







1581 

? 

353 4,50 





1 


1581 


353 59,801 

13, Oj 

1 





1585 

j 

3^3 23,l0l 

1 





1586 

6 

353 36,85 






1 

1587 

7 

39 52,85 







1588 

8 

39 28,50 







1589 

Dec! 

1 6 27, O') 




47,5 


lOl^ 40' Moig 


Nio loSb Stiitiou t auf dtni Cahaiibeij, 
Nio 1550 Mne a ColmansKiitht, Thuun 




1849. Magnetisches Tagebiich. Wmkelmessungen. 
Fussen, Landsberg 


Ort und Tag, 


Z c;> * '*o> 

^ £ Bezoidmung 
= 5 des gemesse 
J new \Vinkel8 



Vaviations- 
Instriimente 
in Munchen 


Bemeiliitngpn 


Miie a 294 50,45 

„ b 71 3t,70 

„ c 352 35,25 

„ d 313 29,15 

, e 320 57,50 

, i’327 19,30 

g 39 23, 9o 


1597 

Station 

A 

> e |> t 

1598 

Milt 

a 

189 

23,50 

1599 

1, 

b 

1b 

59,30 

1600 

Dec! 


230 

0,35 

1601 

AM 

1 

279 

42,00 

16C^ 


2 

280 

55,05 

1603 


3 

180 

5,15 

1604 


4 

179 

13,20 

1605 

Decl 


230 

1,50 

1608 

\h] 

i 

179 

12,75 

1607 


3 

180 

2,45 

1608 


2 

280 

57,35 

1609 


J 

270 

4 5,95 

1610 

Oetl 


230 

l,o0 

1611 

\M 

\ 

266 

50,80 

1612 


2 

267 

19,50 

1613 


3 

193 

1,80 

1614 


4 

192 

48,60 

1615 

Decl 


330 

0,15 


Ud 3,(5 


15U0 Mire a Colmanskirche, Tlmrm 
]5<J1 ,, li Maria Rain, Tburm 

1592 „ c luerberg:, Kirclithuiai 
159J ,, cl Niederhofen, Kirchthuim 

1594 ,, e Wnlteiihofen, Kirchthuim 

1595 „ f Iiussen, Jt ranciscanerkiiche, Thnirn 

1596 ,, g hUskcii, Burg, rmulei Tkmm 

1597 Station 4 am Sauclauerherg 

1598 Mire a Mdhlhausen, Kirchthario 

1599 ,j b Denldingen, Kirchthurm* 


Moig, 

11,9 Magnet 2 
Ot' 10' Morg 
ID, i Magnt*t 2. 

!jh 3t' 3torg 


lloi‘ 46' Morg ! 




LVII 


1849 Magnetisches Tagebiich Wmkehnessungen. 

Landsberg 


Oit undTag, 
Bezcichnwng 
des, S> inesic 
neii NVinkels ® 


Abl 4 192 48,25 

3 193 0,83 , , . , J 

2 267 19,40 ‘ 

1 266 50,55 

Detl 230 0,00 

Ind 1 253 44,35 

2 253 43,65 > 

3 206 44,70 

4 206 33,50 . , „ 

5 206 35,35 

6 206 37,35 

7 253 32,15 

8 233 46,95 

Decl 230 0,90 


a 189 23,50 
1) 16 59,00 
c 282 9,90 

d 27o 11,70 
e 242 23,80 
f 238 19,40 
g 214 8,15 
h 189 28,00 
1 159 23,50 
k 345 21,85 
1 151 58,65 


v«iiirttions- 
Instiinneiite 
in Munclien 


Bemeikiingen 


7,5 Magnet 1 

1' Morg 
' 9Morg 


10*1 41'Moii 



Niro 

1630 Mire 

a 

Miihlliausen , Kiichtliurm 

Nro 

1631 „ 

1 

DenVhrtgen, Kirchtliurm 

Nro 

1632 „ 

c 

Cljerigling, Kirclithurm 

Nro 

1633 „ 

(1 

XJnterigling, Kirchtliurm 

Nro 

1634 „ 

e 

Obermeitingen, Kirchtliui ni 

Nro 

1635 „ 

f 

Unteimeitingen, Knchthurni 

Nro 

1636 „ 

S 

Kaufeung, Kirchtlmrm 

Nro 

1637 „ 

h 

Epfenliaugen, Kitrchtliurm* 

Nro 

1638 „ 

1 

Pen/ing, Kirclithurm 

Nro 

1639 „ 

k 

Erpfding, Kirchthurm 

Nro, 

1640 „ 

1 

Obeihergen, Kirchtlmrm^ 





1849. Maggietisches Tagebnch Wmkelincssungen. 

Munchen 


o 

Ort undTag, 

Theodo 

a 

Bezeichnung 

lilen- 

a 

s 

des gemesse- 

\blesun^ 


nen Winkels 


MumeheM, , 

Station C 0 ct 1 


Incl 1 38 13,50 

a 37 49,23 

3 83 20,70 

4 85 49,95 . 

6 85 41,95 ’ 

6 85 31,95 

7 37 60,05 

8 38 1,55 I 

Incl 1 38 12,20 i 

2 1 37 50,03 

3 85 24,55 i 

4 83 34,65 ,,, 

6 85 29,90 ’ 

6 85 31,30 

7 37 38,45 

8 37 44,50 

Station A Oct 2 

Abl 1 32 5,00 

2 32 43,00 ,, „ 

3 106 41,85 

4 106 31,85 

Abl 4 106 32,05 

3 106 41,30 ,, „ 

2 32 43,15 


Abl 1 18 17,55 

2 1 9 53,25 , , „ 

3 120 11,65 ’ 

4 119 42,30 

Abl 4 119 41,50 

3 120 7,90 , „ 

2 19 52 95 ’ 

1 18 18,60 


3l‘ 12' Ab 


4'* 18' AI) 


-40,9 

Magnet 1. 

“39,2 


M a suet I. 


-38,6 

Magnet 2 

-38^3 




1,9 1-37,51 


Nro 1641 Station C nurdl von iler Stemwarte 
Nro 1647 Nacli (lieser Beobachtung- an den Tlieoilohten awgfestossen 
Nro 1653 Station A im unterirdiscben mag^neti^ciifu Obaervatorium (untero Va 
riationi-lnstrumente aufgezeichnet) 



LIX 


1849 Magnetisches Tagebucli WinkehriessuBgen. 
Miinclien, Aibling 


1 - ‘ 

)i( nnd 

Thcodo- 

liton- 

s 

-u 

•0 

s 

5 c 
i 3 

S = 


V dilations- 
[nstiumentt 
in Munchen 

Bemerltung^en 

p ^ ( 

2i’Z 1 

ics G,cin( ss< 
icn \\ ink( Is 

Ablcbung 

B 

h 1 

" CH 

(U 41 

3 C (U 

Dec! 1 

Ini 1 

1G75 

Station 

B Oct 2 









o ^ 1 

0 


; 




IG76 

Miic <\ 

2i0 47,90| 







1677 

Dcd 

66 30,25 




19,8 



1678 

1679 

1680 
1681 

Abl 1 

2 

3 

1 

103 41,05 
103 23.05 
30 1,25 

38 50,5 1 

13,8 

3,01 

-0,03 

0,47 

49,7 

49,7 

49,7 

49,4 

6.4 

6.5 

6.6 
6,8 

Magnet 1 

1682 

OccI 

66 29,55 




49,3 



1683 

1681 

1685 

1G8G 

Abl 4 

3 

2 

1 

28 40, 9o 
20 50, 4& 
103 26,20 
103 30, “-O 

12,4 

1,29 

0,15 

-0,01 

49,2 

18,8 

18.8 

18.8 

7,0 

6,9 

7,4 

7,4 

Magnet 1 

1687 

Ded 

CG 2 1,(^1 




48,8 



1688 

[Muc <il 

240 jV,4) 







1689 

kS t a ( 1 0 u 

A Oct 







1690 

1091 

1692 

1693 

Abl 11 
2 ! 

3 

4 

148 32,15 
147 0,30 

247 54.90 

248 58,20 

|io,o 


0 , 72 ' 

-0,35 

-2,5 

-2,8 

-2,9 

-3,7 

-33,5 
-34,0 
-34 7 
-34,9 

Magnet 2 

1694 

1695 

1696 

1697 

Abl 4 

3 
2 

4 

248 57,80 
247 55.55 
146 58,50 
148 34,95 

|l0,2 


-0,32 

0,79 

-■3,8 

-3,0 

-2,2 

-2,0 

-34,0 

-33,4 

-33,5 

—33,0 

Magnet 2 


Aibtit/tg. 







1698 

1 Static n A Oct 







1699 

Miie a 

1 76 13, 2E 

) 






1700 

Deck 

40 56, 4E 

) 



51,7 


1' Ab 

1701 

1702 

1703 

1704 

Abl 

r 

/ 

90 30, 3( 
90 59,5{ 
351 48,8' 
( 350 26, 

) 

' 10,0 

) 

) 

-0,5 

-0,07 

0,o£ 

i 

11,1 

Magnet 2* 


Nro 1675 Station B Saule suilostUch von tier Stemwaite 
Nio 1676 Miie a llameisilorf, JCiichtliwim 
Nro 1688 „ a Rameisdorf, JCjircHhuim 

Nro 1689 Station A unteiiidisches, maffnetiscUes Obseivatoiium 
Nro 1608 Station A im herrsclmftlichen Garten 
Nro 1690 Mire a Giosshohenrain, Kiichthurm 




1849. Magnetisches Tagebuch. 'Winkehnessungen. 


Aibhng 


o 

1-0 pN 

^ QJ 

£ § 

Ort undTag, 
Bezeichiiung 
des gemesse- 
iien Wink els 

Theodo- 

liten- 

u 

s 

■w 

d 

4) 

1 H 

« c 

Correct fur 
Ungleicliheit 
der Winkel | 

Variations- 
Jnstrumeiite 
in Munch cn 

Bemerkungen 

ss s 
cs a 
hJ ^ 

Ablesung 

s 

« 

h 

O 

Oecl 

Int 

1705 

Deck 

0 ‘ 

40 56,20 

o 

/ 

i 

)1,8 


0^ 17' Ab 

1706 

Dec]. 

40 56,35 




51,8 


16 19' Ab 

1707 

1708 

1709 

1710 

Abl. 4 
3 
2 

1 

350 27,00 

351 48,95 
90 58,65 
90 28,20 

10,0 

0,0 

0,55 

-0,08 


12,2 

Magnet 2 

1711 

Dec! 

40 55,55 




ol,9 


lli 36' Ab. 

1712 

17H 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

Mire a 

b 

79 C 

d 

C 

,, f 

n S 

76 12,10 
79 17,80 
143 14,45 
169 18,05 
85 25,15 
85 17,85 
112 20,95 







1719 

Dec] 

40 55,65 




52,0 


Ik 59' Ab. 

1720 

1721 

1722 

1723 

1724 

1725 

1726 

1727 

Incl 1 
2 

3 

4 

5 
0 

7 

8 

64 43,55 

63 50,45 

17 35,05 

18 22,05 

17 46,40 

18 15,30 

64 20,05 
63 56,75 

9,5 





26 6' Ab. 

1728 

Dec] 

40 55,20 




51,4 


26 42' Ab. 

1729 

Mire a 

76 12,15 







Nfd 

Nro 

Nro 

Nro 
Nro 
Nro 
Nro 
Nro 
II Nro 

1 Nro 

1705 Nach (liescr Beobacbtung (las Microscop II geandert 

1712 Miie a Grosst uhenrain, Kirchthurm 

1713 „ b Kleinhulienrain, Kircbtliurm 

1714 „ c Iisenberg, Kirclitliurm 

1715 „ d NicUsreut, Kirclithuim 

1716 „ e Weifienlintlen, nurdl Thum 

1717 „ f WeiI.enlimlen, 85(11 Tburm 

1718 „ g Weyern, Lindenbauin, unsicher 

1727 Der Fuhrei hat luer an das Stativ angestossen, dadurch 1 st die folgende 
Ablfesung um 13', 2 grosser geworden, und aollte sein 63® 43', 55 

1729 Mire a Grosshohenioin, Kirchthnrm , nach dieser Beobachtung die Ab- 
lesung geandort 



LXl 


1849. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 
Aibling, Rosenheim. 



Oit uikI Tdg, 





Vdridtions- 


3 s 

Thcodo 

s 

C S 


Instrumenie 


c; 

o = 

Be/.cicbnmig 

litcn- 

2 

« 

^ w 

s ® 


in Muncben 

Bemeikimgen 

eiS ^ 

(Icb genicbsc 
utn Winkels 

Ablesnng 

cu 

a 

0) 

e t. 

QJ 45 >-• 

c C S 

Decl 



Mae a 76 13,00 
„ s 112 20,90 
„ h 157 8,50 

„ a 76 33,85 
,, 1 38 27,80 

Decl 41 15,25 

Abl 1 78 14,95 

2 77 43,55 g , « g 

3 5 5,60 

4 3 54,10 

Docl 41 14,65 

Abl 4 3 54,30 

3 5 4,70 . « Q 17 

2 77 41,25 ’ 

1 78 12,95 


3 54,30 
5 4,70 


Ilccl 41 13,15 

Mae b 79 38,00 
„ 1 38 27,45 

k 28l 43,75 

MtoaenitehM. 

Station A. Oct 6 

Mae a 234 54,95 
Decl 222 28,40 

Abl 1 172 1,20 

2 173 26,55 , 

3 272 15,70 

4 272 8,50 


H.O 1,2 


15.5 Magnet 1. 
36 22' Ab 

15.6 Magnet 1. 
3l> 35' Ab 


lib 6' Morg 
13,8 Magnet 2 


Nro 1730 Mire a GroBshJhenrain, Kirchthunm. 

TMro 1731 i, g Weyern, Lindenbauiti, genau 

Nro 1732 „ h Beilihiig, KircJith , nach cheser BeoWcht (he Ablesung geandert 

Nro 1733 „ a Grosshulienrain, Kirchthurm 

Nro 1734 ,, i Bayerding, ICirchthmm 

ISTro 1746 ,, b Kleinhuhenrain, Kiichthurm 

Nro 1747 ,, 1 Bayerding;, Kirclitburm 

Nro 1748 „ k Eck des Scblosses (LandgeticbtHgebaudes) 

Nro 1740 Station A zwiscbtn dei St Sebasiianskircbe uiid der Lorettokirche 
Nro 1750 Mire a Westerndorf, Kircfhtlmm 



t;XII 


f849i Ma^netisches Tagebuch Winkelmessungen. 

Rosenheim 


■ 

Ortund Tag, 
Bezeichnung 
(les gemesse- 
iien Winkels | 

Theodo- 

liten- 

** 1 

V 1 

c a 
o c 

5 s 

ti lU 

0 ) c 

1 I 2 

-a a 

« r! £> 

Variations 
Jnsti umente 

in Munclien 

Bemerlcunffen 

3 5 

Ablcsung 

U 1 

£H 


Decl 

Int 

1756 

1 

Decl 

o • 

222 29,50 

o 


' 

46,5 


nil iS^Morg 

1757 

1758 

1759 

1760 

Abl 4 
3 
2 
1 

272 9,50 
272 16,65 
173 27,30 
172 2,15 

10,0 

1,4 

0,00 

0,60 


13,8 

Magnet Z 

1761 

Decl 

222 30,45 




47,4 


lib 31'Morg 

1762 

1763 

1764 

1765 

1766 

1767 

1768 

1769 

Incl 1 
2 

3 

4 
6 
6 

7 

8 

199 35,95 
199 16, 9o 
245 33,85 
245 59,1a 
245 40,60 
245 52,00 
199 44,00 
199 33,60 






1 III 44'Moig 

1 ' ' 

1770 

Peel 

222 32,00 




49,9 


12'* 17' Mug 

1771 

1772 

1773 

1774 

Mire a 
„ b 

„ d 

234 54,0-. 
307 54,80 
169 22,05 
48 58,45 







1775 

Peel 

222 32,15 




50)3 


12 b 30' Mttg 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

1782 

1783 

Incl 1 
2 
a 

4 

5 

6 

7 

8 

199 37,85 
199 59,15 
245 52,50 
215 29,40 
245 59,20 
245 36,60 

199 20,15 

200 1,00 






12 b 35 ^ Mttg 

1784 

Decl 

222 33,40 




51,4 


lb 7' Ab 

1786 

1786 

Mire b 

J) c 

307 54,95 
1169 22,00 







Nro 

Nro 

JSIro 

Nro 

Nro 

Nro 

1771 Mire a Westemdorf, Kirchtbarm 

1T72 „ b Hirschenberg', Tburin 

1773 ,, c Leonhardspfunzen, Kircbtharm 

1774 „ (1 , Hn?enheim, Pfarrthurm 

1785 ,, b H^rgohenberg', Thurm 

1786 ,, c Leonhard gpfunzen, Kidrcbtbarnr, 








LXIII 


1849 Magnetisches Tagebiicli Winkelraessungen. 

Rosenheim, Salzburg. 


O 

|Oit nnd Tag, 

ThcodO" 


IBezeicbniing 

litcn 

S 

P 

|des g( mosse 
,ncn Winkcls 

Able sung 


Muc A 234 64,75 
„ e|338 40,7 oil 


1789 

Station 

A Oct 8 

1790 

Miic a 

in 27,60 

1791 

b 

340 5,45 

1792 


326 14,20 

1793 

d 

340 11,35 

1794 

Dccl 

293 8,75 

1795 

Abl 1 

242 36,65 

1796 

2 

244 28,70 

1797 

3 

342 37,<)5 

1798 

4 

342 44,70 

1799 

Dccl 

293 7,30 

1800 

Abl 4 

342 44,10 

1801 

3 

342 37,10 

1802 

2 

244 28,55 

1803 

1 

242 33,10 

1804 

Dccl 

293 6,20 

1805 

IncI 1 

269 36,00 

1806 

2 

270 47,50 

1807 

3 

316 42,10 

1808 

4 

315 4 6,45 

1809 

5 

316 42,65 

1810 

6 

315 o6,80 

1811 

7 

269 49,55 

1812 

8 

270 49,10 

1813 

Decl 

293 6,45 


5' Ah 

15,9 Magnet 2 

16' Ab 

16,2 Magnet 2 

4I» 25' Ab 
33' Ab 


5*^ 5' Ab 


Nro 1787 Mile a VVesimidoil, Kiichtlniini 

Nio 1788 ,, e St» Sebastiawskiiclie, Mittc tUs ustl Endes 

Nio 1789 Station \ aul dem Moiichstieig, tiex Muhin 

Nro 1790 Miie a St rolianii, Tlimm 

Nio 1791 ,, 1) Weildoil, K,iicJitliuini 

Nio 1792 ,, Saalilort, lurclithurni 

Nio 1793 ,, d unbekanntei Kuclithiiirm, selii eiitfenil, am Oomont 




tXlT 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Salzburg 



Mire 

a 

16 

27,50 


e 

1 

32,15 

5» 

f 

7 

2,80 


c 

326 

13,90 

ii 

d 

340 

10,55 

3* 

g 

267 

14,90 

1> 


263 

8,80 

>* 


|264 

23,35 

Static 

n 

B. 0 ct. 9 

Mire 

a 

131 

55,35 

Decl 


98 

44,15 

Abl 

1 

135 

12,30 


2 

135 

39,90 


3 

62 

9,00 


4 

61 

56,20 

Decl 


98 

45,75 

Abl. 

4 

61 

57,10 


3 

62 

8,40 


2 

135 

41,20 


1 

135 

16,05 

Decl 


98 

46,35 

Incl 

i 

75 

51,05 


2 

76 

5,10 


3 

121 

58,75 


4 

121 

49,80 


5 

122 

7,15 


6 

121 

46,40 


10*^ Morg, 
Magnet 1 
10*1 18'Moig 

Magnet 1 

10*1 30'Morg 
10*1 39'Morg 


Kro 1814 Mire a St. Johann, Kirchthorm 

Nro. 1815 ,1 e Ainring, Kirchthurm. 

Nro 1816 „ f Feldldrchen, Kirchtharm 

Nro 1817 „ c Saaldorf, Kirchtharm 

Nro 1818 „ (I unhelcannter Kirehthnrm, sehr entfernt, am Horizsont 

Nro ISld „ g- Muhin, Kirchthurm unter dem Dach, Bilddgtlxche Kante 

Nro 1820 ,, h ,, ,, ,, ,, ,, nordOstl ,, 

Nro 1821 ,, 1 * ,, ,, „ ,, ,, nordwestl ,, 

Nro 1822 Station B auf dem MUnchsherg:, unweit der Station A 
Nro 1823 Mire a: Saaldorf, Kirchthuritt« 



LXV 


1849. Magiietisches Tagebiicli. Winkelmessungen. 

Salzburg 


Laufende 

Nummer 

Oit iind Tag 
Bezcuhnimg 
(Icb gernebse 
nen Winkels 

Th( odo 
liteii- 
Ablcsung 

a 

■4A 

tc 

Ui 

93 

Ch 

s 

93 

= g 

3 2 

Correct furl 

Ungleicliheit 

der Winkel 1 

Vaiidtions- 
Tnstrumente 
in Miinchen 

Bemeikungen 

Uecl 

I lit 



O 4 

0 

i 

i 




1841 

Incl 7 

75 56,30 







1842 

8 

76 6,10 







1843 

Decl 

98 48,00 




40,7 


12'Moig 

1844 

Mire a 

131 55,50 







1845 

» b 

79 23,60 







1846 


159 22,— 







1847 

Station 

A 0 ct £ 







1848 

Mire a 

123 10,10 







1849 


107 47,50 







1850 

i> c 

27 8,45 







1851 

» d 

25 3,10 







1852 

e 

24 16,85 







1853 

S tation A Oct 10 






1854 

Mae a 

182 43,90 







1855 

.. b 

192 36,60 







■ 1866 


197 8,45 







1857 

1, d 

198 12,45 







1858 

>1 ® 

205 56,30 







1859 

» f 

209 41,40 







Nro 

1844 Altire a S 

t Johann, K 

iichth 

urm 





Nro 

1845 1) Milhln, Kirclitlmrm 





Nro 

1846 ,, c l^runnhaus, Daclispit/e (und /ug-leicli Mxtte), I 

Nro 

1847 Station A 

auf deni Mlunchsheig wie am 8 October Magnetische Be- 1 


oTjachtungea warden litiilt an dieser Station nicht g-emacht 1 

Nro 

1848 Mire a St Johann, Kuchtliiiun 




Nro 

1840 ,, b unhekannter Kiiclithurin, (vielleiclit Aiming) I 

Nro 

1850 Mire c Mahln, Kirclitliurm, 

unter dem Uuch, sddustlichc Kanit, I 

Nro 

1851 „ d 

»» f 



,, 

,, nordostl „ 

Nro 

1852 ,, e 



„ 

,, 

,, noidwesti ,, 

Nro 

1853 Station A 

auf deni Munchsbcrg wie am 8 

Octbi 

Nro 

1854 Mire a Laufen, Kirchthurm (hstlicli) 



Nro 

1855 1) Salzburghofen, 

Kirchthurm 



Nro 

1856 ,, c unbekannter Kirchthurm, sehr entfernt 


Nro 

1857 ,, il unbekannter Kirchthurm, sehr entfeiut 


Nro 

1858 ,, e Saaldorf, Kirchthurm 




Nro 

1850 ,, f Kirchthurm. naher als Saaldorf 
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LXTI 

1849 . Magaetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Salzburg 


LXVII 


1849. Magnetisches Tagebiich. Wiokelmessiingen. 

Salzburg 


Laufende 

Niinimer 

Oit nod Tag, 
Bt/eichnung 
des gemesi>e 
uei) Wiiikds 

Theodo- 

liteii- 

Ablesung 

1883 

Mil e q 

0 ! 

256 10,25 

1884 


182 44,25 

1885 

„ d 

198 12,80 

1886 

J, c 

197 8,55 

1887 

» g 

219 47,25 

1888 

„ h 

219 52,80 

1889 

„ k 

229 42,05 

1890 

t 

144 5,05 

1891 

» 

144 50,45 

1892 


146 56,30 

1893 

Station 

C 0 c t. 1 

1894 

Abl 1 

219 6,50 

1895 

2 

220 3o,95 

1896 

3 

120 41,25 

1897 

4 

120 4,75 

1898 

Dec! 

170 7,55 

1899 

Abl 4 

120 3,25 

1900 

3 

120 42,65 

1901 

2 

220 33,45 

1902 

1 

219 7,50 

1903 

Incl, 1 

147 13,25 

1904 

2 

147 23,05 

1905 

3 

193 16,90 

1906 

4 

193 20,00 

1907 

5 

193 23,25 

1908 

6 

193 9,55 



10^^ 42'Moig, 


12,1 Magnet 2 


toll 55' Mora 


12,2 Magnet 2 


14'Morg 


Nro 1883 Mire q St Johann, Thurm 


Nro 1884 
Nro 1885 
Nro 1886 
Nro 1887 
Nro 1888 
Nro 1880 
Nro 1800 
Nro 1801 
Nro 1802 


a Laufen, ICirclithurni 
d entfernter Kirclitlmrm. 
c entfeintei Kirchtliurm 
g Weildoif, Ivirchthurtn 
h sehr entfernter Kirchthuxm 
Ifi nailer Kirclithurni 

t Muhin, Kirclithurm, nntei ilem Dacli, noidwe&tl Kunlo 
n „ , „ „ „ iioidoatl ,, 

V ,, ,, ,, ,, ,, siulustl ,, 


Nro 3803 Station C im hotanischen CHaiten, stltU vom Spunglmmnen 



Laufende 

Nummer 


LXTIII 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessiingen . 
Salzburg, Berchtesgaden. 







LXIX 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Berchtesgaden , Reichenhall. 


OitundTag, -fheodo- 
s S Bezeichnuiig i . 

'll desgcmcsse 

tienWinkels ® 


342 36,05 



4 31 40,40 

3 31 33,50 . 

2 294 24,00 

1 292 42,90 

1 305 55,45 

2 306 45,35 .. n ng 

3 18 42,60 

4 19 4,80 1 

342 37,30 

4 19 5,55 

3 18 43,25 q o i 

2 306 46,85 

1 305 55,15 


3 319 55, 9o 

4 320 9,70 

5 320 21,55 

6 319 49,95 

7 5 29,50 

8 5 37,90 

a 296 11,36 
b 305 17,20 


Bemerlcungen 


10“ 23'Morg 


Magnet 2 


10*» 33'Morg 
13,4 Magnet 1 

10*^ 47'Morg 

13,4 Magnet 1 

53'Morg 


Metci^enhaih 

Station A. Oct. 12. 

Mire a 227 52,50 

„ b 282 3,95 

„ c 348 16,35 

„ d 349 37,80 


Nro 1064 TSlxre a ScbiesshauH, naclistgelegenes Eck 
Nro 1065 „ b Faltelbauernhaus, Eck rechts 

Nro 1966 Station A auf dem Schlossbcrg, 

Nro 1067 Mire a St Zeno, Kirchtimrm 

Nro 1068 ,, b Keichenball, St Aegidi-TCucbe 

Nro 1060 ,, c Reichtnball, Piarikirclie 

Nro 1070 ,, d Urunnhaus-Kapelle (St Rupert ) 





XXX 


1849. Magnetisehes Tagebuch. Winkelmessungen. 
Beichenhall, Traunstein. 










Laufende 


LXXl 


i 849 . Magnetisches Tagebiich. Winkelmessiingen. 

Traunstein, Hochberg bei Traunstem. 










LXSIl 


1849. Magnetisches Tagebuch. 'Winkelmessangen. 
Hochberg bei Traanstem, Traunstem. 





LXXIII 


1849. Magaetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Wasserburff. 


0‘‘«»'lTag, Theodo- 


Bc/ciclmuiig 
(Ics gemessc 
nen Wmkels 


litcn 

Ablesune 


WWmmerhmrg^ 
2060 II S tat 1 0 n A Oct 16 


Vdiiations- 
Inshumente 
in Munclien 


Beiiieilvungen 



Mac 

a 

152 

34,45 


1) 

286 

48,80 

5J 

c 

274 

57,20 

3J 

(1 

6 

59,10 

>} 

e 

27 

49,55 

Dccl 


155 

21,50 

Abl 

1 

104 

33,15 


2 

105 

54,30 


3 

205 

51,50 


4 

205 

8,30 

Dccl 


155 

21,75 

Abl 

4 205 

7,45 



205 

49,10 


2 

,105 

59,00 

• 

1 

104 

22,90 

Dccl 


155 

21,20 

Incl 

1 

132 

12,75 


2 132 

17,55 


3 

178 

57,50 


4 

178 

33,00 


5 

178 

42,90 


0 

178 

43,30 


7 

132 

7,90 


8 

132 

36,40 

Dccl 


155 

23,05 

Miio 

a 

152 

35,00 


f| 

152 

51,10 


9,2 -0,7 


8,5 4,5 


8^1 48' Moig 


15,2 Magnet 2 


91^ 2' Moii 


1 5,4 Magnet 2 


m 18' Moi£ 


\m 26' Morg 


lOJi 0' Moifi 


Nio 2000 S(aiioii \ uuf dtm JOi&t'Ifingoi fdd, lioclisiti Bunct 
Nio 2001 Miil .1 OcUlsIhiiii, Jv.ii chtliiiim 
Nio 20 0 2 35 b Giiessfatt, Kii tlidiuxia 

Nin 2001 ,5 t JMtxhcini, Ivucliilmim 

Nio 2004 ,, (1 Tiftiihauscn, Jvuclitliiuui, j.m Tagtbucli 7'> 59', lO 

Nio 2005 ,, e iinbek nil lei Ivucliilmim 

Nio 20S0 3 5 n Odelsh.im, JvxichOlimni 

Nio 2087 ,3 i KaniRiiu, Ivjiclilluuni 
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LXXIV 


1849. Magaetisches Tagebuch. Winkelmessmigen- 

Wasserburg 



Ort undTag, xheodo- 
Bezeichnung hten- 
des gemesse- ^biesung 
nenWinkels ® 


Mire g 171 24,50 

„ h 177 15,05 

„ 1 186 16,50 

„ k 223 27,75 

„ 1 237 47,00 

„ m 244 52,10 

„ n 268 27,05 

„ b 286 49,05 

„ 0 25 24,20 

„ e| 27 51,00 

,, p 59 26,35 

S ta ti 0 n B Oct 16 




Variations- 



Instrumente 


2 e 

in Mimchen 

Bemerku.ng'eii 

I'll 

)P 

Oecl Int 



Mire a 

144 48,00 

99 b 

17 13,10 

Deck 

13 7,10 

Abl 1 

335 49,60 

2 

336 35,05 

3 

49 50,10 

4 

50 9,43 

Deck 

13 7,20 

Abl, 4 

so 9,30[ 

3 

49 49,90 

2 

336 36,55i 

1 

335 48,85 


12,5 4,1 


111 38' Ab* 


16,4 Magnet 


1*1 49' Ab, 


16,3 Magnet 1. 


Nro 2083 Mire g 
Nro, 2089 „ Ji 

Nro 2090 „ 1 

Nro 2001 „ Ic 

Nro 2092 „ 1 

Nro 2093 „ m 

Nro 2094 „ n 

Nro 2095 „ b 

Nro 2090 „ 0 

Nro 2097 „f e 
Nro 2098 „ p 

Nro 2099 Station 
Nro 2100 Mire a 

Nro 2101 „ b 


KircLreut, Kirchtliurm 
Freime bring, ICiicIithurm 
Mattenbet, Kirchtliurm 
Ebersberg, Kirchthurm 
KettenbacI , Kirchtliurm 
Koth, Kirchthurm 
Attel, Kirchthurm 
Giiesstdtt, Kiichtbuim 
Albertaich, Kirchthurm 
unbekannter Kiichthum 
SchOnbeig, Kiichthurm 
B nordustlich \on Station A 
Giiesstatt, ICirchthurm 
Berg, Kirchthuim 


liXXV 


1849. Magnetisclies Tagebuch. WinkeJmessungen. 
Wasscrburg, Munchen. 




Oit iind Tai*, 
Be/eichnuiig, 
(los 2 ,oincss(- 
acn Winkels 

Ihoodo 
htt n- 
\l)iesuii 




Decl 13 6,20 

Abl 1 i22 i7,15 

2 323 52,70 

3 ()3 2,50 p’ 

4 63 7,15 

Dccl 13 6,35 

Abl 4 63 8,00 I 

3 63 1,35 j 2 g jo 

2 323 52,60 ’ 

1 322 17,20 

Decl 13 5,35 | 

Incl 1 348 58,40 

2 350 42,45 

3 36 4,35 

4 35 54,'!3 ~ 

5 36 10,00 ’1 

6 16 11,70 

7 340 41,05 

8 150 18,50 

Dccl 13 5,50 

Miio a 144 47,60 
„ I 17 13,50 
„ c 10 47,00 
„ <1 126 59,60 

„ e 86 45,50 
„ f 163 30,05 
,, S 33 38,.— 


IfMitncfte**, 

Station B. 0 ct 17 
Mae a||240 41,501] 


26 1' Ab 

Magnet 2 

26 13' Ab. 

Magnet 2. 

26 24' Ab. 
26 30' Ab 


36 3' Ab. 


Nio 2132 Mik* a CriicssiaU, Kiiclithuim 
Nio 21 n 5, b Ilfrg-, Kiichtiuiim 

Nro 2U4 ,, c iinbelvanntti Kiiehtlimm (Puttenliam?) 

Nro 2U5 „ d Jviichiliumi 

Nro 21 JO „ t unbtk.uinJei TJiuiin (Edlang ?) 

Nro 213T „ f station A 

Nro 2128 „ pf naUistgel< phenes des nahe befindhclien Ilauses 
Nio 21 JO Station B Sauli sudosJhth von tier Sternwarte 
Nro, 2H0 Mile a Kamtisdoil, ICircUtliurm 



hxxri 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelinessungen, 

Munchen. 


S Oit uncJTag, Theodo 
c Bezcichiiun^]: 

I des lemesse-l ^blesun 
Z nen Winkels 


Decl 66 23,25 

Abl 1 14 39,25 

2 17 36,25 

3 116 33,15 ’ 

4 116 36,65 

Decl 66 23,70 

Abl 4 116 34,95 

3 116 30 20 ,0 , 
2 17 38,75 ‘ 

1 14 37,90 

Decl 66 23,85 

Abl. 1 28 37,10 

2 30 8,96 ,, p 

3 103 12,70 

, 4 103 35,00 

Decl 66 24,70 

Abl 4 103 34,45 

3 103 13,05 ,, . 
2 30 8,55 

1 28 37,95 

Decl 66 24,60 
Blue a 240 41,65 

Station C Oct 17 

Incl 1 110 9,1 C 

2 110 15,51 

3 157 30,60 

4 157 11,05 

5 157 16,20 

6 157 42,90 

7 110 16,90 

8 1 10 9,35 

Incl. 1 256 20,25 „ 

2 256 4,75 

3 iOi 55,90 

4 303 31,30 

5 303 20,85 ,, n 

6 303 12,25 


Nio 21 02 Mire a Remeradni’f, Kirclithuim 
Nro 2103 Slation C nurOl von der* StcLAWnrte 


2 65 

48,0 

0 00 

48,2 


48,3 
o 7 1 48,3 
148,5 


o,.e «;» 

-'■"‘Sr 


„ «i 


16,3 


Jg’° Magnet 2. 


Masuct t 

17,0 


I Magnet 1 


lOl^ 43'Moi 


w Ab 





hxxrii 


1849. Magnetisches Tagebucli. Winkelmessiingen. 


Munclien 


3 - Oa mid Ta^ 
i S fje/oioluimii; 
3 ® dcs gemcss( 
neiAViiikols 



Thcodo- 

iitcn- 

\l)lcsuna; 


Incl 7 235 49,30 
8|25b 29,2oll 

S t a( ion B Oct. 17 
Muc cill 240 47,6011 


66 26,85 

1 15 3,35 

2| 17 11/)0 
31117 1,10 

4 116 30,6 > 


0,0 


Decl 06 27,40 
Miie a)l240 47,451 
StatioiiC Oct 18 

Iiicl 1 14 18,75 

2 43 39,35 ' 

3 330 30,15 

1 157 10,10 .. , 

5 350 31,55 ’ 

0 3 o 7 9,85 

7 41 21,50 

8 43 37,30 

Stall on B Oct 20. 
Mjie an240 34,60|| 


60 15,80 

1 28 50,5 ■) 

2 20 26,25 

3 103 25,00 

4 103 11,43 

|i 06 13,0o 


8,0 0,2 


19,0 

jg’^ Magnet 2 
18,8 


lll> 15'Morg 



4 103 1l,8i 
3 103 25,2(1 onL, o 
2 20 25 611 
1 28 59,65 

06 16,25 II 


21 SO Sialioii li Saiil( Sudostlich von dei Steuiwaito 
2181 IVhic a RaniciHdot i, Kiuhlhuim 
2188 ,, a Kameisdoil, lvii< lithium 

2180 Stalion C iioiillith vou dfi vStfUivvnile 
2108 S(a(iou 11 Suiih Kudosllich M>n del 8tei'ii\n acie 
, 2100 Mire a Jlamcisdoil, RurclitlAurni, 


Magnet 1 


Magnet 


LXXTIII 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkehnessungen. 
Munchen, Augsburg 



O.tundTag Theodo- 
Bezeichnung 

des gmesse ^blesang 
oen Winkels ° 


AH 1 15 25,50 
al 16 32,05 
3|ll6 57, JO 
4 116 5,80 

Decl. 66 15,90 

Abl 4 116 5,55 

3 116 56,75 
2 16 29,40 
1 15 21,65 


Vanations- 
-d Jnstrumente 
"3 5 in MiincliLn 

3j5 

? i! Oecl I Int 


lieiiieikungen 


48,7 18,4 

Z III 2 

48,4 18,6 


7,5 3,8 


rv 90 47,9 18,4 

47,6 17,6 


Decl 66 15,50 
Mire a||240 34,55l| 

Awgsburff. 

Station B< Oct 22. 
Mire a|1234 38,4511 


d 255 32,50 
e 264 6,90 
f 281 48,60 
g ^92 3,30 

h 293 15,45 
J 48 11,— 

117 8,05 


1 65 29,40 

2 66 52,10 


A. uu n 9 K 

3 168 14,75 

4 167 45,95 


9*^ 56' Morg 


9,0 Magnet 2. 


Nro 2221 Mire a Ramersdorf , ICirchthurm 

Nro 2222 Station B audlxch von der Stadt, auf einer Wiese 

Nro 2223 Mire a Guggingen, Kirchthurm 

Nro 2224 „ 1) Inningen, Kirchtliurm 

Nro 2225 „ c nnbekannter Thnrm 

Nro 22,26 „ d Bobingen, Kirchtharm 

Nro 222T „ e nnbekannter Thurm 

Nro 2228 „ f nnbelcannter Thurm 

Nro 2220 „ g Haunstetten, Kirchthurm* 

Nro 2230 „ h nnbekannter Thurm 

Nro, 2231 „ i Augsburg St, Ulnchslarche 




LXXIX 


1849. Magaetisches Tagebuch. Winkelmessxingen. 

Augsburg. 


OitnndTag, Theodo- 
I5o/ciclmmi“ 
de‘isoincssc uics„ng 
iieuWinkclb 


2237 

Dccl 

117 6,45 

2238 

Abl 4 

167 46,45 

2239 

3 

168 13,30 

2240 

2 

66 57,15 

2241 

1 

65 31,00 

2242 

Dccl 

117 7,25 

2243 

Abl 1 

154 32,30 

2244 

2 

154 31,15 

2245 

3 

80 4,80 

2246 

4 

79 30,50 

2247 

Dccl 

117 9,40 

2248 

Abl 4 

79 26, 9o 

2249 

3 

80 4, GO 

2250 

2 

154 35,60 

2251 

1 

154 31,15 

2252 

Decl 

117 9,55 

2253 

Incl 1 

141 16,75 

2214 

2 

140 48,55 

2255 

3 

93 34,00 

2256 

4 

93 53,55 

2257 

5 

93 35,00 

2258 

6 

93 58,15 

2259 

7 

141 4,9o 

2260 1 

8 

140 50,50 

22G1 

Decl 

117 12,00 

2262 

Mac k 

161 12,40 

2263 

» k 

231 37,50 

2264 

„ b 

252 9,^5 

2265 


255 2,60 

2266 

,, (I 

... ..... 

Kio 

2254 Im Reisebiicli 


c c s- Variations 

Sh Instiumente 

« £ S m Munclien 

SH 

6 s S “ g Decl Int 
U ms 


Bemeikungen 


9,2 -0,7 


11,4 U,5 


48.5 10k s^Morg 
10,1 Magnet 2 

49,0 lOk^l'Morg 

10,8 Magnet 1 

49.5 10k 35'Morg 

11,6 Magnet 1 

49,9 lOk 46'Morg 

IQk 54'Morg. 


51,3 Ilk 28'Moig 


Nio 2262 Mire k (lei Kobel 
Nio 226 J „ a OoKffinffe*^ Kirclitlmrm 

Nio 2254 ,, b Jnning’en, Kirclillmrm 

Nro 2265 ,, c xinbekannter Thuim 

Nro 2256 ,, (1, Bobingen, KircUtburm 


IXXX 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessimgen 
Augsburg, Donauworth 



Mile e 264 6,40 
„ g 292 2,60 
„ 1 299 36,— 

Decl. 117 10,15 
„ 117 10,60 

JDonautvoffA. 

Station A. Oct 23. 


1 

243 

3,05 

2 

243 

17,45 

3 

140 

51,00 

4 

139 

5,05 


191 

35,60 

4 

139 

2,65 

3 

140 

52,20 

2 

243 

16,65 

I 

243 

4,30 

1 

229 

30,<)5 

2 

229 

21,00 

3 

154 

11,20 


153 

20,20 


191 

37,45 

4 

153 

17,80 

3 

154 

11,05 

Z 

229 

19,55 

1 

229 

32,80 

1 

167 

38,15 

2 

167 

55,50 

3 

215 

54,25 

4 

215 

31,10 

5 

215 

54,30, 

6 

215 

40,65 

7 

167 

36,45 

8 

168 

15,151 


5,2 7,2 


6,5 8,1 


49'Morg, 

56'Morg« 


S' Mopg. 

10,4 ^lagnet Z 

0*1 16 ^ Morg 

10,3 IVIagnct Z, 

011 28 ' Morg 
10,2 ^lagiiet I* 

0 li 4 r Morg 

10,1 Magnet 1. 

1 1*1 3' Morg 


Nro 2267 Mire e tinbekaunter Kirclitlmrm 

Nro 2268 „ g Haunstetten, KircKthuim 

J^ro. 2269 „ 1 naclistgelegenes Garten«ck 

Nro 2272 Station A anf rtem, Scliellerberg, jga, 499 


^auernliofes* 



hUXXl 


18i9 Magnetjsdies Tagebuch. Winkelmessiingen. 

Donauworth 


Laufeiide I 

Nummer 

Oi t und Tag, 
Btzcichnuiig 
des gcrncsbe 
iicn Winkelfc. 

'1 h( odo- 
lilen- 
\})l( sung 

0 

-W 

Jm 

V 

S 

h 

i § 

6 s 

Correct fur! 

Ungleicliheit 
fler Winkel 1 

Vdii<ition8- 
Tnstrumente 
in Mnnchen 

BemeiTiUngen 

DecI 

Int 



0 


C 

i 

1 




2299 

Did 

191 

38,50 




45,1 


10*‘ 36'Morg 

2300 

Miie a 

269 

27,35 







2301 

„ b 

270 

10,85 







2302 

JJ c 

280 

51,05 







2303 

„ (1 

88 

21,— 







2304 

Mu e a 

269 

30,85 






Das Instru- 

2305 

,1 c 

280 

53,45 






ment war ab 

2306 

», (1 

7 

16,75 






gcnommen u 

2307 

0 

42 

26,60 






Nachmittags 

2308 

^ 

4 

42,80 






wicder aufgc 

2309 

>5 6 

7 

37,85 






stclitvvorden 

2310 

n h 

342 

22,45 







2311 

,1 1 

299 

15,15 







2312 

,, k 

303 

3,20 







2313 

1 

310 

10,35 







2314 

„ rn 

303 

26,2o 







2315 

„ n 

331 

23,10 







2316 

Dccl 

191 

43,70 




48,2 


0^ 53' Ab *") 


Nio 

2300 Mire 

a 

ilonauwurtl), kIos( ei tlmrin 

Nro 

2301 


1) 

Doiuiuwortli, P'fftri tliurm 

Nro 

2302 

1, 

c 

Riedhngen, Ivirchthurm 

Nro 

2103 


cl 

Nfthegckgener Bauernhof, Eck links 

Nro 

2304 

,, 

ft 

Donauwortli, Klosterkirche 

Nro 

2305 

,> 

c 

llieclliugen, Kuchthiinw. 

Nro 

2306 

, j 

(1 

Augsliuig, St Ulrich slhiirni. 

Nro 

2307 

11 

e 

unl»ekaiiuter Kirchthurin, 

Nro 

2308 

It 

f 

unbtkannter Kirchtharm 

Nro 

2300 

11 


unljekftiintti Kiichtbttrm 

Nro 

2310 

11 

h 

Htiseslieim, Kilrclitlrum 

Nro 

2311 

13 

1 

unl)ekannter Kirclitharm 

Nro 

2312 

It 

k 

Krlingshofen, Kirchtliarm 

Nro 

2313 

11 

1 

unliekannter Kirelithurm 

Nro 

2314 

31 

m 

Munster, Kirch thurm 

Nro 

2315 

31 

n 

unhekannter Kirchthutrm^ 

Nro 

2316 

*) Nttch dem Jdurnal 2*^ 53^ 


il 


taXXXli 


1849. Magnetisches Tagebucli Wiiikelinessiingen 

Nurnberg 



Station A Oct 24 


Mire 

a 

257 

44,80 

i) 

b 

285 

38,95 

S) 

c 

323 

27,65 


d 

333 

41.25 

31 

e 

340 

31,40 

;» 

f 

342 

32,70 

3» 

g 

344 

42,95 


h 

22 

49,95 

»i 

1 

40 

46,85 

Incl 

1 

274 

54,45 


2 

276 

41,30 


3 

325 

33,55 


4 

324 

3,10 


5 

325 

27,50 


6 

324 

6,10 


7 

275 

19,65 


8 

276 

36,0 5 

Decl 


300 

7,80 

Mire 

c 

323 

26,95 



213 

4,55 


k 

213 

4,65 


55' Ab 


m 29' Ab 


Fernrohr ver-i 
S.ndoit 


Nro 2317 Station A an der Furthewtrasae, rechta im Felde Die BeoI>aclitan- 
gen zum Theil in scfiwachem Sottnenichein 
Nro 2318 Mire a Kalkreut, Kirchthurm 

Nro 2319 „ b unbekannter Kirchthurm 

Nto 2320 „ c Poppenreutb, Kirchthurm 

Nro 2321 ,, fl unbekannter Kirchthurm 

Nro 2322 ,, e Filrth, Thurm der prot Kurche 

Nro 2323 „ f unbekannter Kirchthurm 

Nro 2324 „ g unbekannter Kirchthurm 

Nro 2325 „ Ii Zirndorf, Kirchthurm 

Nro 2326 ,, 1 Rossstall, Kirchthurm 

Nro 2336 ,, c Poppenreuth, Kirchthurm* 

Nro 2337 „ k Nurnberg, b estungsthnrm , Fernrohr vethndert 

Nro. 2338 k Nurnberg, Festungsthurm* 


LXXXIII 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelinessungen. 


Nurnberg. 


— 

Vaiiations- 



Instrumente 


:|| 

in Miinclien 

Bemerkungen 

• ^ «- 
' i-E ^ 

>D ^ 

DecI Int 



O.tnndTag, 

Bezeithnuiig 

(les gcmessc 


non 





o < 

Mile 

c 

323 

27,10 


1 

303 

7,85 

Decl 


300 

7,35 

AbL 

1 

151 

45,75 


2 

352 

42,60 


3 

248 

25,10 


4 

247 

29,25 

Deol 


300 

6,35 

Abl, 

4 

247 

30,40 


3 

448 

30,05 


2 

352 

35,75 


1 

351 

40,90 

Decl 


300 

6,25 

Abl 

1 

261 

47,25 


2 

262 

4,65 


3 

338 

24,45 


4 

338 

6,55 

Decl 


300 

6,60 

Abl 

4 

338 

6,40 


3 

338 

26,40 


2 

262 

3,25 


1 

261 

47,651 

Decl 


300 

5,65 

Mire 

li 

213 

4,40 

}f 

a 

257 

43,151 

,, 

b 

^85 

37,66 


1 

303 

7,25 


c 

323 

26,45 



145 3,2 


15,3 2,7 


Nro 2339 Miie c Poppenreuth, Kirchtliurm 

Nro 2340 „ 1 unl)el<annter Kirchthurm 

Nro 2362 Mire k Niirnberff, Featunffstliurm 

Nro 2363 „ a Kalkreut, Kirchthurm 

Nro 2364 „ 1> unbekannter Kirchthurm 

Nro 2365 „ 1 unbekannter Kirchthurm 

Nro 2366 ,, c Poppenreuth, jharchthurm. 


48.3 2h 43' Ah 
10,6 Magnet 2 

47.4 2h 55' Ab 
10,6 Magnet 2 

46,8 31^ 9' Ak 

11,1 Magnet 1 

46.4 24' Ab 

11,5 Magnet 1 

46,1 3h 35' Ab 



iiXxxiy 


J849 Magnetisches Tagebuch, Winkelmessiingeu 

Nurnberg, Bamberg. 


Varintioni- 
Instrumente 
in Munclieii 


Benicrlcnngen 



Mile rn 329 23,00 
„ (j 333 30,35 
II 65 7,15 

50 7,o5 

BSambergrn 

Station A Oct 25 

Dccl 265 24j45 

Abl 1 ilO 2b,50 
^ 213 22,60 , 
3 318 36,65 
4319 2,65 

Dcol ^05 24,50 

Ab)* 4 319 2,60 
3 318 34,10 f 
2 213 2'),8 d 

1 210 28,75 

Otd 265 25,65 

Abl, 1 225 44,40 

2 227 12,15 f 

3 304 4,95 

4 304 40,15 

DecI 265 26,35 
Abl 4 304 40,45 


96 26' Moig 

11,6 Magnet 2 

9b 36' Moig 

11,9 Magnet 2 

yb 51 ' Moi'g 

12,3 Magnet 1. 

10b lO'Morg 

12,8 Magnet t 

10b 17'Morg 
lOb 28' Morg 


3 304 4,35 g g o 

2 227 13.00 
1 225 44,20 

265 24,80 

1 290 47,95 

2 290 28, lo I 

3 240 45,90 

4 240 42,90 

5 240 46,10 

6 240 43,80 


Nro 2367 Mire m unbelcannter Kirpbtb|iKn;i, 

Nro 2368 ,, <1 unbekannter Kirchtlfi)]’^ 

Nro 2369 ,, n unbekunater Kircl\tbiivr^* 

Nro 2370 „ 0 Pfahl III der Fi1r%ij 

Nro 2371 Station A auf der Altenl^Hpg, awtbor Di^fr 



LXXXV 


1849. Magnctisches Tagebucli. Wnikelmessungen. 

Bamberg 


OitundTag, xheodo | 

g a Bczeichiiiini; ^ 

§i "^^sgemcsse. | 

nen Wink els ° " 


^ I Vanationfi- 
-S JS [nstrumente 
-p "5 5 in Munchen 


§ c S3 Decl Int 
yp-r: 


Bemerkungen 


2399 


7 

290 

27,30 

2400 


8 

290 

32,00 

2401 

Abl 

1 

212 

28, to 

2402 


2 

211 

2,05 

2403 


3 

318 

10,05 

2404 


4 

318 

42,95 

2405 

Abl 

4 

318 

43,50 

2406 


3 

318 

ll,80| 

2407 


2 

211 

l,00j 

2408 


1 

212 

29 , 55 ' 

2409 

S t a tio 

n 

A 0 

c t 29 

2410 

Mire 

a 

99 

29,75 

2411 

5J 

b 

46 

44,55 

2412 


c 

105 

30,00 

2413 

Decl 


145 

47,70 

2414 

Abl. 

1 

106 

27,35 

2415 


2 

107 

9,50 

2416 


3 

184 

45,45 

2417 


4 

184 

48,55 

2118 

Decl 


145 

48,00 

2419 

Abl 

4 

184 

48,25 

2420 


3 

184 

43,55 

2421 


2 

107 

12,65 

2422 


1 

106 

25,65 

2423 

Dccl 


145 

47,50 

2424 

Mue 

c 

105 

29,90 

2425 

3? 

a 

99 

29,80 


Instium db- 
genommen 

3 I 1 50' Ah, 
13,1 Magnet 2 


4h 6' Ab 


47.6 9l‘ 58' Morg 

' 11,9 Magnet U 

47.7 IQh ll'Meig 
12,2 Magnet 1 

47,7 lOli 25' Morg 


Nio 2409 Station A wie gestern 

Nio 2410 Mile n Bamberg', St Jakob skirc he, Thium 

Nro 2411 ,, b Tvdchstes lick der Burginauer 

Nio 2412 „ c Bamberg, Michaelsbeig, Kirchtlmrm links 

Nro 2424 „ c „ „ „ „ 

Nro 2425 „ a Bamberg, St Jakob fikirclie, Thurm 


LXXXVI 


1849. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Bamberg. 


Ort iind Tag, 
Bezeiclinung 


Theodo- 

liten- 




1 121 36,951 

2 120 34,0n 

3 170 27,40 

4 171 17,70 .. 

5 170 34,40 

6 171 19,75 

7 121 38,60 

8 120 40,00 

145 48,00 
145 47,35 


Mire d 105 28,70 
,, c 105 29,10 
„ a 99 28,60 
,, e a03 3,90 

„ a 219 39,05 
c 225 39,35] 


Static n B 0 ct. 26 

Mire a I 56 2,80 
„ b 197 28,60 
„ c 93 59,50 

DecL 331 52,55 
„ 331 52,50 

„ 331 52,30 


lOh il'Morg 


llh i4'Morg. 
nil 16'Morg, 


0^ Ab. 
41^ 5' Ab 
4h 12^ Ab 


Nro 2436 Mire (I 
Nro 2437 „ c 

Nro 2438 „ a 

Nro 2439 „ e 

Nro 2440 „ a 

Nro 2441 „ c 

Nro 2442 „ e 

Nro 2443 „ f 

Nro 2444 Station 
Nro 2445 Mire h 
Nro 2446 „ b 

Nro. 2447 3 , c 


Bamberg, Michaelflberg, Thurmknopf recht$ 
Bamberg, Michaelsberg, Tburmknopf linlcg 
Bamberg, St Jakobakirche, Xburm 
Memelsdorf, Kircbthurm 
Bamberg, St Jakob skircbe, Thurm 
Bamberg, Michaeleberg, Tburmknopf linke, 
Memelsdorf, Kircbthurm 
Baum, bei der Station B 
B siidlicb von A 
Walsdorf, Kircbthurm 
Strnllendorf, Kircbthurm 
Steegaurach, Kircbthurm. 


LXXXVII 


1849. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 
Bamberg, Gunzenhausen 


Laufende 

Nummer 

Oit iind Tag, 
Bezeiohnung 
des gemesse 
aen Winkels 

The 0 do- 
ll ten- 
Ablesung 



0 / 

2451 

Mire c 

93 59,951 

2452 

» b 

197 29,00i 

2453 

d 

215 6,30 

2454 

11 c 

224 46,25 

2455 

n f 

208 32,— 

2456 

11 a 

56 2,90 

2457 

Decl 

331 52,10 

2458 

»i 

331 52,35 


4h 27' Ab 
4li 30' Ab 


Station A Oct. 27 


Mil e a 

200 24,05! 

„ b 

86 7,20 

Decl 

150 43,90 

Abl 1 

202 38,80 

2 

202 58,75 

3 

99 29,65 

4 

97 42,85 

Decl 

1 50 44,45 

Abl 4 

97 42,50 

3 

99 30,30 

2 

202 56,65 

1 

202 39,70 

Decl 

loO 45,00 

Incl 1 

126 30,90 

2 

126 47,55 

3 

175 20,95 

4 

175 7,30 

5 

175 9,3 j 

6 

175 29,65 


10^1 5' Moig 


11;0 iMagnel 2 


[lO^i 18'Morg 


11,0 Magnet 2 


lOl* 31'Moig 


2451 Mire c 


2450 Sta,tion 

2460 Mire a 

2461 „ T) 


Steeffauracli, ICii clithurm 
Slnilltiulorf, ICxrchtlium 
Burg, Stull runder Thuim, ntJrtU Kante 
Barg, Hauseck, 41,4 B Fuss von tier Mire (1 
Burg, sTidl runder Thurm, sudliche Kante 
Walsdorf, KirclitJium 
A liinter demi GastKaus /ui EisenbaUn 
Wald, Kirchthuim 
Giafensteinberg, Kirchthum. 



Lxxxyiii 


1849 Magnetisches Tagebiich Winkelmessungen. 
Gunzenhausen, Munchen. 


Ort und Ta 


Theodo 


Incl 

7 126 40,95 


8 126 45,50 

Decl 

150 47,10 

Mire 

b 86 6,25 


c 122 40,60 

9} 

d 142 40,70 

>, 

e 183 44,80 

>» 

f 195 35,10 


a 200 22,75 

99 

g 228 22,30 

,9 

h 322 54,65 

>9 

1 249 48,— 


ll'Morg 


0 27 

47,7 14,8 „ , , 

W 15,0 ^ 

47,5 14,9 


MUneAen* 

Station B Oct 29 

Mire a 240 45,00 
DecL 66 27,20 

Abl 1 28 57,45 

2 29 51,10 „ . 

3 103 30,65 

4 103 26,05 

DecI 66 26,65 

Abl 4 103 25,35 

3 103 30,55 . q 
2 29 50,10 
1 28 57,65 

Detl 66 26,25 ! 


Nro 2482 Mire b Grafen Steinberg, Kirclitburm 

Nro 2483 „ c Haundorf, Kirchtliurm 

Nro 2484 „ d Laubenzetl, Kirchtharm 

Nro 2485 „ e Ornbau, Kirchthurm# 

Nro 2486 „ f Mierschach, Kircfitbarm 

Nro 2487 „ a Wald, Kirchthnrm 

Nro 2488 „ g Grosslellenfeld, Kirchiharni^r 

Nro 2489 „ h Gunzenhausen, Blaethurm 

Nro 2490 „ 1 nachatgelegenes Hauseck. 

Nro 2491 Miincben, Station B Saule sdddstl von der Sternwarten 
Nro. 2492 Mire a, Ramersdorf, Kirchthum 


Magnet 1 






LXXXIX 



8,1 2,0 


7,9 2,0 


Oit.in(lTa», Tiuodo- 
Bc/ciclnuing hton. 
dos gen.osso Ublesnng 
lien Wmkelti 


Abl 1 15 8,55 

2 17 4,60 

3 117 4,75 

4 116 19,70 

Dccl 66 26,00 

Abl 4 116 18,85 
3 117 4,75 

2 17 5,50 

1 15 10,50 

Decl 66 26,75 
Mae a 240 45,00 

Incl 1 243 57,25 

2 243 4,90 

3 196 5,10 

4 196 38,10 

5 196 15,50 

6!i96 21,25 
7' 243 3,90 

8 243 37,30 


Station B Oct 30 
Mac a 240 39,85 
Decl 66 22,55 

Abl 1 116 9,70 

2 117 6,10 . 3 0 

3 16 53,20 

4 15 12,50 

Decl. 66 22,20 

Abl 4 13 10,95 

3 16 51,95 n e 3 0 
2 117 5,80 ’ =“ . 

1 116 8,45 

Dccl 66 20,50 

25X4 Mire a Uainersdoif, Kirchthurm 

2523 Station B Saule siulostlicli von tier 

2524 Miie a Rameisdorf, Kirchtliuim 



1 14 

47.2 

-0 1 ft ^ 

47.3 


Magnet 2 


9^* 54' Mor 


19,0 

Magnet 2 
19,0 ^ 

19,0 


18,3 

1S,1 \iagnGt 2* 


Sternwaite 


xc 


1849. Magnetisches Tagebuch. Wiokelmessungen. 

Munchen. 






XCI 


1850 Magnetisches Tagebucli. Wmkelmessungeni 

Munchen, Augsburg* 


OitundTag, Thcodo- 
g S Be/eichnung 
's S dcsgfrne^se A.I)Iosung 
ner\ Winkcls 





Station B Jun 3 


- 21,0 

"'^bO Magnet 2 

- 21,0 

- 21,2 


Magnet 2 


24j25 4t) i 
4,7o 


1580 Static n C Jun 3 

1581 Mire afl 69 37,80|| 

1582 „ b 333 35,55 

1583 „ cIlllO 35,251 

Nro 2556 Station B Saule atldostlicli von iter Sternvarte 

Nro 2557 Mire a Rainersdorf, Kirch tliurm 

Nro 2570 ,, a Ramerstlorf, Kirchthurm 

Nro 2580 Station C an (ler Gogginger LandstraBBC, 

Kro 2581 Mire a Inningen, Kirchthuim 

Nro 2582 ,, 1) tier Kobel 

Nro 2583 ,, c Uaunstetten, Kirchtlmrm 


-22,5 

Magnet 1. 

- 22, *8 


- 22,8 

:l% ““Snet 1. 

-22,7 





Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Augsburg, Bamberg. 



nine (] i07 52,45 

Dec! 280 57,80 

Abl 1 339 42,03 

2 341 27,60 

3 238 30,80 

4 240 9,35 

Decl 289 56,60 

Abl 4 240 10,10 

3 238 31, 4o ,0 , 

2 341 28,80 ’ 

d 339 38,20 

Decl 289 57,05 

Inol 1 269 18,90 

2 269 49,10 Q 

3 311 49,85 

4 310 56,10 

5 312 2,90 

6 310 58,45 1,0 

7 268 52,20 ’ 

8 270 lO,90ll 

Decl 289 56,50 

Mire h 333 35,95 

,, a 69 37,05 

„ c ilO 35,20| 

Bamberg, 

Stall on C Jun 5, 


3,3 -0.3 


^ Variations 
^ Jnstiumente 

I Kemerlvungen 

h Decl 1 Int 


42,3 4*‘ 36' ^h 

-0,93 

-14,8 Magnet 2 

0,83 

42,1 4 ^ 50' All 


-14,8 Magnet 2 

41,8 6 ^^ 3' Ah 

5l» 10' Ab. 


41,2 5»‘ 50' Ab 


Mire 

a 239 11,30 

Decl 

282 56,10 

Abl 

1 335 44,45 


2 335 10,30 


3 231 56,96 


4 228 42,70 


18,0 0,9 


46,2 Ih 58' Ab 


-12,9 Magnet 2 


Nro 2584 Mire d St. Ulrusli, Mitte lies Tturmes 

Nro 2603 Libelle 270'» 0 7,37 - S. 4,20- W 1,43, SIP 0 6,32 . S. W ^,60 

Nro 2065 Mire b der Kobel 

Nro 2606 „ a Inmngen, KiroBtburnt 

Nro 2607 ,, c Haunstetten, Kirclitburm 

Nro 250S Station C auf der Altenburg, nordwestlicb vo» der Burg 
Nro 2609 Mire a i Michaelsberg, noffAL l?k^m 




XCIII 


1850 Magnetisches Tagebuch. WinkelmessiiBgen. 

Bamberg 



^Oit und Tag, 
Be/cuhnung 
des gcmes&c 
nen Winkcls 

Theodo 

litcn- 

Ablesiin 




uS ^ QJ 

— c 

Vdriations- 
Insti umente 
m Munchen 

Benieilvungen 

i: feo ^ 

Decl 

Int 



2615 

Decl 

282 55,40 

2616 

Ab! 4 

o 

05 

00 

2617 

3 

231 57,00 

2618 

2 

335 10,00 

2619 

1 

335 43,30 

2620 

Dccl 

282 55,70 

2621 

Mne a 

239 11,15 

21)22 

,, b 

259 51.05 

2623 

,, c 

261 50,75 

2624 


259 23,05 

2625 

>> A 5 

247 50,90 

2626 


247 62,55 

2627 


240 51,00 

2628 


>17 57,25 

2629 

,, b 

138 15,25 

2630 

>y ^ 

219 25,55 

2631 

Decl. 

282 55,00 

2632 

Incl 1 

260 54,05 

2633 

2 

261 43,85 

2634 

3 

306 53,65 

2635 

4 

301 48,85 

2636 

5 

306 5,00 

2637 

6 

304 51,10 

2638 

7i 

260 32,35 

2639 

8 

261 51,50 


18,5 0,7 


2*^ 13' Ab 


-13,2 Magnet 2 


2^1 25' Ab. 


3^^ 14' Ab 
I 3li 19' Ab 


Nro 2621 Mne a Michaelsbeig, noidl TJiurm 
Kio 2622 „ 1) Oullstudt, Kiicblhuini 

Nio 2023 ,, c Kemmern, Kirchtlmrin 

Nro 2624 ,, (1 Gie&bacli, KircUthurm 

Nio 2625 ,, t Ban/, sudostl Tlmrm 

Nio 2626 ,, e Ban/, noidwesll TJiuiin 

Nio 2627 ,, f Siallelbeig, ICapelle, Thunn 

Nio 2628 ,, g Sclieslil/ , Kiichtlmim 

Nio 2629 ,, li lUenbuig , Mitle des Tbumfe, fui dip beidtn beiUn des 

TIuiims waien dit Ablesiingeii 139'* 23', 7 und 127'> 6', 8 
Nro 2630 Mne 1 MemeUdoif, KncJitliuim 

Nio 2639 Libelle 260'^ 0 6,1>-S 3,27 -W 1,85, 305" 0 6,18 - S 347 - W 1,7 J 





xciv 


1850. Magnetisches Tagebuch. "Winkelmessungen. 
Bamberg, Gunzenhausen 


Ort und Tag, Thcodo- 


J S Bezeichnung 


des ^emesse-L 


lien Winkels 




Variations- 



Instrumente 


& 

in Mfinclten 

Bemerhungen 


Oecl lilt 



^ i|338 46,751 

Station D Jiin 5 

Mire a 1167 24,65 

7 ( 229 30,30 

” ^ I 229 7,95 

„ c 217 55,95 

„ d 206 56,80 

„ e 205 11,10 

„ f 180 30,75 

Decl 1269 46,85 

GumstenJFiausen, 

Station B Jnn 6 


282 53, 2o 
339 11,80 


m 53' Ab 


Mire 

a 

156 

6,50 

Decl 


220 

50,45 

Abl 

1 

168 

14,90 


2 

170 

56,05 


3 

271 

10,70 


4 

272 

57,90 

Decl 


220 

52,20 

Abl 

4 

272 

56,65 


3 

271 

9,80 


2 

170 

59,20 


1 

|l68 

21,00 

Decl 


220 

54,25 

Incl 

1 

^43 

21,55 


2 

242 

1,60 


3 

199 

14,30 


4 

200 

18,35 


4b 21' Ab 


11b 29'Moig 

Magnet 2. 

lib 43^ Morg 

Magnet 2* 

11b 55'BIorg. 
1 2b 2' Mttg, 


' 2642 ,, a „ siltll „ 

^ 2643 Station D sehr nahe an Station A vom vongen Jahre 
2644 Mire a nacbstgolegenes Eclc der Burgmauer 

2646 it b Bamberg, Michaelsberg, nurdl. Tliiirm 

' 26^ „ b „ „ 8U(U „ 

2647 „ c Staffelberg, Kapelle 

2648 ,, (1 Memelsdorf, Kircbthurm 

2649 „ e SchesUtz, Kirchtburm 

2650 „ f Burgruine, Tburm (?) 

2652 Station B unweit Station A vom vorigeiv, Jahre 

2653 Mire a. Orafenateinherg, Kircbtburm* 


XCY 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Gunzenhausen, Donauworth 


Laufende 

Numinei 

Oit und Tag, 
Bezeiclinung 
dcs gemcssc 
aen Winkels 

Theodo- 

liteii- 

Ablesung 

3 

as 

)u 

V 

E 

V 

H 

Correction 
fur TorKinn 

Correct fiir 
Unglexchheit 
der Winlcel j 

Variations- 
Instiiimente 
in Munclien 

Decl Int 

Bemerkungen 



0 < 

o 

/ 

/ 




2669 

IncI 5 

198 47,40 







2670 

6 

200 22,10 

22,1 






2671 

7 

243 18,70 






2672 

8 

241 54,40 







2673 

Decl 

220 52,55 




48,2 


12'> 42' Mil 

2674 

Mile a 

156 7,30 







2675 

n b 

192 39,45 







2676 

)» t' 

265 35,55 







2677 

» d 

259 19,65 















2678 

Station 

B* J u n 6 






2679 

Mire a 

144 7,00 







2680 

Decl 

290 41,6s 




39,8 


66 23' Ab 

2681 

Abl 1 

239 21,95 



0,56 

-0,30 




2682 

2683 

2684 

2 

3 

4 

240 43,45 
341 49,55 
340 50,55 

19,4 

0,6 


-13,9 

Magnet 2 

2685 

Decl 

290 40,75 




39,1 


66 34' Ab 

2686 

2687 

2688 

Abl 4 
3 
2 

340 48,36 

341 46,05 
240 44,60 

19,1 

1,1 

-0,29 

0,58 


-13,7 

Magnet 2 

2689 

1 

239 21,45 






2690 

' Decl 

290 41,15 




38,3 


66 46' Ab 

2691 

Incl 1 

312 55,05 





[ 

66 52- Ab 

2692 

2 

311 36,90 

19,0 






2693 

3 

269 29,05 






2694 

4 

270 29,95 







2605 

5 

269 8,40 







2696 

6 

270 43,90 

18,2 






2697 

! 7 

313 1,90 






2698 

8 

311 35,00 








Nro 2672 liibelle 211^^ 0 5,73 - S 4,61 - W 2,‘20 , 200^ 0 5,82- S 4,50 

W 2,12 

Nro 2674 Mile a Giiifenstemberff, Kiiclithum 
Nro 2675 ,, 1) Ilaundoif, ICiiclitliurm 

Nro 2676 ,, c Hirschau, Ivirclitliurm 

Nro 2677 „ d Oinbau, ICirchthurm 
Nro 2678 Station B am Weqr auf den, SclieUenbeiff 
Nro 2679 Mire a Obeidorf, Kiiclithurni 
Nro 2698 Libelle 31 lo 0 6,33 -S 5,45 - W 2,55, 270o 


0, 6,22 - S 6,53 


XCVI 

1830. Magnetisches Tagebuch. Winkehnessiingen. 
Donauworth, Munchen. 




XCVII 


1850. Magnetisches Tagebuch VVinkelinessiuigen. 

Munclicn 



Ou und Tea®, ^ 
Ue/eichnnng 

(Jes gomessc . , , 

I I ‘Vblcsnu"; 
nciiWinkcls ® 


Dccl 296 38,25 

Abl 4 246 39,85 

3 247 20,45 „ , , , 

2 347 17,80 

1 345 10,70 

Dec,! 296 36,85 
Muc a 110 56,25 

lucl 1 276 0,20 

2 277 2,75 

3 318 21.65 

4 317 3,20 

5 318 34,00 

6 317 10,25 
7|275 38,15i 
8 277 12,80' 

Dccl 206 34,00' 

Dcd 296 34,051 
Mirc a 110 56,90 


Vdiirttitmi,-, 

Insti uniente 
in Munciien 

DdcI 

Int 

46,1 


46,0 

-11,4 

16,0 

-r),() 

46,0 

-lo,0 

lo,9 

-l4,0 

i5,0 



Bcmerkuiigen 


iMagnct 2 


4l> 19' Ab 


Station B J u n. r> 

Mire a 110 1,30, 

Dccl 295 4o,35 

Ahl 1 245 4,25 

2 246 55,30 ,, 

3 345 37,50 ' 

4 345 14,00 

Dccl 293 45,70 
Mho a ilO 1,46 

Iiicl 1 275 32,30 

2 275 22,55 

3 316 29,75 

4 317 11,40 



48,3 -17,8 

is’g -is’o 2 

48,7 -17,8 


‘2'> 8' Ab 



Nro 272T Mire a Kamerad nvf, Kirclithurm 

Nro. 2735 Libelle 276° 0 8,08 - S 6,30- W 3,25,318« 0 8,15 -S 6,17 - W 3,05 

Nro 2738 Mire a Kamersdoif, Kircbthurm 

Nro 2730 Station B Saule siulostUcft \«n clei Siernwaitt- 

Nro 2740 Mire a Bameisdorf, Kirchthuim 

Nio» 2747 „ a Kameisdoif, Kirchthaini 


13 


xcviii 


1850. Magnetisches Tagebiich. Winkelniessungen 

Munchen 


Laiifende 

Nummer 

Ort undTag, 
Bezejchnung 
des gernesse- 
nen Winkels 

Theodo- 

liten- 

5 

1- 

e c 

o C 

3 w 

W f-i 

9) 0 

■pus 

o 53 fj. 

Vanations- 

Instrumente 
111 Munchen 


\blesung 

£ 

it 

fcH 

lY- 

Decl 

Int 

2752 

2753 

2754 

2755 

Incl 5 
6 

7 

8 

O 1 

317 27,05 
316 21.25 
274 46.90 
476 6,2o 

0 

19,5 

4 

t 




2756 

S ta tion 

B J u n 28 






2757 

Mire a 

113 0,70 







2758 

Decl 

298 44,70 




46,0 



2759 

2760 

2761 

2762 

AbL 1 
2 

3 

4 

347 58,25 

348 25,10 
449 57,20 
448 22,80 

20,2 

4,5 

-0,06 

0,76 

45,9 

15,8 

45,7 

45,7 

-8,8 

-8,8 

-8,7 

-8,7 

Magnet 2 I 

2763 

Decl 

498 42,75 




43,7 



2764 

2765 

2766 

2767 

Abl 4 
3 
2 
1 

248 6,80 

250 9,50 

348 14,05 
348 8,50 

20,0 

3,7 

1,28 

-0,01 

45,7 

15,6 

45,5 

45,5 

-7,9 

-7,6 

-7,5 

-7,5 

Magnet 2. 

2768 

Dccl. 

498 41,95 




45,5 



2769 

2770 

2771 

2772 

Abl 1 
2 

3 

4 

335 25,45 
335 2,15 

262 35,70 
461 44,00 

20,0 

2,6 

-0,05 

0,27 

45,5 

45,5 

15,4 

45,2 

"7,5 

-7,5 

-6,7 

-6,6 

Magnet 1 

2773 

Decl 

498 44,00 




45,1 



2774 

2775 

2776 

2777 

Abl 4 
3 
2 
1 

461 41,10 
262 35,60 
335 3,40 
335 22,90 

20,4 

2,5 

0,27 

-0,03 

45,0 

44,9 

44,8 

44,8 

-7,0 

-6,9 

-7,4 

-7,7 

Magnet 1 

2778 

Decl 

498 40,75 




44,4 



2779 

Mire a 

U3 0,45 







2780 

Station B Jul 1. 






2781 

Mire a 

Ill2 58,65 







2782 

DecL 

498 43,16 




46,3 



Nro 

Nro 

Nro 

Nro 

Nro 

Nro 

2755 Libelle 276° 0 5,33 -S 5,86 -W 6,05 , 317° 0 5,37 - S 5,05 -W 5,95* 

2756 Station B Saule sildustlicb von del Sternwarte 

2757 Mire a Kamersdorf, Kirchthurm 1 

2779 ,, a ,, ,, 

2780 Station B Saule sudustlich von der Steinwarte 

2781 Mire a Kamersdorf, jECirchthurm 



XCIS 


1850 Magnetisches Tagebiich Winkelinessnngen. 
Munchen, Weilheim 



Oil und Tag, 



r< 1= 


Variations- | 


3 5 

heodo" 


i 2 

c; ffl 4) 

Instrum ente 


c 5 

Bc/cichming 

litcn- 

u 



in Munchen 

Bemeikungen 

s ^ 

^ 

dos gomossc 
non SVinki Is 

Vhlesuiig 

B 

gj 

Eh 

-Eh 

<5j 

£ to ^ 
c C OJ 
OP-B 

Dec! 

Int 1 



0 ^ 

o 


t 




2783 

A hi ! 

m 28,30 



-0,04 

0,27 

46,4 

-9,5 


2784 

2785 

2 

3 

^35 6,35 

ib2 33,40 

17,5 

3,4 

46,4 

46,3 

-9,5 

-9,3 

Magnet 1 

2786 

4 

i6l 40,90 



46,3 

-9,2 


2787 

Dccl 

298 43,00 




46,2 



1 2788 
! 2789 

Al)l 1 

2 

747 59,40 
250 6,50 

17,7 

4,9 

1,35 

46,1 

46,0 

“9,1 

-9,0 

Magnet 2 

2790 


348 14,05 

0,00 

46,0 

-9,0 


2791 

4 

348 17,30 



46,0 

-9,4 


2792 

Oeol 

298 42,60 




46,0 



2793 

Mile a 

112 59,30 







2794 

Incl 1 

477 45,45 






3^^ 51' Ab 

2795 

2 

278 47,35 

18,3 





2796 

3 

320 2,0 ) 






2797 

4 

318 37,55 







1 2798 

5 

320 5,55 







2799 

6 

318 36,35 

18,0 






2800 

7 

277 18,70 






2801 

8 

279 7,b0| 







2802 

Station 

B Jul 

2 






2803 

Incl 1 

318 17,20 






7^1 l4'Morg. 

2804 

2 

319 38,95 

12,4 





2805 

3 

278 51,50 






2806 

4 

277 21,45 







2807 

5 

277 30,10 







2808 

6 

278 29,60 

12,8 






2809 

7 

319 40,75 






2810 

8 

318 23,10 








WetilieiMt* 







2811 

Station D JuL 

3 






2812 

Mire a 

59 7,50 

I 






2813 

„ b 

87 0,70 

1 






Nro 

2793 Mire a Ramersdorf, Kuchthurm 





Nro 

2801 Libelle 278® 0 5,64 -S 

(),14 

VV 5,84, 3190 0 

5,78 - S 5,21- 


W 5,45 








Nro 

2802 Station B 

Saule siidu 

stl von (ler Stcrnwarte 



Nio 

2810 Libelle 278^ 0 5,65 - S 

6,26 - 

W 5,66, 3190 0 

5,65 -S 6,34- 


W* 5,65 








Nro 

2811 Station D 

iialie am nordwestlichen Lqk des Kirclihofes 


Nro 

2812 Mire a Hausen, Kirchtlmrm 






Nro 

2813 „ b Diessen, Kirclithurin» 








c 


1850 Magnetis(hes Tagebuch Winkelmessungen. 

Weilheim 


2814 

2815 

2816 

2817 

2818 

2819 

2820 
2821 
2822 

2823 

2824 

2825 

2826 

2827 

2828 
2829 
2330 

2831 

2832 

2833 

2834 

2835 

2836 

2837 

2838 

2839 

2840 

2841 


Nro 2832 Libelte hia 0 4,20 -W 5,io 
W. 6,)0 - S S,35 - N 4,SS 
Ni*o 2834 Miro a bauson, Kivchthurm 
1> Diessen, Kirclitliuim 
c Palil, Kirch thurm 
<1 St Georg, Kirchthunn 
e Rusting, Kirchthurm 
fi \Veaaot»runn, nJrdl Kirchtlmrm 
g Hohenpeissonberg, Kirchthurm 
h; Oberfischen, Kirchtburm (Orfc ungeifrus ) 


Oit uiid Tag 

Theodo- 

lUeri- 

Abiesung 

h 



1 Variations- 


Bezeichnung 
des genifsse 

2 

« 

Ci 

i 2 
II 

Correct f 
UngleichJie 
cler Winke 

Instrnmente 
in Munchen 


rien Wmktls 

S 

03 

li 

Oecl 

Int 



O i 

o 

1 i 


1 



Dot I 

81 39,10 




31,5 


8^» 2' Morg 

ALI 1 

133 43,20 



-0,11 

1 



2 

134 18,90 

14,2 





3 

35 59,10 

2,6 

0,69 


-10,7 

Magnet 2 

4 

34 28,25 






Detl 

84 39,00 




31,7 


12' Morg 

Abl 4 

34 29,70 







3 

35 59,30 

13,7 


0,69 




2 

134 21,75 

0,7 

-0,13 


-11,1 

Magnet 2 I 

1 

133 42,35 





j! 

DecI 

84 38,85 




31,8 


8l> 22' Moig, 

Incl 1 
2 

63 44,00 

64 52,25 

13,8 





81* 29' Morg 

3 

103 45,50 






4 

104 22,50 







5 

105 54,05 







6 

104 18,25 

13,0 






7 

63 25,50 






8 

65 15,45 







Decl 

84 38,60 




32,9 


9I« 8' Morg 

Mire a 

59 6,90 







,4 b 

87 0,35 







1 j c 

51 43,85 







» d 

90 43,50 







71 6 

89 40,35 







f ) i 

135 41,85 







1? S 

183 13,55 







,7 h 

63 56,30 



1 





S 4,35 -N 4,95, ]05o 0 4,15- 


Nro 2835 
Nro 2836 
Nro 28^7 
Nro 2838 
Nro 2839 
Nro 2840 
Nro 2841 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessiin^ 

Hohenpeissenberg 


1 Oit iind Tag, 

Th^odo “1 

1 ^ Be/cuhnung 

hteii- S 

I g 1 des gemesse 

Ablesung s 

j j nenSVinkels 

o a, 

H 



MMohenpenaaet^bet'ff. 

2842 I S t dtio u D J 111 3 


a 196 19,30 
1) 338 59,15 

245 36,65 

1 29+ 37, 8o 

2 294 55,60 

2 197 5,50 

4 195 39,30 

245 36,55 

4 195 39,25 

3 197 3,65 

2 295 0,8o 
1 294 31,05 

245 36,25 

1 281 55,63 

2 281 55,05 10 2 Oft 

3 209 27,35 

4 208 57,30 

245 36,25 

4 208 59,25 
3 209 27,30 .fin 
2 281 56,70 
1*281 55,60 


2^^ 55' Ab 


-11,6 Magnet 2 


245 35,60 

1 225 27,90 

2 225 2,70 

3 265 40,60 

4 266 20,15 

5 265 30,00 
b 266 32,70 

7 225 53,15 

8 224 37,70 


Nro 2842 Station D noullich von rter Kiithe 

Nro 2843 Miie a Index, Kirclitlmrm 

Nro 2844 ,, b luLeibercp, Kiiclithuim , 

Nio 2873 Libelle 22S» 8 MS - W 5,87-0 S,45 , 263<> i, 6,77- W S,87 . 

0 5,37 


31* 7' At) 

-12,1 Magnet 2 

36 23' Ab 

-12,5 Magnet 1 

3b 39' Ab 

-13,0 Magnet 1 

31* 48' Ab 
3b 55' Ab 


CIl 


1850 Magnetisches Tagebiich. Winkelmessimgcn. 
Hohenpeissenberg, Peitting. 


1 CS 

= - 

Oi t 1111(1 Tag 
Bo/cithnung 

T!k 0(1o 
lilon- 

s 

% 

X. 

u 

*s S 

sh 

u -u 

!S Si; 
-= ^ 
*-1; 5 

Variations- 
Insti umente 
in Miincheii 

Beinrikungpu 

1= c 
-K 1 

ties genn'sso 
nen SVnikels 

Ablcsiins; 

SU 

c 

Si 

H 

2 t 

OJ ® ^ 

DecI Int 



Decl. 245 33,90 

Mire a 196 20,15 1 
„ b 33ft 59,50 

„ c 183 2,85 

„ d 208 33,15 

„ e2ll 4,25 

5, f 212 59,05 

S 253 23,1 o[{ 

JPetllmigr. 


4^‘ 35' Ab 


tat 1 0 

n 

A 

Jill 4 

Mile 

a 

62 

19,95 

Decl 


166 

21,40 

Abl 

1 

116 

17,50 


2 

117 

39,65 


3 

216 

8,25 


4 

215 

17,45 

Decl 


166 

22,25 

Abl 

4 

215 

18,55 


3 

216 

7,45 


2 

|lt7 

40,75 


1 

116 

15,75 

Decl 


166 

21,55 

Mire 

1) 

62 

15,50 

j* 

a 

62 

19,50 

it 

c 

332 

19,30 

3» 

d 

198 

37,75 

11 

e 

236 

51,35 


46' Moig' 

-14,3 Magnet 2. 

9>‘ 56'Morg 
-16,0 Magnet 2 
IQl* 4'Morg 


Nro 2875 Mire a Andex, Kirchthurm 
Nro 2876 „ b Auerberg, Kirchthurm 

Nro 2877 ,, c Pahl, Kirchthurm 

Nro 2878 ,, d Diessen, Kirchthurm 

Nro 2879 ,, e Inning, Kirchthurm 

Nro 2880 „ f Grafrath, Kirchthurm 

Nro 2881 „ g Reichling, Kirchthurm 

Nro 2882 Station A nurdlich von Peitting, rechts an der Strasse nach Scliongau 

Nro 2883 Mire a Hohenpeissenberg, Mitte des Observutoriums 

Nro 2805 ,, b Hohenpeissenberg, Kirchthurm 

Nro 2806 „ |a Hohenpeissenberg, Mitte des Observatoriums 

Nro 2897 ,, c Peitting, Kirchthurm 

Nro 2898 ,, d Kck vom Wirthshaus 

Nro 2899 „ e Eck vom nachsten Bauernhaus 


cm 



Oit nndlagj Xheodo' 
Be/(i(. hilling lueii- 
,les gemts'^e Abksung 
lit*!) >1 inkf 


Wusaen* 

Station D Jul 4 


Mue a 345 23,10 

Decl 8 59,90 

Abl 1 319 25,80 

2 320 36,85... .. 

3 58 16,45 ’ 

4 57 35,95 


Dccl 8 59,10 

Abl 4 57 35,20 
3 5b 15,40 
2 320 37,95 
1 319 23,60 

Dccl 8 58,Bo 


ff i=! - 75 ^ Vaiiations- 

c= Instmmente 

S in. M line hen 

pri 

|'= gll: Oeoi I.it 


Bemeilvung-en 


18,5 IjG 


6h 18' Ab 


Magnet 2 


6h 28' Ab 


Magnet 2 


6h 38' Ab 
6l‘ 46' Ab 


7h 21' Ab 


Itul 1 349 1,05 

2 348 29,35 . 

3 28 53,65 

1 29 41,10 

5 28 49, 8o 

b 29 51,90... 

7 349 22,70 

8 348 C,5o 

Decl 8 55,95 

Muc a 345 23,55 
j )|307 35,15 
” ||307 30,65 
„ c 280 47,55 
„ d 279 23,50 


Nro 2000 Station D nuiill voni Kirclihole, bei der Station A (Ics lOTig-en TaUres* 
Nro 2001 Mue a Aueibttrg, KircUtliurm 

Nro 2020 Libelle 348° 0, 5,43 - W 5,80 - S 0,24 , 200 0 5,40 - W 5,80 - S 6,33 

Nio 2022 Mire a Auerbeig, Kircbthmm 

Nro 2923 ,, b Walttnliofen, Sattelthurm, Giebel links 

Nio 2024 ,, b Wallenliofen, Sattelthurm, Giebel rechts 

Nro 2025 ,, c Schwang-aii, KiicUtlmrni (beule Giebel in deiselben Lime.) 

Nro 2020 ,, (1 Colmanskiiclie, Thurm 




CIV 


1850 Magnetisches Tagebuch, Winkelmessiingen. 

Fussen 


I OrtimdTag, 

= Bezeichnang ,„e„. 

i Ablcsung 

nonMjtikels 



Station £. J u I* 5 


Miie a 267 52,35 

„ b 301 54,90 

„ c 248 47,60 

Decl 324 36,80 

Abl 1 13 59,35 

2 13 12,40 -on 

3 276 43.00 

4 m 23, Oo 

Decl. 324 37,35 

Abl. 4 274 24,90 , 

3 i 76 40 , 05 ,an 4 9 

2 13 13,50 ‘9'« 

1 14 1,60 

Decl 324 37,40 
Abl 1 1 14,55 

^ 0 22,95 2 Q 4 0 ‘’’2® 

3 288 59,00 2°’° 

4 287 49,20 

Decl 321 37,601 

Abl 4 287 49,20 „ 

3 288 67,85 ,0, ,, 

2 0 26,25 - ,, 

1 1 16,30 


8b 55'Moig. 


"15,0 iviagnet 2 


35'Moig* 


15,1 Magnet 2 


9*» 17' Morg. 


"*5,3 Magnet 1 


\m 30' Morg 


-15,4 Magnet 1 


351 Decl 324 37,90 | |36,9 

952 Mire a 267 51,85 

953 „ b 301 54,40 

954 , t 15 27,10 

955 ” ^ ( 15 26,25 

Nro 2921 Station £ auf dem Calvanberg, dgthch vom Kreuz 
Nro 2028 Mire a Holienpeissenberg, Kirchtlmrm 

Nro 2929 „ 6 Auerberg. Kirchtlmrm 

Nro 2930 ,, c Colmanshxrche, Kirchtburm 

Nro 2952 „ a Hohenpeiisenberg, Kirchthurra 

Nro 2953 ,, 1) Auerberg, ICirchthprai 

Nro 2954 „ d lyiittelberg, Kirclithum, Qiebel Imhg 

Nro 2955 „ d Mittelberg, Kirchtburm, Qieliel rcqhtg 


9** 40' Morg. 



cv 


1850. Magnetisches Tagebucli. Wankelmessungen. 

Fussen. 



Oit iindTagJ 

Be/cichnuiii; 

Thcodo- 

liten 

U 

El 

(d 

?! C 

c S 
^ £ 
o 

C ^ <u 
-S3 ^ 
c 

4^1 U H 

4J t?. 

Vanations- 
Instrumente 
in Munchen 

Bemerkungen 

ro =3 

(h s ^emtbsc- 
nen Wnikcis 

Abiesung 

s 

0) 

E-t 

o _ 

«+■ 

£ ^ 
c c o 

OO 

Oecl 

Int 




O ' 

o 

/ 

y 




2956 

2957 

2958 

2959 

2960 

Mire f 
§ 

„ h 

” k 

260 41,90 
0 29,50 
18 22,55 

351 47,60 

352 14,65 







2961 

Decl 

324 40,00 




38,2 


10b 3 ' Morg 

2962 

2963 

2964 

2965 
29i)6 

2967 

2968 

2969 

IiicL 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

345 35,85 
344 24.73 

304 3,85 

305 2,00 
303 18,10 
303 52,70 

344 31,60 

345 39,10 

18,2 





10 b 10' Morg 

2970 

Dccl 

321 43,15 




41,7 


lOb 49' Morg 

2971 

2972 

Mac b 
„ 1 

301 54,00 
248 46,85 







2973 

Station 

D Jul 1 

j 






2974 

2975 

Mire a| 

" 1 

105 44,70 
39 45,30 







2976 

Deck 

129 28,05 




46,2 


lb 38' Ab. 

2977 

2978 

2979 

2980 

Abl, 1 
2 

3 

4 

165 42,75 
165 38,95 
93 48,30 
92 40,90 

17,7 

1,2 

0,00 

0,43 


-9,9 

Magnet 1. 

2981 

Decl 

129 28,40 




46,1 


lb 49' Ab* 


Nro 2056 Mue f Wies, Kirchthurra 

Nro 2057 „ ff Fussen, Manahilf, Kirchthuim 

Nro 2058 „ Kappel, Kirchfhurm 

Nro 2050 „ i unbekanntei Kirch tli urm (Hopferaii ?) 

Nto 2060 ,, k uiibekannter Kirchtlimm (En/enstetten?) 

Nro 2969 Libelle W 5,60 - 0 5,70- S 6,67 - N 4,65 , 304® W 5,55- 

0 5,75- S 6,35- N 4,67 
Nro 2071 Miie b Auexberg, Kirchthurm, 

Nro 2072 „ 1 Colmanskirche, Thurm 

Nro 2073 Station D nordlicli vom Gottesacker, "wie gestern 

Nro 2074 Mire a Auerbcrg, Kirchthurm 

Nro 2975 „ b Colmanskirche, Timm, 


14 


Laufende 


1850. Magnetisches Tagebuch. Wiakelmessungen. 
Fussen, Immenstadt 


OrtundTag, Theodo 
Bezeichnung 

Iblesun 

nen Wmkels 


92 4040 

93 48,70 


2 .65 S 


1 165 40,40 

Decl 129 27,90 

Incl. 1 109 39,80 

2 108 53,95 , 

3 149 16,65 

4 150 14,65 

6 149 12,95 

6 130 24,80 

7 109 50,60 * 

8 108 30,30 

Decl 129 26,90 

Mire aylOS 44,35 
„ b 39 44<65 
„ c 41 8,60 

, i 67 51,65 
” I 67 56,10 
„ e| 243 S4,76j 
„ f, 305 33,35j 

MmtnenttttM, 

Station A Jul 6 

Slire ai|272 52,551 
„ b 223 23,60 

c||269 9,651 


-9,9 Magnet 1, 


ll* 58' Ab 


2h 4' Ab 


2b 41' Ab 


ttco 299« 

Nro 2996 
Nro 2997 
N'ro 2998 
Nro 2999 
Nro* 90W 
Nro 3001 
Nro 3002 
Nro 3003 
Nro 3004 
Nro 3005 
Nro 3006 


Libelle 
S 6,38 
Mire a 


109o 0 5,18 -W 6,13 -S 6,43, 150® 0 5,38 - W 5,93 

Auerberg*, Kirclithurm. 

Oolmanikirche, Tliurm 

Schwangau, Tharm, (beide Giebel in diner time) 
Waltbnhofen, Sattelthurm, Giebel recht* 

. Walienhofen^ ^atteltfaurm, Giebel Jinka 
Filssen, Burg*, runde Tiiurm^ 

Fussen, Gottesacker, runcTe Thurm 
A am nOrdlichen Ahhang des Mittags 
Ekarts, EUrcfetburm, 

Rettenberg, Kirchtjhumit 

entfernter Thurm, (wafct*SuBdinlinh Kepipten). 


CVH 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Immenstadt, 


o 

-a 5 

Oit und Tag, 

The 

odo- 

S B 

c— < e 

Be/eichnuu 

s 

liten- 

- a 

ffS ^ 

(les gemesso- 

Ablesuns 


iien Winkels 



3007 

Mae 

d 

0 

270 

29,85 

3008 

51 

e 

250 

6,15 

3009 

1> 

f 

245 

50,80 

3010 

Deol 


306 

2,35 

3011 

Abl 

1 

354 

43,20 

3012 


2 

355 

34,00 , 

3013 


3 

257 

42,50 

3014 


4 

256 

8,90 

3015 

Decl 


306 

3,40 

3016 

Abl. 

4 

256 

8,20 

3017 


3 

257 

45,65 , 

3018 


2 

355 

34,15 

3019 


1 

354 

46,15 

3020 

Decl 


306 

4,65 

3021 

Incl 

1 

285 

17,50 

3022 


2 

286 

28,40 

3023 


3 

327 

7,00 

3024 


4 

325 

43,60 

3025 


5 

327 

12,65 

3026 


6 

325 

40,15 

3327 


7 

285 

3,30 

3028 


8 

286 

45,65 

3029 

Decl 


306 

8,15 

3030 

Mae 

a 

272 

52,70 

3031 

?> 

g 

1270 

16,10 

3032 

35 

d 270 

29,55 

3033 

55 

c 

269 

9,55 

3034 

55 

hjj259 

21,50 


ll'Morg 

-10,6 Magnet 2 

22'Morg. 

-10,0 Magnet 2. 

9li 32' Morg 
9li 40' Moig 


10^ 18^ Morg. 


Nro 3007 Mue d 
Nio 3008 „ e 
Nro 3000 „ f 

Nro 3028 Libelle 
S 6,41 
Nro 3030 Mire a 
Nro 3031 „ g 
Nro 3032 „ (I 
Nio 3033 j, c 
Nro 3034 „ Ii 


entfernter Kirclithurni 
Sulrbeiff, Kirclitliurm 
Roltach, Kirclitliurm 

2800 0 5,10 -W 6,11 -S 6,45, 326® 0 6,14 - W 6,11- 

Ii>karts, Kirchthurm 

«ehr entfernier Thurm (Tiei Kempten f) 

entfernter Kirclithurm 

enifernter Kirchthurm (hex Kempten f) 

Martini/ell, Kirclithurm 


CVIII 


1850. Magnetisches Tagebiich. Wmkelmessungen. 
Immenstadt, Rotbenbach, Lmdau 


— — 

Variations- 


^ V 01 
,-4 

Tnstrumente 


S 

in Munchen 

1 

Bemerkungen 

fc to 

c e g, 

Decl Int 



4l‘ 25' Ab 
-8,8 Magnet 1 

39' Ab 


OrtuadTag, Theodo 
Bezeichnung luen- 
des gemesse ^tiesun 
nen Wiukels 


Mire f 245 50,30 
„ 1 336 39,55 

„ k 336 1,35 

1 \ 216 1,35 

” ^ j 216 57,40 

„ 3,10 

Stati 0 n A* J u 1. 6 

Abl 1 316 44,90 

2 316 8,40 - 

3 28 54, 6o 

4 29 11,15 

Incl 1 332 4,45 

2 332 17,30 ... 

3 12 55,20 

4 13 13, 5o 

5 12 51,60 

6 13 12,90 0 

7 332 35,00 ^ 

8 331 53, 2d 

Mjindau* 

Station E Jul 7 

Mire a 285 07,00 

„ b 44 41,10 

„ c 46 10,8 t 

„ d 57 3,80 


Nto 3036 Mire f Rottacb, Kirchthurni 

Nro 3036 „ 1 Bichl, Tluirmchen 

Nro 3037 „ k Bichl, zweifes Tliurmchen, naher am Sed 

Nro 3038 „ 1 Kauhen/ell, Sattelthurm , Giebel rechta 

Nro 3039 „ 1 Rauhenzell, Sattelthurm, Giebel links 

Nro 3040 ,, m Untermeiselstein, Kirchthurm, Mitte 

Nro 3041 Station A siullich -von der Kirche Die Instrumonte waren auf (lent 
Wege von Immenstadt nach Ruthenbach beschudigt worden 
Nro 3053 Libelle 3320 \V 5,97 - 0 5,15 - S, 6,55, 13« W 6,03 - 0 5,23 - 
S 6,67 

Nro 3054 Station E auf dem Hoyerberg bei dem Belvedere 

Nro 3055 Mire a Wasserburg, Kirchthurm 

Nro 3056 ,, b Llndau, kath Kirchtfmrm 

Nro 3057 ,, c Lmdau, prot Kirchthurm 

Nro 3058 ,, d Bregenz, Pfarrthurra 


CIX 


1850 Magnetisches Tagebuch. Wmkelmessungen. 


Lindau 


^ Oit uihI Tag, Theodo- 
2 S Bc/eichiiung men 
'a I dcs gcmesse- \blesung 
>-3 tieii WinkeN 


^ 3 'h r-. Vrtiidtions- 

S c ^ ^ ^ Instrumente 
v £ « 5 in Munchen 


Beraerlvung-en j 




Mae c 

97 56,95 

Dccl 

215 14,00 

Abl 1 

178 21,80 

2 

179 29,15 

3 

2al 15,10 

4 

251 47,65 

Decl 

215 12,95 


20,6 - 0,8 I 


Station E J ul 7 

Muc a 162 22,70 

Decl 91 36,10 
Abl 1 127 37, 6n 


2 128 12,55 3 5 9 

3 55 52,25 ’ ! 

i 51 34,10 

01 35,95 


111 30' Ab 


-8,7 Magnet 1 


111 41' Ab 


4b 23' Ab 


-4,1 hlagnet 1 


4b 33' Ab 


Mire a 162 20,90 
J, b 281 5,55 

„ c '82 34, 9o 
„ d 334 21,05 

Station E Jul 8 

Miic alll66 2,65 
„ b 284 45,95 
„ cl286 16,00 

„ al2<)7 9,05 

„ e 338 2,50 


Nio 3050 Mue e 
Nio 3050 Station 
Nro 30 OT Mue a 
Nio 30T4 „ a 
Nro 3075 „ 1) 

Nio J07b „ c 
Nio 3077 „ (1 

Nio 3078 Station 
Nro 3070 Muc a 
Nio 3080 „ b 
Nio 3081 „ c 

Nio 3()Si „ <1 

Nio 3083 „ e 


Reutin, Kiichthuim 
li, aiif (leni Hoyeibeig me 7UV0i 
VVasseiTiuigr, Knchtliurm 

WasbeibuipT, Ivirchlhuim 
I imlau, batli kirchtlmini 
Liiuliu, luot kiichtluum 
lUuiin, kiichtliurm 
h did (lent Hoyeiberg wie western 
Wasseibiuff, luiclitlunm 
lundaii, kath Kiichtliurm 
I indau, piot Iviiclitluuni 
Bicgtir, PfarrUiuim 
Reutin, Kiichibuini 


cx 

i850> Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 


Lmdau. 

I 


Laufende 

Nummer 

)rtund Tag, 
Jezeichnung 
ies gemesse- 
len Winkels 

Theodo- 

liten- 

^blesuDg 

ll 

"S 

** 

O 

s 

H 11 

gg i 

H H 

O h 

« c 

1 

Variation a- 11 
nstrumente 
n Miinclien | 

Bemerkungen 

Oecl 

Int 1 

1 


0 i 

0 

/ 

4 




3084 

Decl 

95 5,70 




32,8 


Bh 58'Morg. 

3085 

Abl. 1 

46 29,75 



0,17 




3086 

2 

47 14,00 

12,0 

-0,2 



-9,8 

Magnet 2. 

3087 

3 

143 28,25 


-0,03 




3088 

4 

143 11,70 







3089 

Decl 

95 6,05 




33,2 


9h 9' Morg. 

3090 

Abl 4 

143 12,15 



-0,03 




3091 

3 

143 29,40 

12,0 

1,0 



-9,6 

Magnet 2 

3092 

2 

47 15,00 



0,19 




3093 

1 

46 28,60 







3094 

Decl 

95 7,66 




33,5 


Oil 19'Morg, 1 

3095 

Abl 1 

131 28,70 



-0,02 



V 

3096 

2 

131 43,45 

12,5 

2,3 



-9,5 

Magnet 1, 

3097 

3 

58 59,50 



0,16 




3098 

4 

58 17,05 







3099 

Decl 

95 7,95 




34,4 


95 40' Morg 

3100 

Abl 4 

58 18,50 



0,18 




3101 

3 

59 2,10 

14,0 

-1,5 



-9,2 

Magnet 1 

j 3102 

2 

131 43,10 



-0,02 




3103 

1 

131 28,45 







3104 

Decl 

96 7,50 




34,9 


95 53'Mors. ; 

3105 

Incl. 1 

74 37,05 






10 b 6' Morg. ' 

3106 

2 

75 20,25 







3107 

3 

115 59,30 







3108 

4 

115 2,85 

12,5 






3109 

5 

116 9,30 







3110 

6 

114 58,90 







3111 

7 

74 17,60 







3112 

8 

i 75 39,20 







3113 

Decl 

95 11,15 




38,0 


lOb 43'Moig 

3114 

Mire a 

. 166 2,95 







3115 


297 9,30 







3116 


’ 292 7,95 







Nro 

3112 LibcUe ^ 

5® .0 4,97. 

■ w 6,; 

21-&^ 

5,8a, 11 . 

S'* i 

1 

0 5,12- 

W 6,10- S 5,70 

Nro 

3114 Mure a Wasaerburg, Kwclitharm 




Nro 

3115 „ «l Bregenr, Pfawthum. 




ll Nro. 3116 „ f Kapelle bei Bregenz 

Thurni* 




CXI 


1850. Magaetisches Tagebucli. Winkelmessnngen. 


Lindau, 


g OitundTag, Theodo- 
g S Be/eichnung iitga. 

“5 S desgtmesse Able&ung 
nen Winkels 


Vanatioiis- 
Instrumente 

£ mMimchen BemeAunse 


bi Decl Int 


Mile c 286 lo,<i5 
,, b 284 46,40 
„ g 211 45,55 
„ h 219 7,35 

StationF Jul 8 

Mire a 188 12,35 
,, b 359 52,10 
„ c 306 49,65 
,, d 308 19,15 

Decl 117 12,05 

Abl 1 153 43,35 


2 I 53 28,60 IQ g no 

3 81 0,65 

4 80 34,55 

117 11,45 


5li 47' Ab 


-3,0 Magnet 1 


6'* 0' Ab 
6>> 7' Ab 


132 I Ind 1 96 39,35 >>“ ' 

133 I 2 97 29,40 I 

134 3 138 0,60l | 

135 4 136 59,40 L . o| 

136 5 138 7,55 ’ 

137 6 136 56,65 

138 7l 96 23,10 

139 8|i 97 45,90 

140 Station F Jul 9 

141 Mire all 188 6,80|| 

142 „ b|359 46,03|| 

Nro 3117 Mire c Lindau, prot Kirclithurm 

Nro 1118 „ 1) Lindau, kath Kirchthurm 

Nro 3119 ,, ff Scliachen, Tluirmchen 

Nro 3120 ,, h Scliachen, yweites Thilrmchen 

Nro 3121 Station F auf dem. Hoyeiberg bei dem Belvedere 

Nro 3122 Mire a Wasserhurg:, Kirclithurm 

Nio 3123 „ 1) Heutiri, Kirchthurm 

Nro 3124 „ c Lindau, kath Kiichthuim 

Nro 3125 „ d Lindau, prot Kiichthurm 

Nro 3139 Libdle 9CO 0 5,22-S 6,85-W6,12, 1380 0 5,10-S 5,85 <* W 

Nro 3140 StationF auf dem Hoyerherg wie gestern, 

Nro 3141 Mire a Wasserbuig, Kiichthurm 

Nro 3142 „ b Reutin, Kirchthiirm, 


CXIl 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessimgen. 
Lindau, Kempten. 


0) „ 

1 1 

Oit und Tag 
Bezcichnung 
des gemcsijo 
ncn \Viiikels 

Tlieodo- 

liteii- 

h 

s 

1s 

V 

5 i 

-2 ^ 
-11 

Vanations- 

Instrumente 
in Milnclieii 

Bemeihun{,en, 

iK 

Abicsung 

S 

4) 

£h 


C S o; 

Decl 

Int 

3143 

3144 

3145 

Mire c 
d 

35 e 

o / 

308 12,90 
319 3,50 

314 2,30 

o 






3146 

Decl 

117 5,25 




36,5 


45'Morg 

3147 

3148 

3149 

3150 

Abl 1 
2 

3 

4 

165 8,50 

165 18,20 
69 8,85 

68 37,05 

15,2 

3,7 

-0,02 

0,11 


-9,2 

Magnet 2 

3151 

Decl 

117 4,80 




36,9 


9I» 58^ Morg 

3152 

3153 

3154 

3155 

3156 

3157 

3158 

3159 

Incl 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

137 55,35 
136 59,85 

96 31,15 

97 14,05 

96 9,10 

97 31,20 

138 9,90 
136 54,60 

15,0 

15,0 





lOb 4' Morg, 

3160 

Decl 

117 5,25 




39,0 


10b 40'Morg 

3161 

3162 

3163 

Mire b 
„ a 
3 , c 

359 45,75 
188 6,75 

308 12,50 








JSempien^ 







3164 

S tatio n D J ul 10 







3165 

3166 

Mire a 
,, b 

245 11,15 

9 13,15 







3167 

Decl 

334 57,55 




35,9 


8b 55' Morg 


Nro 3143 Mire c Lindau, prot Kirch thurm 

Nro 3144 „ (1 Bregrenz, Pfarrhhurm 

Nro 3145 „ e Kapelle rechts von Bregenz (Gebhardsberg) 

Nro 3159 Libelle 137“ 0 5,35 - S 6,15 - W. 5,88 , 97o 0 5,31 - S 6,15 -W 5,93 

Nro 3161 Mire b Reutin, Kircb thurm 

Nro 3162 „ a Wasserburg-, Kircbthurm 

Nro 3163 at c Liutlau, prot Kirchthurm 

Nro 3164 Station D auf der Burghalde, bei Station A vom vorigen Jahre. 

Nro 3165 Mire a Lenzfried, Thurm 

Nro 3166 „ b Kempten, St. Lorenz, Kuppel. 




CXIII 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelinessiuigen. 

Kcmpten 


!U 

Oi t mid Tag, 

Then do- 


c § 

S'® 

Varidtions- 
Insti iimente 


O J= 

!= 

Bc/cichuuiig 
dos gonusse 
ncn Winkols 

lUori 

0) 


5 

in MuncJien 


S s 

\blesung 

E 

0) 

H 

- H 

o 3 

<o 


Int 



O ' 

o 


i 



■■■I: 

3168 

Abl 1 

297 54,50 



0,33 




3169 

2 

298 53,00 

10,1 

0,3 



Magnet 1 

3170 

3 

11 9^5 

-0,15 


-13,9 

3171 

4 

11 50,50 






3172 

Dccl 

934 56,95 




36,2 


5'Moig* 

3173 

Incl 1 

114 28,55 






9 b 13' Moig 

3174 

2 

915 5,50 

9,0 





3175 

3 

355 45,95 






3176 

4 

354 55,90 







3177 

5 

355 50,95 







3178 

6 

354 48,05 

9,3 





\ 

3179 

7 

314 4,45 






3180 

8 

315 21,75 







3181 

Deo], 

334 57,75 




37,7 


flh 60'Moig 

3182 

Miic c 

945 43,60 







3183 

„ b 

9 12,90 







3184 

>> ^ 

345 11,35 







3185 

Station E, Jill 10 






3186 

Mil c a 

312 14,20 







3187 

» 1. 

20 5,45 







3188 

f 

212 3,85 







3189 

d 

934 7,20 







3190 

c 

302 19, 6b 







3191 

Dccl 

301 35,90 




39,0 


10b 28'Moig 

3192 

All 1 

338 14,90 







3193 

3194 

2 

3 

338 52,90 
265 27,30 

11,0 





Magnet 1 

3195 

4 

1264 48,65 







Nio 

3180 Libelle 315» 0 4,77 - S* 

6,05 - 

vv 6,45, 3550 . 0 

4,77 - S 5 , 73 - 


W 6,45 






Nro 

3182 Mile c Reicliliol/rieil, 

Iviiclitlimm 




Nro 

3183 ,, 1) Iiempten, St 

Lorenz, Ivuppel 



Nio 

3184 ,, a Len/ filed, Tliuim 





Nro 

3l85 Station h 

auf del Buighald 

e, Budlich vom TIiui 

ni 


1 Nio 

1186 Mne u Reich hol/iied, 

Kirclithuim 




1 

3187 ,, b Maiienbeig', Thuim 

der Kapelle 



I Nio 

3188 ,, c Ltn/fiied, TImrm 





1 Nio 

3189 ,, (1 Kempten, St 

Lorenz, Kunpel 



1 Nio 

3190 ,, t Uisulusued, Kiiclitliuiai 
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CXIV 


1850- Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 


Kempten, Memmingen 


ns 

S3 2 

.o S 

Ort und Tag, 
Bezeicliaung 

Theodo- 

liten- 

Ablesung 

a 

"S 

« 

ss 

u 

Ik •(,» 

Variations- 
Initrnmente 
in Mdnchen 

Bemerkungen 

s i 


s 

o 

O tn 

C c qj 
U h 3 ns 

Decl 

Int 

3196 

Decl. 

0 ' 

301 36,45 

0 

i 

! 

39,5 


10^ 4l^Morg. 

3197 

3198 

3199 

3200 

Mire a 

” d 
»# ^ 

312 13,70 
20 4,75 
212 3,40 
334 6,851 








JUMemmingen* 







3201 

S tation A J ul. 

11 






3202 

3203 

3204 

3205 

3206 

3207 

3208 
3200 

3210 

3211 

3212 

Mire a 

« e 

” i 

It j 

t» ^ 

111 36,70 
105 34,45 
105 30,80 
95 13,00 
59 38,00 
278 30,40 
267 57,65 
267 56,50 
260 28,50 
248 56,65 
146 4,00 







3213 

DecL 

238 38,50 




35,4 


8*1 28'Morg. 

3214 

3215 

3216 

3217 

AbL 1 
2 

3 

4 

201 32,95 

202 8,20 
275 27,00 
275 24,00 

7,3 

-0,6 

0,12 

0,00 


-8,5 

Magnet 1* 


I Nro. 8197 Mire a, Reichholzneil, Barchtburm 

Nro. 3198 „ 1» Marienberg, Thurm <ler Kapelle 

BTro 3199 ,, e Lenzfhed, Thurm 

Nro 3200 „ d Kempten, St Lorenz, Kiippel 

Nro. 8201 Station A auaaerhalb der Hopfengarten hnka von der Straiie nacb 
liindaiL 

Kro 3202 Mire a Beningen, Kapella 
Nro, 3203 und 3204 Mire b Beningen, beide Thilrme 
Nro, 3205 Mire di Theiniclberg, Thurm 

Nro 3206 „ e Woringen Thurm 

Nro 3207 „ f Buxheim, Thurm 

Nro 3208 and 3209 Mire g Berkheim, Sattelthurm, beide Giebel 
Nro 3210 Mire i unbekannter Thurm 
Nro 3211 ,, k OberopOngen, Kirchthurm. 

Nro 3213 1 • Memmingen, Trauenkuche, Thurm 




cxv 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Memmingen, Mindelheim. 


Hid Tag, 
chnung 
^emesse 
Vinkcls 

Theodo- 

liten- 

Ablesung 


o / 

Decl 

238 37,40 

Abl 4 

275 25,45 

3 

275 29,00 

2 

202 9.45 

1 

201 32,05 

Decl 

238 38,70 

Incl 1 

218 59,60 

2 

218 33,90 

3 

259 36,75 

4 

258 42,70 

5 

259 45,65 

6 

258 40,40 

7 

217 35,40 

8 

218 55,20 

Decl 

238 36,05 

Mire f 

278 29,55 


59 37,40j 

MindletJheiwn* 



Variations- 
j ^ Ingtrumentc 
'u S in Munch en 



8» 40' Morg. 


-9,5 Magnet 1 

50' Morg 
57' Morg 


9*1 32' Morg 


Station A. Jul 11* 

Mire all42 37,00 
„ b 185 41,75 

„ c 71 37,05 

„ d 86 31,40 

„ e 98 39,90 


234 36,75 

1 197 26,30 0 24 

2 198 17,501 oo 4 0 ’ 

3 271 26,00 nOl 

4 271 15,20 * 


3b 17' Ab. 


-3,7 Magnet 1 


Nro 3231 Libellc 2180 0,5,10-W «,05-S 5 , 00,2590 0 5,16 -*W 6,05-8.5,95 

Nro 3233 Mirc f Buxheim, Thurm 

Nro 323i •, e Wonngen, Thum 

Nro 3235 Station A auf (Tern Katharxnabery 
Nro 3236 Mire a Mindelheim, Pfatrlarche, Thurm 
Nro 3237 „ b NaB«obeurn, Thurm 

Nro 3238 „ c Elchenriecl, Thurm 

Nro 3239 „ d Altensteigr, Thurm 

Nro 3210 „ e : Mindelau, Thurm 


(MVI 


1850 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 


Mindelhexm. 


0)0 u H 

Hi 

Cj c C y 


Vaiifttions- 
Instrumente 
in Munclien 


8,0 1,0 


7,3 1,4 


SM 0,3] 


Decl ^34 36,90 

Abl. 4 271 15,00 
3 271 25,15 c 
2 198 23,50 

1 197 24,45 

DecL 234 37,95 

Abl 1 185 20,15 

2 186 35,80 

3 283 20,00 

4 283 10,10 

Decl 234 37,00 

Abl 4 283 10.75 
3 283 17,05 
2 186 39,30 

1 185 19,35 

Decl 234 37,00 

Incl 1 213 55,55 

2 214 43,25 

3 255 41,30 

4 254 37,10 

5 255 49,00 

6 254 36,90 

7 213 32,05 

8 214 67,40 

Decl 234 37,25 

Mire b 185 41,45 
„ c 71 37,10 
„ e 98 39,801 


274 StationB Jul 11 

275 I Mire a|225 10,00|| |j 

Nro 3262 nach iheser Ablesung an das Instrument gestosseu 
Nro 3269 Libelle 214» 0 4,95 - W 6,25 - S 5,95, 254® 

S 5,90 

Nro 3271 Mire 1) Naasobeurn, Kirchthurm 

Nro 3272 „ c Elctenried, Kirchthurm 

Nro 2273 „ e Mindelau, Kirclithurm 

Nro 8274 Station B sttdlich von Station, A, auf freieiu Felde 

Nro, 3275 Mire a Unteregff, Kirchthurm, 


Btmeikungen 


3Ii 27' Ab 


-3,4 iMagiiel 1 


3*^ 39' Ab. 


-2,9 Magnet 2 


31^ 52' Ab 


-2,5 Magnet 2. 


4^^ 3' Ab 
4h U' Ab. 


4h 50' Ab 


0 5,08 - VV 6,t>7 - 



CXVII 


1850. Magiietisclies Tagebucli. WmkelmessuBgen. 
Mindelheim, Munclien. 


« S 

0 != 

Oil und Tag, 
r,e/( lohndng 




^ ss 


Varidtiuns- 1 

Thcodo- 

lucn- 

Abie&tung 

Ci 

■B 

S c 

-2 aj 

g 0 

^ 

-w ~ 

0 1- ,.1* 

Instiumente 
in Munchen 

*t: £ 

(les genu sst 
non \V Hike Is 

i 

Q s 

tax 

W « K- 

0 S u 

Decl 

Int 1 

II 


Bemerlcungen 


327 b 

3277 

3278 
3274 

3280 

3281 

3282 

3283 

3284 

3285 


3286 

3287 

3288 

32B9 

3240 

3291 

3292 

3293 

3244 

3245 

3296 

3297 

3298 

3299 

Nro 
Nro 
N»o 
jSTio 
Nio 
Nio 
Nro 
Nro 
Nro 
Nro 
Nro 


M 


217 28,40' 
53 18,80 
1 1,85 
14,25 
1,40 

7 , 95 ' 

32,45 


52 

23 

0 

245 

281 


Decl 

Mao c 


67 48,05' 
67 48,20| 


53 18,901 

Statio a B J ul 12 
113 0,051 

298 42,65 


Mu e a 
Dccl 
A6I 1 


Decl 

Abl 

Decl 

Mac 


135 10,75 
^35 28,55 
262 11,25 
^6l 52,25 

298 41,40 


10,3 


261 

262 

335 

335 


298 

alll3 


52.70 

11.70 
25,35 

2,30 

38,20 

0,25 


39,5 

39,0 


9,8 


2,6 


-3,4 


0,03 

0,03 

0,03 

-0,05 


1144,41 

42.8 

43.0 

43.1 
43,0 

43,0 

43,0 

43,0 

43.0 

42.1 

40.9 


3270 Mire !) 

3277 

3278 
i270 

3280 

3281 

3282 
3285 


5li 43' Ab 
oil 48' Ab 


-7,8 

-6,9 

- 6,1 

-5,6 


-5,0 

-3,3 

1,0 

2,0 


Magnet 1. 


Magnet 1 


Kwng-etiied, Kirclitlmrm 
Kirclilieim, Kirchthurm 
1 Sttl^ren, Kirchthurm 
f* NassoBeurn, Kirchthurm 
[ Mmclellieim, Iviichthurm 
Miudelau, Kirchthurm 
h Altensteig, Kirclithmm 
c Kiitlilieim, ICirchthuim 

3286 Station B Saule suilostlieli von ilei Sternwailc 

3287 Mire a Jlamersdoif, Kirchthurm 

3299 „ a liaineisdorf, Kuchthurm, 


cxvin 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 


Munchen. 



AM. 1 346 43,70 

2 347 19,45 

3 250 9,55 

4 250 23,15 

Decl 298 40,15 


41,2 1,9 

IS M 2. 

42,1 -0,1 


AM. 4 250 19,8o| 
3 250 2,451 


40,2 -2,7 


2 f4? illl 2.0 ’ Maguet 2. 

1 346 37,85 ‘O’^S 37^0 1,0 


95 3' Morg 


10l» 14'Morg 


1 346 37,85 
Decl 298 34,70 
Mire a|ll3 0,20 

Station B Jul 13. 

Inol 1 277 45,00| 

2 278 34,90 

3 319 39,50 

4 318 26,50 

5 319 5l,35 

6 318 29,20 . 

7 277 21,40 

8 278 57,35 

Incl 1 278 2,75 

2 278 20,50 . 

3 319 34,20 

4 318 57,40 

5 319 43,60 

6 318 58,90 ,n, 

7 277 42,55 

8 278 41,00 

Mire a 113 0,05 


Decl. ||298 42,83j | | | 

Nro 3310 Mire ei Reneredorf, Kirchthurin 

Nro 3311 Station B Saule sddOatlich von der Stomwarte 

Nto 3319LibeUe 278» . S 0,30 -W 5,95-0 5.25, 319« .S 0.30 -W 5 97 

0 5 , 2 s 

Nro. 3327 Libelle 278'’ S 5,71 -W 6,05 - 0 5,10, SIO’ ,. S 5,70- W 6 10- 
0 5,09 

Nro 3328 Mire « Ramendorf, Eirchtburm, 




CXIX 


1850. Magnetisches Tagebucli. Winkelmessungen 

Munchen 


n 

Oit und Tag, 
Bezeichnung 
des gerncsse 
nen Winkels 

Theodo- 

liten- 

** 1 
3 

"S 

C C 
o o 

m 

« u 
« o 

11“ 

- C 
-p V M 

Variations- I 

fnstrumente 
in Munch en | 

Bemerkungen 

w 

\blesung 

S 

Q) 

^ 1 

“1 


Decl 

Int 

3330 

3331 

3332 

3333 

Abl 1 
2 

3 

4 

o t 

261 47,40 

262 16,50 
335 20,50 
335 21,85 

0 

12,8 

4,1 

0,07 

0,00 

43,2 

43,1 

43,0 

42,9 

-5,4 

-6,0 

-6,0 

-5,9 

Magnet 1 

3334 

Decl 

298 42,45 




42,9 



3335 

3336 

3337 

3338 

Abl. 1 
2 

3 

4 

347 19,20 
346 39,35 
250 28,30 
250 1,60 

13,0 

-0,2 

-0,04 

0,06 

42,9 

42,9 

42,8 

42,7 

-0,9 

-5,9 

-6,1 

-6,2 

Magnet 2 

3339 

Deol 

298 41,50 




42,6 



3340 

Mire a 

113 0,40 







3341 

Station B Ju 1 19 






3342 

3343 

3344 

3345 

3346 

3347 

3348 

3349 

Incl 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

276 12,25 

275 28,65 

316 51,75 

317 24,90 

316 41,40 

317 17,00 

276 7,80 
275 52,00 

15,1 

15,3 





9 I 1 16' Morg 

3350 

Station B Jul 20 






3351 

Mire a 

110 50,85 







3352 

Dccl 

296 23,40 




35,2 



3353 

3354 

3355 

3356 

Abl 1 
2 

3 

4 

332 46,90 

333 10,20 
260 0,80 
259 37,60 

14,5 

0,0 

-0,01 

0,05 

35,2 

85.7 

35.8 

35.9 

-6,4 

-6,7 

-6.7 

-6,8 

Magnet 1. 

3357 

Decl 

296 24,30 




36,0 



3358 ' 

3359 

3360 

3361 

Abl 4 
8 
2 
1 

259 38,50 
259 58,80 
333 14,65 
332 47,50 

14,6 

1,9 

0,04 

-0,06 

36,1 
36, t 

36.1 

36.2 

-6,1 

-6,1 

-6,1 

-6,1 

Magnet 1 

Nro 

Nro 

Nro 

Nio 

I Nro 

3340 Mire a Ramersdorf, Kirclitliurm 

3341 Station B Saule sudosllich von (ler Sternwaite 

3349 Libelle 276° S 5,60 -W 5,49 - N. 5,63 - 0 5,63 , 317® S 5,65 -W 5,50- 
N 5,65-0 5,63 

3350 Station B Saule suilosthch von der Sternwaite 

8351 Mire a Rameradorf, Kirchtburni, 



cxx 


1850- Magnetisches Tagebuch. Winkelmessiingen 


Munchen 


Deol 296 24,75 

Abl. 1 247 59,40 
2 248 4,40 


^ Vaiiations 
II Instrumente j 
w ,r' in Munchen 


36,8 -6 0 

Hs ».« I:;™*®”'*- 

4 344 35,05 37,0 -6,0 

Decl 296 25,85 37,1 

Abl 4 344 32,70 37,3 -5,5 

3 346 2,15 , , . „ . 37,8 -5,8 o 

2 248 7,40 37,8 -5,8 ^ 

1 247 55,50 38,0 -5,2 

Decl 296 26,10 38,0 

Mire a|llO 51,10 

St ation B. Jul 22 

Mire a|t 10 51,151 

Decl 296 20,75 32,7 

Abl 1 269 24,60 32,8 -6,0 

2 260 7,00 0,17 32,9 _6,o 

3 332 56,25 ‘’’® . .. 33,0 -6,1 ‘"^'Snet 1 

4 332 55,65 0,00 33 j, 

Decl. 296 21,20 33,0 

Abl 1247 28,80 noA 33,1 -6,1 

3 III 5o:90 ‘^.0 1.0 ’ Td lli 2. 

4 344 50,25 0,00 33 3 _g^g 

Decl 296 21,25 33,2 

Mire a no 51,10 

l2?8%“ 85 43' Meg. 

3 319 25175 

4 314 23,55 

5 319 17,15 

6 314 15,70 

7 273 18,00 

8 | 278 32,50 

3 Mire a Ramersdorf, Kirchthurm 

4 Station B Saule siidOstlich von iler Sternwarte 

5 Mwe a Ramersilorf, Kirch tiiurm 
7 „ a Ramersdorf, Kirchthurm 

5 Ub.lle.2780 . 0 S.SJ-W 5.64.S 5,64,3170 0 5,37-W5.58 -8,5.60, 


IVKagnct 2* 


37,3 -5,5 

37,8 -5,8 o 

37,8 -5,8 ^ 

38,0 -5,2 


- 6,0 

Magnet 1 


Nro 3373 1 
Nro 3374 ! 
Nro 3375 ] 
Nro 3387 
Nro 3395 ^ 


33.1 -6,1 

33.2 -6,2 
33,4 -6,5 

33.3 -6,6 


2®’g llagnet 2. 


8^* 43' Moig. 


CXXl 


1850 Magnctisches Tagebiich Wmkelmessiingea* 
Munchen, Frcysmg 




Uit undTaii,, 
!)t u haiiriH; 
(Ic s 0 enK sst 
iH 1 ) Winkc Is 1 

1 lu odo 

lil( 'i- 
\i)I( sun; 


fe t a 1 1 0 n B J u 1 22 


1 303 22,25 

2 302 2o, 50 
3261 35,25 
4|262 21,25 


5 26 1 15,30 
ri|2()2 36,00 
7 303 31 85 
b 302 28,2) 


S ta ti 0 II A Jii 1 22 

Miic c) 1 18 33,25 

„ 1)214 35,05 

,, c 2rt2 8,50 

„ d 142 4,30 

Dccl 7 11, GO 



3*^ 36' Moi« 



Decl 
jVliic e ■ 


1 3(8 31,25 

2 318 12,60 

3 5o 42,40 

4 55 47,40 

7 11,40 

4 55 46,65 
3 55 40,70 .. 

2 318 41,90 ^®’"^ 
1 318 32,10 

7 11,10 

, < 148 43,50 
( 148 45,00 


5^ 31' Ab 


-1,4 Magnet 2 


43' Ab 


-1,2 Magnet 2* 


5li 53' Ab 


Nio 330G Station B Saule sudusthdi von der Siemwaite 
Nro 340^ Libelle 303° 0 5,87 -W 5,29 - S 5, T() , 2,62 o 
Nro 3405 Station A an dem. Weg- nach Weilienstephan , 
binians-Linde 

Nio 3406 Mire a unbekanntei ICirchthuim 

Nio 3407 ,, ]) Aufkiiclien, Kiiclithurm 

Nio 3408 ,, c Biiting, Kiichthurm 

Nio 3409 ,, d Neufain (*) , KircJithuim 

Nro 3421 ,, e Munclien, nordl Franenthurm 

Nio 34‘22 ,, e Muncheii, sudl Fi auentliurin 


0 5,86- W 5,30 -S 5,70 
, sudheh von del Koi- 


16 



Laufciidc 

Muinniei 


CXXII 


Magnetisches Tagebuch. Winkelmessiingen. 

Freysing. 



1 

Variations- 
Instrumente 
in Mmiclieii 

Bemerkungeu 


Oecl 

Jilt 


MM 





Miro a 148 33,15 

„ i 315 35,05 

„ b 214 38,10 

„ g 364 40,55 

„ h 305 20,30 

„ 1 380 58,55 

Incl 1 346 18,35 

2 347 8,60 

3 28 21,10 

4 27 14,60 

5 38 25,05 

6 27 17,751 

7 346 6,00 

8.|347 27,15 


61' 1 1' Ab 


Station B Jul 23 


all67 4,70 
b 165 42,40 
) 16,80 
I 158 16,05 
d 198 38,05 
c 171 51,05 
f 174 34,00 


Nro 3423 Mire a unbekanntei Kiichthtirm 
Nro 3424 „ f Oberding (?), Kirchtixurm 

Nro 3425 ,, b Aufkirclien, Kirchthiirin 

Nro 3426 ,, g Niederlein (*), Kiichthurm 

Nro 3427 ,, b Fieysing, St Georg, Thuim 

Nro 3428 ,, i Marzling, Kircbthurni 

Nro 3436 Libelle 34T® 0 5,25- VV 5,86 - S. 1 

S 6,97 

Nro 3437 Station B \restlicli bei Weihenstephan 

Nro 3438 Mire a Neufahrn, Kirchthurm 

Nro 3439 ,, b Pulling, Kirciitbarm 

Nro 3440 und 3441 c Kching, beide Kirchthuime^ 

Nro 3442 Mire d Kirchheim, Kirchthurm 

Nro 3443 ,, e Milnchen, nurd! Frauenthurm 

Nro 3444 „ f Garching, Kirchtburm. 


S. 7,00 , 27* 0 5,35 - W 6,87 





CXXIIl 


1830. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessnngen. 

Freysing 



Laiifende 

Numinei 

Oit und Tag, 
BezcK liaung 
des gcmesse 
ncn Wink els 

ill 

— 

r 1 

t 


3445 

Dccl 

29 li,6o 

3446 

Abl 1 

77 48, Go 

3447 

2 

78 9,45 

3448 

3 

)40 42, a5 

3449 

4 

340 16,95 

3450 

Decl 

29 15,90 

3451 

Abl 1 

352 10,50 

3452 

2 

352 38,05 

3453 

3 

66 15,50 

3454 

4 

65 55,05 

3455 

Dccl 

29 14,45 

3456 

Iiicl 1 

8 20,40 

^457 

2 

9 2,90 

3458 

3 

50 34,30 

3459 

4 

49 30,60 

3460 

5 

50 41,00 

3461 

6 

40 33.65 

3462 

7 

8 4,35 

3463 

8 

9 23,70 

3464 

Dccl 

29 16,20 

3465 

Mae c 

171 51,05 

3466 

?> f 

174 23,80 

3467 

3> 

167 4,05 

3468 

<1 

198 37,55 

3469 

» S 

132 2,15 

3470 

» h 

157 6,60 

3471 

jj e 

171 50,75 


Nro 3463 Libellt 60 w 5,77-0 5,45 - S 5,46,500 W 5,65 0 5,54 - S 544 

Nro 3465 Mne e Muuclieu, noidl Fiauentlmixu 

Nio 3466 ,, f Gaiclungf, luichthuim 

Nro 3467 ,, a Neufaliin, Kiichtliium 

Nio 3468 ,, (1 Kiicliheitn, lurclilhurm 

Nio 3460 5 , g Gickenliausen, KiLchthuim 

Nio 3470 ,, h Liistheini (?), TKuim (links von Sclileisslieiiii) 

Nio 3471 


t IVIimclieii, iiuiill Fiauentliurm 



CXXIV 


i850. Magaetisches Tagebnch. Winkelmessiingen 


Landshut 



,5 "S ^ Vauutions- 
JS Iiiatiumente 
^•3 5 .» Munchen 


ZtandshuMm 

StationA Jul. 24 

I O < O' 

Mire a 102 9,65 
„ b 93 50,45 
5 , c| 159 7j35 

„ d,218 0,70 

„ e 218 41,15 

Decl 130 18,65 

Abl 1 81 11,85 

2j 81 46,00 4A^ Q 
3,1 J 78 50,60 
4 179 27,90 


3483 Decl 130 18,60 11,5 

3484 Abl 4 179 27,05 ... 

3485 3 178 51, 45 ., 3 

3486 2 81 43,90 ^^’ ... 

3487 1 81 8,00 

3488 Decl 130 18,20 31,7 

3489 IncI 1 i09 12,00 

3490 2 110 8,10 

3491 3 151 43,40 ’ 

3492 4 150 33,10 

3493 5 151 49,60 

3494 6 150 33,10 .. q 

3495 7 108 57,90 

3496 8 110 26,75 

3497 Decl. 130 19,15 33,0 

3498 Mire f 78 35,65 J 

^499 I „ g| 85 4,451 | 

Nro 3472 Station A sfidlich von Landshut, am Abhango 
Nro 3473 Mire a Erffolding, Kirchthunn 

Nro 3474 ,, b Erg-oItUng*, zweiter Kirchtliuim 

Nro 3475 ,, c Pfetterach, Kirchthurm 

Nro 3476 ,, d unbekannter Kirchthurm 

Nro 3477 „ e Wangen, Kirchthurm 

Nro 3496 Libelle llO” 8 S.13 - 0 S.47-W6,T5, 150<> 
W 5,76 

Nro 3498 Mire f Oberlcbllnbach, Kirchthurm 
Nro 3499 „ g unbekannter Kirchthurm 


50'Morg 


-7,9 hlagnel 2. 


O'Moi'2. 


-8,5 Magnet 2 


9'Morg. 
17' Morg 


Si* 53' Morg* 


S 6,13.0 6,41- 





1830. Magnetisches Tagebiicli. Winkelmessungen. 
Landshut, Straubing 


OitundTcig, Thcodo- 

Bc/eichniing 

des gcmessc iKiesuno' 

nenWinkelb 


g]- Vaiidtions- 

2 2 Instrumente 

u £ -M "3 2 in Munclien 

EH 

u 2 c ^ Sj Oecl Int 
OS'S 


Benieiknngen 


h 83 57,30 
a 102 9,40 

1 182 1,50 

k 207 16,45 
1 94 3,75 


130 19,50 

1 93 12,15 g Qg 

2 93 39,30 ,7 0 o« ’ 

3 167 13,35 ooo 

4 167 16,45 


9I* 10 ' Morg 


-10,9 Magnet 1 


Decl 130 20,80 

Miie 1 78 35,20 
,, c 159 16,95 
„ 11 89 25,80 

„ 0 155 26,10 

Station A Ju 1 25 

Mire a 113 30,80 
„ h 272 43,40 
„ t 343 38,00 
„ cl 8i 20,95 


9l‘ 19' Moig 


Nro 3300 Miie li AltheiJi, liirclithui in 

Nio 3501 ,, a trgolding-, Kirclitliurni 

Nro 3502 „ i Reich eisdorf, Kiiclithuim 

Nro 3503 ,, Ic Bruckberg-, Ivuclitlium 

Nro 3504 „ 1 Metiskofen, Kiiclithurm 

Nro 3505 i, m Lfuulshiit, Martinslhurm 

NTro 3512 ,, 1 Obtikulliihach, Kirch tliurni 

Nro 3513 j, c PfetLeiacii, Kirchthiirm 

Nio 3314. ,, n uiibek iiiutei Kirchtlmrm 

Nro 3515 ,, o uubekmnttr Kirclithuim (StoHiieil’) 

Nro 3516 Station A itchU von. dcr Strasse nach Landshut 

Nio 3517 Mire a Bogtabeig, Thurin 

Nro, 3518 „ b Rdin, Kiichthurm 

Nro 3510 „ c Feldkirchen, Kuchtlmim 

Nro 3520 „ (I Aitoihofen, Kiichthurm 



CXXVI 

1850. Magaetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Straubing. 



CXXVII 


1850» Magnetisclies Tagebucli. Winkelmessiingen. 

Straubmg, Deggendorf 



Ort uiid fagj 

Theodo- 


_a/ 3 

Bc/eiclinung 

litcn 


's S 

cc S 

(les gcmessc' 

Ablcsiing 



ucn Winkcls 


-J 


3554 

Dec] 

224 52,90 

3555 

Miic ( 

^69 13,90 

3556 

„ b 

272 42,90 

3557 

1 

295 32,45 

3558 

>? S 

310 10,50 

3559 

1, i 

322 54,50 

3560 

j? “ 1 

322 46,40 

3o6l 


343 38,20 

3562 


32 17,00 

3563 

Iv 

69 1,05 

3564 

» <1 

84 20,50 

3565 

3? 

143 30,25 

3566 

„ l' 

223 7,00 




3567 

jS t a 1 1 0 11 

A 

Jul 26 

3568 

Mho 


211 

38,80, 

3569 

J5 

1. 

194 

42,10 

3570 


4 

223 

19,951 

3571 

15 

d' 

245 

23,60 

3572 

it 

4 

205 

30,50 


Mire e MaiiaTjiundl, Thuim 

,, 1) Kftin, lliiclitiiiirin 

,, t Albuii?, Kii chthuim 

,, Ptrkliam, Kiicliihuim, Mitte 

uud 3500 Mire h IlaindUng', beide Kirclitluirniie 
Mae e leldkiichen, Kirchthurm 

,, X Iiineihitiithal, Kirchtliurm 

,, k Geltoiing-, Kirclitlmrm 

,, (1 Aiterhofen, Kxichtliiuni 

) ,, n Bogenberj,, Tliiiim 

) j, 1 istiaubing, PJ an thuim 

1 Station \ ant dem Geiersheig 

3 Mae a unhekanntei Ivirchtlmim 

) ,, h Bogenherg, Tlmrm 

) ,, c Plattling, Kiichthuim 

L ,, d imbekannter Kiichthurm 

2 ,, e Straubing, I^furrfchurm 




CXXVIII 


1850 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Deggendorf. 



Mire a 211 38,65 


Decl, 142 34,90| 

AbL 1 191 20,75 
2 I9l 57,65 


1 ft 12 

2 19 1 57,65 .q c A 3 ' 

3 93 13,10 0 10 

4 93 46,00 


13.7 -0,1 


142 34,10 

4 93 43,95 
3 93 11,60 
2 191 59,95 
1 191 19,00 

142 34,05 


1 105 37,20 Of), 

2 105 27,05 ,, n ^ o 

3 179 55,95 0 13 

4 179 18,00 


Decl 142 34,25 

Abl 4 179 17,10 
3 179 56,60 
2 105 27,55 

1 105 36,45 

Decl 142 34,50 

Incl 1 121 25,35 

2 122 15,50 

3 163 57,30 

4 162 56,15 
3 164 5,00 

6 163 1,00 

7 121 14,70 
81 122 34,55 

Decl 142 34,15 

niire b 194 41,60 
„ a 211 38,00 


14,2 0,0 


7l> 8' JVIorg 
-6,9 Magtict 2. 

7li 19'Morg, 

-7,1 Magnet 2. 

75 28'Morg 

-7,3 Magnet 1 

75 3 9' Morg 

-7,5 Magnet 1. 

75 50' Morg. 
75 56' Morg 


3573 Mire a unbekunriter Kirchthurm 

3602 Libelle 122“ 0 5,40 - S 5,79- W 5,75 ,1610 0 

3604 Mire b Bogenberj, Tburm 

3605 „ a unbekannter Kirchthurm 


85 31' Moig 


5,42 - S 5,7<» - W S,76 




CXXIX 


1850. Magnetisciieb Tagebiicli Wiiikelmessiingen 
Dcggendorf, Passau 


i ^ = 

Oit 11 nd Tas,, 

dcs g( nu sht 
lieu WinJvcis 

Thoodo 

littu- 

01 

is 

w £ 

0) o 

5 

- '^5 

•W "o H 

Vciriations- 
Insti uniente 
in Mimclien 

Beraeikung-en 

! 

Vblosuiig 

S 

u 

H 


c - S 

Dtcl 

j Int 

3C0G 

3607 

3608 

3609 

3610 

3611 

3612 

3613 

Miic 1 

3} e 

„ 3 

=) 1 

„ 1 

0 / 

216 10,8u 

205 30,10 
103 1,65 

213 22,90 
256 2,35 

234 26,25 
234 52,90 
174 41,95 

0 

/ 

/ 












36U 

Station 

A J u 1 26 






3615 

3616 

3617 

3618 

Mirc a 

33 e 

33 d 

89 7,95 
59 41,10 
354 22,65 
171 40,90 







3619 

Dccl 

167 48,35 




i2,6 


36 7' AIj 

3620 

3621 

3622 

3623 

Al)l 1 

2 

3 

4 

110 8,85 

120 3,45 

215 43.00 

216 17,45 

18,8 

-1,0 

0,26 

-0,10 


-5}3 

Magnet 2 

3624 

Dccl 

167 47,45 




42,1 


36 20' Ab 

3625 

3626 

3627 

3628 

All 4 
3 
2 

1 

216 14,95 
215 30,05 
120 6,00 
119 0,10 

19,5 

0,0 

-0,10 

0,26 


-4,7 

Magnet 2 


Nio JOOO Mire t unbekauixfei lv.ii tlitlimiu 
Nio 3607 „ e Stiaubmfi-, PlaiiUmim 

Nio 3608 j, i, unbtkduntei Iviichtliurm 

Nio 30(}<) ,, (1 unbelvdnniti km-hthuiia 

Nio 3610 ,, h Plattlinjj, Knclidiumi 

Nio 3611 ,, 1 Michadsbutli, Kutldhurm 

Nto 3612 ,, k llattnbacli, Kucbtluiim 

Nio son ,, ] Dtg-^endoil, Plan dull m 

Nio 3014 Station A aul iltni Mciualiullsbeig' 
Nio 3615 Miie a Ikellbeig, Kiitlitburm 
Nro 3616 „ b i i< unbeig-, ICiicJitJbanu 

Nio 3617 „ L ScJiaideiibeifc, Ivirtlitliuira 

Nro 3618 j, d Passau, Dorn, 


17 


CMX 


1850. Magaetisches Tagebuch Wmkelnjessungen 


Passau 


^ §5 Ort und Tag, Thpodo- 
§ 3 BGZ6ichnung lit6n“ 
“S I des gemesse A.blcsung 
nenWinkels 


Deol 167 47,30 

AW 1 204 20,20 

2 204 7,65 . 

3 131 42,65 

4 130 53,95 

Decl. 167 46,35 

Inol 1 147 3,60 

2 147 38,40 , 

3 188 46,25 

4 187 52,95 

5 l88 47,95 

6 187 51,25 

7 146 46,90 

8 147 54,45 

Decl ll67 44,lol 


I vjiiiations- 
liistrumente 

. in Munclicn Bg^erkungeo 


Lh 31' Ab 


-3,9 Magnet 1 


3I1 45' Ab. 
3U 51' Ab. 


4I* 28 ' Ab 


a 89 7,50 
0 354 22,05 
e 146 24,30 
f 150 17,45 
g 142 52,65 
h 162 57,90 


Station B J ul 27 

Mire a|287 59,65| 

„ b 81 12,25 

„ c, 12 38,85 

„ d 277 38,351 


3642 Lib.Ue 1«<> S 5,01 - 0 5,10 - W (,.03 , 18T> S 5,93 - O 5,18 
W C,00 

3644 Mire a Kellbeiff, Kirchthurnio 

3645 ,1 c Schardenberff, Kirchthum* 

3646 „ e Passau, Fostung Oberhaus, KapeUeutburm 

3647 „ f Passau, Festung Oberhaus, Obser^atioDstburm (Kat/:e) 

3648 ft ff Passau, Manahulfskirche, nordl Thurm 

3649 ,t b Passau, Spitze des Thilrmchens neben (ler Marialiulfsklrclio 

3650 Station B nordhch von der Festung Obeiliaus 

3651 Mire a Scbartlenberg, Kirch thurm 

3652 „ b Strusskirchen, Kirchtliurm 

3653 „ c Kellberg, Kiichthurm 

3654 11 d , Thurmchen neben der Marialiiilfalcirche (gestrige Mire h) 



CXXXI 

1^50 Magiietisches Tagcbiicli. Wmkelmessimgen. 


Passau. 


CXXXII 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessnngen. 

Schonberg. 


Laiifende 

Nummer 

)it und Tag, 
ie/eiohiiung 
ies gemes'^e L 
len \\ iiikels | 

Thcodo- 

liten 

\blefaung 

^ II 

s 

« 

C 11 
O 1 

H 11 

la « 

5 5 

« c 

= S'" 

4J "3 

Jj 03 

3 S « 

Variations- 

Instiimiente 
in Miinohtn 

Bcmeikmi^f n 

Decl 

i.t 1 



"1 






3687 

Station A. Jul 28 








O t 

o 


i 




3688 

Mire a 

191 0,00 







3689 

Decl 

21 44,55 




47,0 


ill 28' Ab 

3690 

Abl 1 

344 46,25 



0,08 




3691 

2 

345 16,40 

10,5 

-4,5 



-1,8 

Magnet 1 

3692 

3 

58 30,63 



0,00 




3693 

4 

58 31,25 






3694 

Decl 

21 45,00 




46,9 


Ih 39' Al. 

3695 

Miie a 

190 59,65 







3696 

StationA Jul 29 






3697 

Mire alligO 41,50 







3698 

„ b,235 29,00 







3999 

.. c 

'202 53,20 


1 





3700 

Decl 

21 10,80 




32,1 


7 h 59' Morg 

3701 

Ml 1 

341 11,55 



0,09 




3702 

2 

344 42,20 

11,9 

-0,2 


-0,2 

Magnet 1. 

3703 

3 

57 49,83 


-0,01 




3704 

4 

1 58 0,05 







3705 

Decl 

21 11,00 




32,2 


86 9' Muig 

3706 

IMiie b 

235 29,05 







3707 

S ta ti on JB Jul 29. 






3708 

Mire a 

197 59,90 







3709 

„ b 

165 25,90 







3710 

n C 

188 27,40 







3711 

Decl 

343 41,45 




32,5 


8K 50' Mor; 

3712 

Abl 1 

306 54,10 



0 fin 




3713 

2 

306 59,15 

11,8 

-1.4 



-1,7 

Magnet 1. 

, 3714 

3 

20 35,63 

-0 fl9 




3715' 

4 

20 19,16 








Nto 3687 Station A aiif rtem Gatternbergr, nel)en ilem ICreu/ Nebehffer Tag 
Nro 3688 Mire a KircUl)erff, Kirchtiimm 
Nro 3695 „ a „ „ 

Nro 3696 Station A auf clem Gatteinbeig*, wie gestern 

Nro 3697 Mire a Kirchberg, Kirchthurm 

Nro 3698 j, 1) Perlesreut, Kirchthurm 

Nro 3699 ,, c Titling, Kirchthuim 

Nro 3706 ,, b Perlesreut, Kirchthurm. 

Nro 3707 Station B auf deni Gatternberg, unX^eit Station A 
Nro 3708 Mire a Perlesreut, Kirchthurm 
Nro. 3709 „ b Titling, l^rchthurm 

Nro 3710 ,, c Kirchberg, Kirchthurm 



CXXXIII 


1830- Magnetisclies Tagebiich. Winkelmessmigen. 

Schonberg 




Oit und Ffig 
Bc/ciclinujig 
dcs ftomcsso 
lieu Sv inkels 

Tlieodo 

liten- 

Abltsun 




-p 

Variations- 



Instill niente 


'o S 

1 ^ ^ 

in Munchen 

Bemeilvung-en 

2 t, 

>Orz 

Decl Int 



9l‘ I'Morg 
-2,0 Magnet 2 


9^ 13' More 


9I» 33' Morg 


10'‘ 9' Morg 


Decl 343 41,85 | 

Abl 1 293 7,60 

2 294 64,55 , 

3 32 25,95 

4 32 21,45 

Decl. 343 43,35 

Mue (1174 26,10 
„ a 197 59,60 

Inti 1 322 43,50 

2 J23 39,80 

3 5 2,95 

4 3 51,30 

5 5 8,d0 

6 3 54,90 

7 322 31,80 

8 323 58,20 

Decl 343 45,70 

Mue c 312 21,90 
„ a 197 59,75 
„ b 165 25,90 

Station C Jul 29 

Mire a 298 35,45 
„ b 328 28,65 
„ a 298 34,35 
,, c 295 54,45 
„ a 298 34,25 
„ b|328 28.15 


3722 Mire d Strasslrxichen, Kiiclithurm 

3723 ,, a Peilesieut, JCiichthurm 

3731 Libelle S'’ S 4,83-0 5,28 - W 5,85, 323® S4,80«.O 5,27 - W 5 95 

373) Miip e Rachel, Steiusiffnal 

3734 ,, a Perlesieut, Kirchtliurni 

3735 ,, Titling-, Kirchthttiin 

373G Station C auf <Uui Gatternberg, nnWeit Station JB 

3737 Mue a Schaitlenberg, Kiichtlliurm 

3738 ,, b Perlesreut, Iviichthuim 

3739 ,, a Schardenbeig, Kirchthurm 

3740 ,, c Titling, Knchthurm 

3741 ,, a Schaideuberg, Kirchthurm 

3742 ,, 1) Perlesieut, Knchthurm 



CXXXIV 


1850. Magnetisches Tagebnch. Winkelmessungen. 

Sclionberg 


^ ^ Oit undTag, Theodo- 
^ a Bezeiohnung 
s I (its gmesse Aiblesung 
pj nt*D Winkels 


Station D. J 111 29 


Varitttinns- 
" Instrumente 
c in IVI line lien 

& 

t! Decl 1 Int 


BemerKiingt'** 


Mire a 11 49,65 
„ b 32 37,60 
„ c 112 33,60 
„ d 146 59,60 
9, c 195 52,95 

Decl 178 32,25 

Abl 1 215 20,50 
2 215 8,10 


3 142 14,75 

4 141 26,0o 

Decl 178 31, SO 

Abl 4 14124,10 

3 142 15i35 Q Q ^ 
21215 7,45 
1 215 19,40 

Decl 178 31,50“ 


Nro 3743 
Nto 3744 
Jfro 3745 
Nro 374S 
Nro 3747 
Nro 3748 
Nro 3760 
Nro 3761 
Nro 3763 
Nro 3764 
Nro 37b5 
Nro. 3766 


Miie e 193 52,60 
„ , ( 146 59,20 

„ ^ \ 146 58,90 

„ ( 112 32,15 

„ b 32 35,60 
„ all 47,70 
„ f 343 52,85 


Station D nordlich von lUn feriliem Stationcn 
Mire a Hutimrm 

„ li Perlesieut, Kirchthurm 

„ c Lusen, Signal (Stange) 

„ a Rachel, Steinsignal 

„ e Kirchilorf, Kirchtlinrm 

„ e Kirchdorf, Kirchthurm 

unit 3762 Mire il Rachel, Steinsignal 
Miro c Lusen, Signal (Stange) 

„ t) Perlesreut, Kirchthurm 

„ a Huthurm 

„ f, Kuine Filrstenstein, 


26 7' Ab 


OjSpiagnei 1 


26 17' Ab 


0,8 Magnet t 


26 30' Ab, 



cxxxv 


1830 - Magiietisclies Tagebuch Winkelmessimgen 

Sclionberg 


«U , 11/ 

^ 5 ¥ 

OJ S 
§ 

J ^ 11 

luidT.)^, 

3c/eitlinun» 

l(s 

leu inla Is 

'1 kcotlo- 
iitcn- 
Vblesimg 

Temper itur I 

Coirection | 
fill Toision 1 

t V <SJ 

Hi 
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3776 

>> 

& 

144 21,35 
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Miie g- 

Station 
Iigtn ti 
Miie a 
1> 


Ruine tui ileus iein 
Station h 

h uoid ^esthcli von den huheien Stationen, nelien ileni eliema 
igononitliischen Signal 
Pcibiieut, lUichtImim 
Graft lau, Kiichthuim 
c Runigsiloi t, Knell tliuim 
(1 RuIkI, Slunsignal 
pin n, Signal (Siingf) 
i 01)t.nJv,itu/bug, Kirclithttini 
g VoidiMollalieig, KiicliUimni 
1, SI aid, KiicIiiUuim 

jL In til, Kiiclitliurm 
Tv Bodtnmais, Kuclithnrm 
u Ptilesient, Kiiclithuim 
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1) Giafen.tu, Kirclithmm 


CXXXVI 


i850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessiingen. 
Schonbergj Rachel 


Mire e 210 56,10 

Dech 277 27,00 

Incl 1 298 45,05 

2 297 28,95 

3 25G 30,50 ’ 

4 ^57 31,80 

5 256 6,35 

6 257 40, 85 U 7 

7 298 43,80 ' 

8 297 23,05 

Decl 277 25,35 

Mire a 131 20,45 
„ h 187 29,45 
„ h 323 34, 35 1 

MwheM, 

Station A Jul. 30 

Mire a 243 42,40 
„ h 23 54,50 
,, c 330 35,55 
„ d 285 27,00 
„ e 306 33,00 
„ b 23 54,65 

Decl 155 27,60 

Abl 1 204 45,40 


4^ 19' Ab 
4h 24' Ab 


bho' Ab 


2 204 32,60 

3 106 35,30 
411106 1,80 


13,6-2,8 


Xxo 3789 Mire e Lusen, Signal (Stange) 

Nro 3798 Libelle 207o 0 5,17- S 5,91 - W, 6,00 , 2, 560 Ol 

Xro 3S00 Mire a Perlesreut, Kircbtkurm 

Nro 3801 „ b Grafenau, KircUtliurm 

Nro 3802 „ k Bodonmais, KircIiUiurni 

Nro 3803 Station A neben dem Steiusignal, siidsudwesthch 

Nro 3804 Mire a Kinchnacli, Kirchthurm 


‘2li 10' Ab. 


-2,3 Magnet 2. 


,19 -S 5,81 -W 5,03 


Nro 3805 
Nro 3806 
Nio 3807 
Nro 3808 
Nro. 3809 


b Lusen, Signal (Stange) 
c Perlesreut, XCirchtliurm 
6. Sonnen'wald, Signal (etwas imsicher) 
e Scbunberg, Kircbtliurm 
b Lusen, Signal (Stange^. 


CXXXVIl 


i850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 


Rachel 


4? ^ 

n3 Qj 

S s 
'r a 

Oit und Tag, 
Be/eidiiumg 
(les gcrncfase 
rieii Winkels 

Thcodo 

litcn- 

Ablesung 

381o 

Dccl 

O 1 

155 27,00 

3816 

All 4 

106 4,75 

3817 

3 

106 35,40 

3818 

2 

204 31,15 

3819 

1 

204 41,60 

3820 

Dec! 

155 26,65 

3821 

Mile b 

23 54,45 

3822 

c 

330 35,15 

3823 


306 32,96 

3824 

,, d 

286 25,90 

3825 

Dccl 

155 27,00 

3826 

Incl 1 

134 40.37 

3827 

2 

135 9,20 

3828 

3 

176 58,15 

3829 

4 

175 46,05 

3830 

5 

176 58,60 

3831 

6 

175 47,95 

3832 

7 

134 2,65 

3833 

8 

135 26,05 

3834 

Decl 

165 25,35 

3835 

Abl 1 

118 9,10 

3836 

2 

118 30,45 

3837 

3 

192 40,25 

3838 

4 

192 22,51# 

3839 

Dec! 

155 25,45 

3840 

Muc b' 

23 54,40 

3841 

, d 

285 25,30 

3842 

,, 0 

1330 35,00 


Varidtions- 
Tnstmmente 
-'oS in Munclien 


_ Bemerkiingen 


gS’SS Decl Int 


m 24' Ah 


>6 Magnet 2 


m 38^ Ab 


2^1 54' Ab 
3^1 1' Ab 


3h 37' Ab. 


Magnet 4. 


m 55' Ab 



Nro 3821 Mire 1) Lusen, Signal (Stange) 

Nro 3822 ,, c Perlesreut, Kirchthum 

Nro 3823 ,, e Schonberg, Kirchtburm 

Nro 3824 ,, (I Sonnenwalcl, Signalbaum 

Nio 3833 Libelle 1350 0 5,22 -W 5,95-8 5,46, mo 

S 5,45 

Nro 3840 Mire b Lusen, Signal (Stange) 

Nio 3841 ,, (1 Sonnenwalcl, Signalbaum 

Nro 3842 ,, c Perlesreut, Kirchthum. 


0 5,21- W 5,94- 


18 


cxxxtni 


1850. Magiietisches Tagebnch. Winkelmessungen. 


Regen 


Megen. 

Stati 0 n A Aug* 1 

O' o' ' 

Mire a 148 59»05 
„ b 136 44,95 

„ c 293 29,50 

Deol 244 28,95 ^ 

Abl 1 293 22,15 _0,08 

2 293 52,00 ^0 ^ _o 3 

3 195 4,75 ’ 0,09 

4 195 36,00 

Decl 244 28,16 ' 

Abl 4 195 36,35 0,09 

te ^,,08 

1 ^93 23,90 

Decl 244 29,00 

Mire c 293 29,60 
„ d 274 50,50 
„ a 148 59,00 

StationB Aug 1 

Mire a 208 3,96 
„ b 352 35,2a ' 

Decl 1303 34,80 

Abl 1 340 48,55 . 0,03 

2 340 30,30 4 o A A A 

3 266 55 , Oo n 04 

4 266 4,05 1 


85 17'lVIorg 


“1,8 Magnet 2. 


\m 2 8'MoTg. 


-2,0 Magnet 


8*‘ 3 8'Morg, 


lO'Morg. 


-2,8 Miagnet 1* 


Nro 3843 Station A nbrdlicL von iler Riune Wewaenstein 
Nro 3844 Mire a Rachel, Stem-Signal 

Nro 3845 „ b Lusen, Signal (Stange), 

Nro 3846 „ c March, Kirchthurm 

Nro 3858 ,, c March, Kirchthurm 

Nro 8869 „ d Mitte em«s entfernten Bergschloasea (Rujine) 

Nro 3860 „ a Rachel, Signal 

Nro 3861 Station B uahe an Station A« 

Nro 3362 Mire a Rachel, Signal 
Nro 3363 „ h, March, Kirchthurm<v 


CXXXIX 


[ Magnetisches Tagebiich, Winkelmessungen. 

Regen, Vicchtacli 
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283 32,05 
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303 36,90 




34,2 


lOb J Moig 

47 0 

Miie h 

352 35,45 
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333 55,70 
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333 55,95' 
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208 3,25 
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208 4,001 
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186 59,55 
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174 42,30 








j WieeMaei^im 







HHB 
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A Au g 

1 






HH7 

Mire a 

146 2,40 







HHH 

„ b 

206 13,45 







HB9 

>J /> 

U4 31,90 







HOC 


114 12, Oo 







HB 1 

Decl 

200 8,85 




41,0 


< 

o 

oo 


Kro 3877 Libelle 283® W 6,08 - 0. 5,0<) - S 6,20, 324® W 6,11-0 5,10- 
S 5,10 

8870 Mire 1) March, Kirchihurm 

Hr€> 3880 und 3-)81 Mire c Mitte eines entferaten Bergschlosiseg, (Ruine) 

TsTrf^ J882 untl 3883 Miie a Rachel, Stexn-Signal 

c» 3884 Miie (I noiflwesUiclies Eck der nahen Kapelle 
Mro 3885 e station A 

]Sro 3886 Station A auf einem Acker, links von der Strasse nach Kegen 
TSfjto 3887 Mire a Wiesing, Kirchthuim 
TSTro, 3888 „ 1> Vicchtacli, Kirchthurm 

Nro 3889 und 3890 Mire c Schloss auf einem Berge, heide Kanten 




CXL 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessaagen' 


Viechtach, Stallwang. 


.Ss < 
li ' 

[)rtun(I Tag, 
aezeichnung 

Tbcodo- 

lUeii- 
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OJ 1 
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O b 

s « 

^-s-< 
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Variationa- 
Instrumente 
in Miinchen 

Bemexb^ungen 

tB , 
*-3 ^ P 

les ji!;emesse- 
icn Winkels r 

Abies ung j| 


Decl 



3892 

3893 

3894 

3895 

Abl 1 

2 

3 

4 

O 1 

150 33,45 

151 22,50 

248 59,00 

249 38,85 

o 

20,0 

0,5 

/ 

0,21 

-0,13 


2.0 

Magnet 2 

3896 

Decl 

200 8,65 




40,4 


4h 4 2' Ab. 

3897 

3898 

3899 

3900 

Abl 4 
3 
2 
1 

249 39,90 
248 58,35 
151 22,85 
150 32,15 

19,8 

-0.7 

-0,14 

0,22 


2,1 

Magnet 2 

3901 

Decl. 

200 7,35 




40,0 


4 k 5 3 ' Ab 

3902 

3903 
n 3904 

1 3905 ' 
1 3906 
1 3907 

3908 

3909 

Incl. 1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 
€ 

178 51,65 

179 39,25 
221 43,40, 
220’ 37,10 
221 51,20 
220 33,90 
178 29,25 

1 180 0,50 

19,1 

18,9 




1 

5 U o' Ab 

3910 

Decl 

200 6,00 




38,7 


6h 37 ' Ab. 

3911 

3912 

3913 

3914 

3915 

Mire b 
» a 

c j 

d 

• 

206 13,55 
146 2,50 

114 11, 5o 
114 31,55 
265 40,50 



* 





JSialiuyanff* 







*3916 

Station A Aug 

2 . 






^ 3917 
^ 39)18 

Mire a||270 33,05 
„ 1)1240 60,10 

1 







Nro 3909 Libelle 180O 0 5,21 -W 5,97 - S, 5,56, 220** 0 5,24 - W. 5,93- 

S 5,57. 

Nro 3911 Mire b Viecbtach, Kirchtburm 
Nro 3912 ,, a Wiesingr, Kircfathurm 

Nro 3913 nnd 3914 Mire c Scliloss aaf eineui fierg'e, beide Kanten 

Nro 8915 Mire d nachstgelegenes Hauseclc 

Nro 3916 Station A auf tlem Oalgenberg 

Nro 3917 Mire a Bogen, Kirchthurm 

Nro 3918 „ b Siratibing, Kirchtburm 


CXLI 


1850. Magnetisches Tagebuch. Wmkelmessungen. 

Stallwang. 



Oit nnd Tag, 

Theodo 

S3 

P! 

c 

H 

§ s 

Bezeichnung 

liten- 

W 

a 

0? 

3 S 

d 

(les gemesbe- 
nen Winkels 

Ablesung 

CS4 

S 

<o 

H 

2£ 

o 

o ^ 


Vanationg- 

fnstrumente 
m Mimchen 

Bemerkimgeii 

Decl 1 

1 Int 1 



Mue L 187 2,65 
Docl 99 8,75 

Abl. 1 148 37,70 

2 148 1530 19 7 .5 5 

3 50 18,15 

4 49 35,95 

Dccl 99 9,30 

Abl 4 49 34,83 . 

3 50 14,25,,, 

2 148 14,45 

1 148 39,10 

Decl 99 9,55 

Abl 1 61 40,05 ... 

2 62 21,001,0. „„ 

3 136 16,00 ... 

4 136 24,00 

Decl 99 10,00 

Incl 1 77 50,65 

2 78 40,76 

3 120 47,10 

4 119 46,36 

5 120 56,95 

• 6 119 42,10 „„ 

7 77 37,55 

8 78 69,45 

Dccl 99 11,05 

Mire a 270 32,85 
„ b 240 50,10 
„ c 187 2,40 

„ d 211 7,85 I 
„ e 251 6,15 I 


Nro 3019 Mire c Pilgramsberg, Kirchthuiin 

Nio 3043 Libelle 700 ,o 5,10 -W 6,04 - S 5,60,120°. . 0 5,14 W 6,00 -S 5,52 
Nro 3945 Mue a Bogen, Kirchthurm 

Nro 3046 5 , b Straubmg, Kirthtliurm. 

Nro 3047 ,, c Pilgramaberg, Kirchthurm 

Nro 3048 ,, <1 Falkenfels, Kirchthurm 

Nro 3940 „ e Oherpiehmg (?) ICirchthurm 


llh 29'Morg 
0,1 Magnet 2 

llh 40'Morg 

0,7 Magnet 2 

llh 50'Moig 
1,1 Magnet 1* 

12h 1' Mttg 
12h 7' Mttg I 


12h 43' Mttg. 




CXLII 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkehnessungen. 
Stallwang, Cham 


f|224 36,90 
s' 230 51,15 
hi 267 28,00 
I 259 34,00 
kl253 50,10 
1 35j25 

in 223 38, &o 
ii| 182 46, 5n 


Chawn* 

Station A Aug 3 

Mire a 183 41,05 
b I67 52,35 
„ c 106 13,60 

„ 4 312 28,45 

' 95 9,90 


Abl 1 45 3,75 

2 45 45,70 

3 (44 52,10 

4 144 57,55 

Decl 95 9,05 


12.1 - 0,7 


Abl 4 144 55,10 

S 144 49,50 40 0 Q 9 
2 45 50,20 
i 45 7,70 


49' 'Movj 


-4»9 Magnot 2 


9i‘ O' Moig 


-4,5 Magnet 2* 


Nro 3950 Mire f 
Nm 3951 „ ff 
Nro 3952 „ h 
Nro 3953 „ i 
Nro 3954 „ k 
Nro 3955 „ 1 

Nro 3956 „ m 
Nror 3%T^ « n 
Nro 3958 Station 
Nio 3959 Mire a 
Nro 3960 ,, b 
Nro 3961 ,, c 

Nro 3962 ,, d 


Perkam, Kirchihurm 
Oberharthauaert (?) , Kirchthurm 
Schambach (?), Kirclithurm 
unbekannter Kirchthurm 
Aiterhofen (?) , Kirchthurm 
Geltoling', Kirchthurm 
Atting (?) , Kirchtkitrin; 
Baunjceatell, Kircbthiirm 
A auf dem Calvariberg 
Traubenbach, Kirchthurm 
Poaing, Kirchth»r» 

Katzberef, KirchtimriRt 
Lamberg, 


CXLIII 


1S50 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Cham, Neunburg v W 


o 

rg - 

Ou und Fag, 

Theodo 


Be/eic hnun^ 

lUen- 

p a 

de*^ gemesso 

Ahlcsun 


tien AV ink el 3 






VcUifttions- 
Jnsti amende 
5 in Munchen 


-E-i SajS? 1 

is i “ s 

cZ! [U 


Bemeikungen 


l6'Morg 
9l> 23' Morg 


gh 58 'Mois 


Dcol 95 8,90 

Incl 1 73 37,95 

2 74 32,95 ,, . 

3 116 50,55 ’ 

4 lib 47,60 

5 116 59,40 

6 115 48,40 o 

7 73 29,85 ’ 

8 71 52,05 

Decl 95 7,10 

Mire e 272 20,90 
d 312 27,60 
,, a 183 40,10 
„ b 167 51,45 
„ f 272 36,00 
„ g|l93 55,00 

Dccl 95 5,75 

Abl I 56 58,05 

2 58 24,95 ,,0 l ft 

3 132 11,40 ^^’" 

4, 132 49,05 

Decl 95 5,60 
Mile a 183 40,40 

Newnburg v. W. 

S t a 1 1 0 n A A u g. 4 

Mae a||307 35,15|| 

„ b 225 33,90 


Nio 3981 libelle 740 0 5,12-S 5,44- W 6,06, 116 0 5,16 - S 5,3T • IV 5,07 

Nio 3983 Miie e Cham, l*laiilliium 

Nif) 3984 ,, (1 Lambeig, Kiichlhuim 

Nro 3985 ,, a Tiaubenbach, Kiiclitliuira 

Nro 3986 ,, 1) Posint,, Ivirchthuim 

Nio 398T 5 , f Vil/ing, Kiichthmm 

Nro 3988 ,, g Thiilstein, Kiichtliuini 

Nio 399S ,, a Tiaubenbach, Kiichthurm 

Nro 3996 Station A *. auf dem Galgenberg 

Nio 3997 Mire a Neubiichen, Klrchthutni 

Nro 3998 „ b . l^cnting, ICirclitliurni 


10^^ ll^Moig 

0,0 Magnet i. 
lOli 22'Moig. 



CLXIV 


I 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessung«n. 


Neunburg v W. 


Is OrtundTag, ^heodo- 
^ e Bezeichnang 

S rlAC croriiAQCP- . . . 


^ = Dczeicmmug 

si desgemesse- ^tjesang g 
nenWinkels ® 


jpH I Variations- 
Instrumente 
o g in Munchen 

s 

gSs DecI I Int 


Bemerfcungen 


e e 135 51,20 
1 110 59,30 I 

1 160 48,10 

2 160 47,80 _ . 

3 61 14,55 

4 61 4,50 

1 110 59,35 

4 61 4,65 
3 61 15,20 „ 

2 160 48,50 ®>* 

1 160 50,80 

I 111 0,35 

I a 307 35,40 
b 225 34,10 

I til 0,35 

1 89 26,45 

2 90 17,85 

3 132 50,40 

4 131 45,05 

5 133 0,45 

6 131 44,95 ^ 

2 89 13,80, *°»® 

8 90 37,05 

. til 2,75 

1 73 13,15 

2 73 47,75 „ 

3 148 34,95 

4 148 36,05 

111 2,85 

a 307 36,00 
b 225 34,95 


81* 2' Morg. 


■Ij2 IVIagnel 2 
8h 14' Morg. 


-2,0 Magnet 2. 


8i> 25' Morg 


8h 32' Morg 
8l‘ 39' Morg 


ab 16'korfe. 
“4,7 Magndt 




Nm !!!! **““ Kirchtham 

Nrc ml ” !! ’^'“birchen. KiMhihurm 

£ £1“"* 5.38.Hr MS. 




CXLV 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessnngen 

Neunburg v W., Schwandorf 



o ^ 

g s 
^ B 

Oit und Tag 
Bczcichnung 
des gemessc- 
lien Winkels 

Theodo 

liten- 

AbJesun 





Mire d 156 9,40 

5 , c 135 52,20 

5 , e 124 16,10 

„ fill 55,85 


4034 

Station 

A Au g ^ 

4035 

Mire 

a 

215 

58,30 

4036 

3> 

b 

31 

4o,55 

4037 

»} 

c 

1 

51,15 

4038 

Dccl 


249 

57,65 

4039 

Abl 

1 

299 

41,80 

4040 


2 

299 

32,45 

4041 


3 

200 

24,10 

4042 


4 

200 

10,10 

4043 

Decl 


249 

56,50 

4044 

Abl 

4 

200 

11,00 

4045 


3 

200 

22,10 

4046 


2 

299 

33,60 

4047 


1 

299 

41,55 

4048 

Dccl 


249 

56,60 

4049 

Incl 

1 

228 

41,75 

4050 


2 

228 

63,70 

4051 


3 

271 

32,60 

1052 


4 

271 

7,25 

4053 


5 

271 

34,50 

4054 


6 

271 

8,95 

4055 


7 

228 

28,55 

4056 


8 

229 

9,50 


5l^ 47' Ab 

2 9 Magnet 2, 

5^‘ 5G' Ab 

2,9 Magnet 2 

6*1 6' AK 
6*1 12' Ab 


Nio 4030 Mne cl Katzcloif, Kiichthurm 
Nro 4031 ,, c Sebwarzhof, Kirchthuim 

Nro 4032 ,, e Neunbuig-, Kuchlhurm 

Nro 4033 ,» f Mitleraschei, Kiichthuim 

Nio. 4034 Station A anf clem Hol/berg 
Nio 4035 Mire a Sclwar/enfeld, Kirchthuim 
Nr-o 4036 ,, 1> Wiefelsdorf, Kirchthuim 

Nro 4037 ,, c Guggelbach, Kiirchthurm 

Nio 4056 Libelle 2200 0 5,19 - S 5,95 - W 5,06 , 271® 0 5,20 - S 5,91 -W 5,98 

19 


CXLVI 


I 860 . Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen, 

Schwandorf 


Decl* 249 56,75 

Mire a 215 57,45 
b 31 45»00 
ft d 350 6,60jj 

it el 5 5 2,85 1 

Station A Aug 5 


6h 50' Ab. 


Nro 4058 
Nro 4059 
Nro 4060 
Nro 4061 
Nro 4062 i 
Nro 4063 ] 
Nro 4064 
Nro 4065 
Nro, 4066 
Nro 4067 


Schwarz enfeia, Kirclitfcurm 
Wiefelsdorf, Kirclithurni 
Naabaicffenhofen, Kirchthurm 
Schwandorf, Larclithurm 
i A auf dem Holzberp, wie western 
Schwarzenfeld, Kirchthurm 
Dirnarie*?, Kirchthurm 
Neukirchen, Kirchthurm 
Gogjfelbach, Kirchthurm 
. Wiefelsdorf, Kirchthurm 


8b 32'Morg. 
-4,2 Magnet 1 
8b 42'Morg 
-4,6 Magnet 1 
8b 55' Morg, 
-5,0 Magnet 2. 

9b 5' Morg 


cxLvn 


1830 Magnetisches Tagebiich. Winkehnessnngen. 

Schwandorf 


5 Oit undTag, 
S Be/eichmiii^ 
I dcs ^crncsse 
lien Winkols 


Thcodo* 

iiten- 

\LIesunff 


Vauations- 

Irish umente 
in M line lien 


Bemerkungen 


Mirc a 215 56,20 
,, b 257 43,90 
„ c 31 43,60 


Decl 


249 

53,10 

Jncl 

1 

228 

45,10 


2 

228 

48,50 


3 

271 

25,80 


4 

271 

4,50 


5 

271 

26,50 


6 

271 

7,70 


7 

228 

31,60 


8 

229 

5,45 

Decl 


249 

56,15 

Mac 

«a 

215 

5()>9t) 

i> 

b 

257 

44,70 


f 

340 

52,60 

■>? 

c 

343 

26,00 

i» 

& 

3o0 

5,50 


1 50,40 
31 44,50 
5 51,80 
23 25,50 


|34,1 96 13' Morg 

96 19' Moig 


37,4 55' Moig 


Nro 4084 Mire a Sehwarzenfeld, Kirclithum 

Nro 4085 „ T) Dirnsned, Kirclithuim 

Nro 4086 „ e Scliwandoif, Kircliilimm 

Nro 4095 Lilrelle 229<^ 0 5,34 S 6,13 - W 5,82 , 2710 0 5,33 - S. 6,13 - W 5,85 

Nro 409 7 Mire a Schwai/enleld, Kirclitliurm 

Nro 4098 „ I) Diinsned, ICirchtlnu m 

Nro 4099 „ f Ii,timannsdoif, Kiicliilmim 

Nro 4100 ,, c Neulvnclien, Knclithuim 

Nio 4101 ,, ff Nduljsiegenliofen, Kirclithurm 

Nro 4102 ,, d Goggelbacli, ICirchtlnu m 

Nro 4103 ,, e Wieftlsdorf, Kiichthuini 

Nro 4104 ,, li Schwandorf, ICirchthurm 

Nro 4105 ,, 1, Schwandorf, Tlmimwachter-Tburni 


cxtvni 


1880 . MagiU'tisches Tagwhuch. Wiiik-clmessiingeiii. 





CXLIX 


1850. Magnetisches Tagebiich. Wmkelmessungen. 

Ambcrg, Sulzbach, Hersbruck. 


Laiifende 

Nummei 

Oit utid Tag, 1 
Bezcichnnng 
dcs gcines'ic- 
nen Winkcls 

Theo do- 
ll ten 

Able^img 

fa 

«C 

fa 

(U 

o 

&H 

o ” 

« C 

fa h 

■fa. 

fa H 

a « « 

^ ^ 

“o 

« sp: 

fa ^ fa 
0^0) 
::jD ns 

Vaiiat 
[n strut 
m Mun 

Decl 

lons- 

nente 

chen 

Int 

Btmeikungen 



O 4 

O 

* 





4134 

Mu e c 

300 28,05 







4135 

„ 1 

10 2,90 







4136 

S 

7 14,63 















4137 

S t a 1 1 0 11 A Aug G 






2li 5' Ab 

4138 

Al)l 1 

45 5,90 



-0,16 




4130 

2 

44 22,35 

22,2 



1,7 

Magnet 2 

4140 

3 

305 20,80 



0,20 




4141 

4 

301 32J,9o 







4142 

Oecl 

354 50,45 


0,2 


46,3 


2l> 13' Ab 

4143 

AI>1 4 

304 33,50 



0,20 




4144 

3 

305 20,25 

22,0 



1,9 

Magnet 2. 

4145 

2 

44 23, 4o 



-0,14 




4146 

1 

45 3,40 







4147 

Al)l 1 

32 32,45 



-0,01 



2l‘ 23' Ab 

4148 

2 

32 18,65 

22.0 




2,2 

Magnet 1 

4149 

3 

317 35,90 



0,16 




4150 

4 

316 53,05 







4131 

Decl • 

354 49,75 


0,5 


45,5 


26 31' Ab 

4152 

Abl 4 

316 52,10 



0,17 




4153 

3 

317 35,40 

22,0 




2,5 

Magnet 1 

4154 

2 

32 18,70 



-0,01 




4155 

1 

32 30,10 







4156 

Incl 1 

333 18,55 






26 46' Ab. 

4157 

2 

333 25,40 







4158 

3 

16 27,95 







4159 

4 

16 16,10 







4160 

5 

16 26,65 







4161 

C 

16 17,80 







4162 

7 

333 15,50 






4163 

8 

||333 38,70 

II 







MMershrueU* 







4164 

Station 

A Aug 

7 






4165 

1 Miie a 

||245 10,80|| 




1 


Nio 

4134 Mirt e 4mbeig, PfarHhiim 




Nio -1135 1 ^Lmkeife, Mamhulfskiiclie, ostl Tliurm 

Nio 4130 „ q „ » Thurm 

Nio 4137 Station A aut dem Jelde, links von dei Stiasse nach Number^ 

Nio 41f>3Iil)aie 3330 0 5,17-W 5,97 - S 5,23, ll>o 0 5,18-W 6,02. 

S 5,24 

Nio 4164 Station xl auf dem Michaelsbeig 
Nro 4105 Miie a Nuinbeig, J estunfcsthurm 


CL 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkoluiessungen. 


Horsbruck. 




CLI 


1850. Magnetisches Tagebuch Wmkelinessungen. 

Hersbruck. 


5 p.tundTag, Theodo- | 
S Bczcicniiung hten- « 
I dcsgcmesse Ablesung s 
^ nen Winkels ° r* 



b 239 36,15 
c 359 25,30 
d 350 12,85 

271 43,95 


Ih 34' Ab 


12,8 - 1,0 


6,3 Magnet 1 


43,5 11^43' Ab 




6,2 Magnet 1 


43,3 lJi52'Ab 

111 59' Ab 


42,0 2b 35' Ab 


Nio 4194 Mire 1) Sieinsaule, rechts von Holienstein (Signal*) 

Nro 4195 „ t Numberg, Festungsthurm 

Nro 4196 „ (1 OUensoos, Kirchtlmrm 

Nro. 4215 Libellt 250‘> 0 5,10 - S 5,68 - W 6,05, 293® . 0 5,09 -S 

W 6,05 

Nio 4217 Mire a Ilolienstein, Tliurm 

Nro 4218 ,, b Slcinaaule, rechts von Hobensteiii 

Nio 4219 ,, c* Niunbeig, Feslungathurm 

Nio 4220 ,, d Ottensoos, Kiichtbuim 

Nro 4221 ,, e Lauf, Kirchtliurm 


CLII 


1850. Magnetisches Tagebuch Winkelmessungen. 
Hersbruck, Nurnberg 


'T3 03 

a a 

G3 w 

Ort undTag 
Bezeichnung 
des gemesse- 
nen Wmkels 

Theodo- 

liten- 

a 

"3 

S S 

= H-. 

ci 5 

1 Variations- 
Instrumente 
in Munchen 

Bemerkungen 

Jj 

Ablesung 

a 

« 

H 

o b 

e B q) 

Decl 

Int 




O i 

o 

i 

t 




4222 

4223 

Mire f 
S 

359 58,30 
359 59,80 








Nikrnberff* 







4224 

Station B Aug. 

8 






4225 

4226 

4227 

4228 

Mire a 

b 

» 0 
„ d 

294 25,85 
311 34,60 
273 46,95 
181 38,05 







4229 

Decl 

270 37,45 




34,2 


9** 30' Morg 

4230 

4231 

4232 

4233 

Abl 1 
2 

3 

4 

320 52,05 
320 45,50 
220 39,45 
220 14,50 

12,0 

-0,6 

0,00 

0,05 


-4,3 

Magnet 2 

4234 

Decl, 

270 37,65 




34,8 


9 I 1 40' Morg 

4235 

4236 

4237 

4238 

Abl 4 
3 
2 
1 

220 15,80 
220 40,40 
320 45,40 
320 53,40 

12,2 

-1,5 

0,05 

0,00 


-4,6 

Magnet 2. 

4239 

Decl 

270 38,15 




35,5 


9b '50' Morg 

4240 

4241 

4242 

4243 

Abl 1 
2 

3 

4 

308 19,65 
308 25,751 
233 8,45 
232 38,95 

12,3 

0,2 

0,00 

0,08 


-4,9 

Magnet 1. 

4244 

Decl 

270 38,45 




36,2 


10b Morg 

4245 

4246 

4247 

4248 

Abl 4 
3 
2 
1 

232 39,50 

233 >9,80 
308 24,90 
308 18,85 

13,8 

1,4 

0,08 

0,00 


-4,7 

Magnet 1# 

4249 

Decl. 

270 38,90 




36,8 


IQb 10' Morg. 

4250 

Mire a 

294 25,30 








Nro 3222 Mire f Thurm in Nttrnlierff 
Kfro 45^23 „ g Thurm in NilrnTjerg 

Nro 4224 Station B unweit der Station A vom vorigen Jahre 

Nro 4226 Mire a Poppenreut, Kirchthurm 

Nro 4226 „ T) Fiirth, prot Kirehthum (im Ms 301 

Nro 4227 „ d Grossgriindelbaclii, Kirchthurm 

Nro 4228 „ d., Nhrnherg, Festungsthurm 

Nro 4250 ,, a Poppenreut, Kirchthurm^ 



CLIJI 


1850. Magnetjsdies Tagebuch. Wiiikelinessiingen. 

Nurnberg 




Vaiiationg- 

Irjstrumente 
in Munchen 

Decl { Int ij 


Bemeikung-en 


Mile b 311 34,50 
„ 0 273 46,25 

„ e 228 9,65 

Dccl 270 40,05 

Inti 1 249 32,60 

2 249 13,65 

3 292 10,23 

4 292 9,75 

5 292 15,40 

6 292 19,45 

7 249 16,0o 

8 249 32,50 

Decl 270 41,15 

Mne a 294 25,50 
„ I) 311 34,80 
„ 1 314 14,25 

„ g 317 34,80 
,, h 139 28,15 
„ d 181 37,70 
, i 173 24,55 
” I 172 55,10 
„ li 179 26,53 
„ , ( 158 15,10 
„ ‘ 1157 41,00 
„ e 228 10,10 


lOl* 21'Moig 
lOh 27'Morg 


111* 2' Morg 


Nro 4251 
Nio 4252 
Nro 4253 
Nro 4262 
Nro 42G4 
Nro 4265 
Nro 4266 
Nro 426T 
Nro 4268 
Nio 4260 
Nio 4270 
Nro 4272 
Nro 4273 
Nro 4275 


Mire 1) FilitJi, piot Kiichthurm 
»j c Giossg-i undelbacli, Kirchtlmrm 
,, e unbekanntei Tliuim 

Libelle 249« 0 5,28 - S 5,30 -W 5,87, 292® 0 5,33«S 5,27 - W 5,87 

Mire a Poppenieut, Kircbthurm 
,, b Fuitl), pint Kiicbtimim 
,, / Jmth, Tburni 

,, g Furth, Tlmini 
,, h Numb erg, SpittlaiUioithximi 
,, rt Nurnberg, F estungstliurm 
null 4271 Mire i. Ntimbeig, Aegiihkircbe, beirte Tliuime 
Mile k Nuinberg, Nenes TJior, Tbmm 
urul 4274 Mile 1 Nurnbeig, Lorenzer Kucbthihme 
Mne e unbekaniiter TJmim 


20 


CLIV 


1850. Magnetisches Tagebuch. Wjnkelinessungen. 

Munchen 



^ I Varitttions- 
^ Instrumente 
5 xn Munchen 

^ 

' Decl I Int 


Bemerkungen 


Munchen* 

Station B Aug 9 

o / o' 

Mire a U1 54,45 | 

Decl. 297 33,70 

Abl 1 249 35,70 

2 249 21,90 ... . . 

3 345 38,30 

4 345 38,15 

Decl 297 33,80 

Abl 4 345 37,30 

3 345 38,00 - .. 

2 249 22,25 

1 249 35,15 

Decl 297 33,55 

Abl. 1 333 49,00 

2 334 2,05 n o 0 

3 261 14,00 ' 

4 261 8,16 

Decl 297 33,90 

Abl. 4 261 7,40 I 

3 261 11,70 
2 334 2,65 

1 333 48,70 ! 

Decl 297 32,75 
Mire a 111 54,30 

Station B Aug 9 

Incl lU33 37,90 

2 233 33,80 . ? 

3 192 34,45 

4 192 54,85 


42.7 

42.8 1,4 

42.9 2,2 iviagnet 2. 


0 00 r 

42,6 2,3 


0 00 

42,5 2,5 Magnet 2 

42,2 3,0 


.0 01 

42.2 4,9 Magnet 1. 

Ooo^^’^ 5.0 

42,0 5,0 

42,0: 

0 00 

’ 41,9 3,1 Magnet 1 

-0 01 

41.3 2,8 
41,2 


4h 28' All 


!N*ro 427 B SUtie* B Skule sSAbsilick von iler Sternwarte 
Nro 4277 Mxre a * Ramersdotf, Kirchthurm 
Nro 4299 „ a. RlBin«ts(lorf, Kibchthurai 
Nro 4300 Station B . Saule BatlustUch ven 4«r Sternirarte 




CLY 

1830 Magnetisches Tagebuch. Wmkelmessungen. 

Munchen* 





CLVI 


1850 Magnetisches Tagebucli Winkclinessungcii. 


Miinchen. 


5 313 10,10 

6 313 39,15 . , ft 

7 354 26,35 


8|354 17,05|| 

Station B Aug 13 

Inol 1 313 42,15 

2 313 27,50 , . , 

3 354 23,20 

4 354 19,35 

5 354 23,40 

6 354 24,50 . 

7 313 25,33 

8 313 42,45 

Statio n B. Aug. 17 
Mue a 112 6,00| 
D«cl 297 38,83 

Abl 1 249 29.95 

2 249 6,76 

3 346 16,25 

4 345 41,00 

Decl. 297 39,25 

Abl 4 345 41,25 
3 346 15,20 
2 249 6,90 r''*'’ 
1 249 31,20 

Decl 297 39,75 
Mire a 112 6,051 

Station B A ug. 17 

IncI 1|| 73 20,60L. . 
2i 73 41,10 



|hI> 39'Morf; 


Magnet V 


Magnet 2. 


7b 59'Morg 


Nto 4341 I,ibene 3540 0 J.«7.tV «,1l . S, 3,M - N 5,31,. 313'. 0 5,4H . 

W 0,69 . S 5,83 - N 0,36 

Nro 4342 Station B Saule slldOillirh ton iler Slerinvnrte 
Nro 4350 Libcllo viiti al)4>a 

Nro 4351 Station B Saule sfldtlgtl Mui (let Sleniwatfe 
Nro 4352 Mite a: Haniorgdorl, Kirchthurm 
Nro 4364 „ a 

Nro 4365 Station B SRula stldUatl* von dot Starnvrartd* 





CLVIl 


1850. Magnelisches Tagebiich. Winkehnessungen. 
Munchen, Tolz 


I 3 OitumlTag, 

oj c li(./oi( I . 

I I .lesgomc.sr ^bUsung 
fien Winkcls 


Incl 3 114 33,80 
4114 l,0o 

5 114 37,10 . 

6 114 6,50 ^^'^ 

7 73 11,15 
& 73 54,10 

7ta¥^. 

S t a t J 0 a E Aug 18 

Mac a 178 16,00 

,, b 2l2 45,60 

,, c 351 30,^0 

Dccl 2 35,60 

Abl I 314 31,?0 

2 315 0 o 1 

3 50 6,15 

4 50 38,90 


2 35,55 




Abl 4 50 38,10 
3 50 7,10 

^ 315 2,o0 

1 314 3o,40 

Dcd 2 36,65 

lad 1 342 30,00 

2 342 16,70 . 

3 23 4,10 ’ 

4 22 30,10 

5 23 9,35 

6 22 3l,45\cn 

7 342 8,05 ’ 

8 343 1,10 

Ded 2 37,75 


18,7 0,7 



106 ll^Moig 


-0,1 Magnet 2 


106 22'Morg 


0,3 Magnet 2 


106 32'Morg 
1 06 39'Moig ' 


II 1 16 17' More 


Nio 4373 Libdle 730 W 5,C0 - 0 5,53 - N 5,56 - S 5,66, U40 W 5,72- 
0 5,4(> - N 5,55 - S 5,67 

Nio 4374 SliiLion E auf deni Calvauberg, westl von tier St Leonbardskapelle 
Nio 4175 Mae u Lengrguts, Kirditlmrm 
Nio 4376 „ b Gusacli, Kiichthmm 

Nio 4377 ,, c Huhenberff, ICii clitliurm 

Nio 4396 Iibille 343'^ 0 5,14 -S 0,00 -W 5,77, 23° 0 5,36 -S 5,93 W 5,75 


cLvin 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Tolz, Miesbach. 



Laufendc 

Nummei 

Oit und Tag, 
Bezeichnung 
lies geraesse- 
nen Winkels 

Theodo- 

liten- 

A.blesung 

1! 5 

93 

93 

II 

« a 

u -w 

-5 

5 

e ^ 

Variations- 
Jnstriimente 
in Munchen 

fiemerkunge 

peel 

Int 



0 t 

O 

y 

/ 

1 



4398 

Mire c 

351 30,30 







4399 

» a 

178 16,85 







4400 

b 

212 45, o5 







4401 

d 1 

244 15,40 







4402 

35 ^ 1 

245 15,95 

I 







MieshaeH* 







4403 

Station B Aug 18 






4404 

Mile a 

167 44,85 







4405 

b 

197 52,45 







4406 

Decl 

159 55,80 




38,2 


4'' 48' Ab 

4407 

Abl 1 

111 39,80 







4408 

2 

112 37,10 



0,28 




44(19 

3 

207 26,8n 

17,4 

0,7 



0,1 

Magnet 2 

4410 

4 

207 52,1 0 



-0,06 




4411 

Oecl 

159 53,00 




37,4 


5>' 2' Ab 

4412 

Abl 4 

207 49,80 







4413 

3 

207 26,2*1 



-0,05 




4414 

2 

112 35,85 

16,9 

-1,4 



0,8 

Magnet 2 

4415 

1 

111 39,35 



0,27 




4416 

Decl 

159 52,35 




37,0 


5h 12' Ab 

4417 

Incl 1 

139 17,90 






51* 18' Ab 

4418 

2 

140 11,15 

16,7 






4419 

3 

180 38,95 






4420 

4 

179 40,75 







4421 

5 

180 37,55 







4422 

6 

,179 42,30 

16,1 






4423 

7 

139 16,95 



i 

n 


4424 

8 

140 21,3!)j 




1 II 



Nro 4398 Mire c HohenLerg, Kirchtliium 
Nro 4399 ,, a Lenggries, ICirciithurm 
Nro 4400 ,, b Geisacii, KiicJitburm 

Nro 4401 unil 4402 Mire (1 Calvariberg bei Tol/, beide Thlirme 
Nro 4403 Sfttjtion B unwcit tier Station A ^ 0 D^ voufeLn Jahie 
Nro 4404 Mire a Webern, Ivirchthurni 
Nro 4405 „ b« Miesbacb, PortiiinculakircLe, Tburm 

Nro 4124 Libelle 139^ , 0 5,19 - S, 5,85- W 5,93, 380« C> 5,21 - S 5,82 
W 0,92 



CLIX 


1850 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Miesbach 


Laufeiide 

Nummei 

Oi t und Tag, 
Be/cicbiuing 
(Ics gcnicssc- 
aeii Winkclh 

Theodo- 

lUen- 

Vblesung 

Ut 

=S 

-M 

P- 

6 

05 

H 

Coireetion 
fur Torsion 

» H p-4 

c+J 0) OJ 
-= 

-S C 

kT* 

S Ss: 

fc. 

S fa 05 
UP'S 

Vaiit 
Instil 
m Mu 

Oecl 

tions- 

inierite 

ncben 

Int 




o / 

o 

/ 

/ 




4425 

Decl 

159 49,90 




35,3 


5b 54' Ab 

4426 

Mil e a 

167 43,50 







4427 

» b 

197 51,20 







4428 


216 32, Soil 






4429 

Station 

C Aug 19 






4430 

Miic a 

176 11,10 







4431 

„ b 

179 55,35 







4432 


204 26,50 







4433 

„ d 

178 44,2-) 







4434 

e 

lo4 67,20 







4435 

1 

76 21,00 







4436 

» § 

130 10,70 


1 





4437 

„ b 

127 43,10 







4438 

55 ‘ 

' 23 -1,20 







4439 

Dccl 

122 20,05 




37,0 


9b 54' Moig 

4440 

Al)l 1 

170 17,50 



-0,01 




4441 

2 

170 1,40 

15A 

-1, 8 


-1,5 

Magnet 2 

4442 

3 

74 42,75 



0,03 




4443 

4 

74 22,Oo 






4444 

Oecl 

122 21,10 




37,5 


lOfi 3' Morg 

4445 

ALl 4 

74 22,40 



0,04 




4416 

3 

74 43, 5o 

16,0 

-1,1 


-1,3 

Magnet 2 

4417 

2 

170 2,75 



-0,02 




4448 

1 

170 17,80 






Nro 

li'iG Mne a Wtytm, Iviiclitliuim 



Nio 

1i27 ,, 1) Mieabuch, Poitiunculakiiche, Thium 


Nio 

1128 ,, c Mil sbiK I), Phiri thuini 



Nio 

1 tiO Slifion C 

aul deni Stadelberg 



Nio 

jl30 Miic a Wail, Kuchllmim 




Nro 

4131 ,, 1 Kirchthuim 



Nio 

4432 ,, c Georjji u itd, 

[uiclithurm 



Nro 

4433 ,, 6 unbekaniitei Kuclitliurni (Hxesenlvdin ?) 


Nro 

4134 ,, e Obtiiwaingau, 

Kii cbthuim 



Nio 

4431 }, 1 Bay baiting, Kiichtlmnn 



Nio 

443() ,, g Weyein, Kiiclitimrm 




Nio 

4437 ,, il Linde bei Weyern 





Nu) 4438 ,, 1 lUeiahuhenkiichen, Kiiclithum 



CLX 


1850 Magnetisches Tagebach. Winkelinessungen. 

Miesbach. 


Laufende 

Nummer 

Oit uiid Tag:, 
LSezeichnung 
(les geinesse 
Men Winkels 

Thoodo- 

lilen- 

\Llcsung 

h 

0 

« 

U 

o 

B 

h 

(3 5 
c ® 

■5 »- 
So 

eh 

0 ti 

sH £ 0 

^ 

S ^ I? 

5 ^ 

C C u 

Van 
Insti 
in Ml 

Oecl 

ifiona- 

nmente 

inchen 

1 Int 

Bemerkungen 



0 

i 

o 

t 

i 




4449 

Decl 

122 

20,75 




37,9 


toll l5'Morg 

4450 

Mire g 

130 

10,90 







4451 

fj 

176 

1415 







4452 


149 

42,40 







4453 

,, 1 

50 

7,00 







4454 

Station Co All g 19 






4455 

Mire a 

195 

19,75 







4456 


149 

20,35 







4457 

SI C 

199 

4,15 







4458 

Decl 

141 

31,05 




38,5 


I0l‘ 34'Morg 

4459 

Abl 1 

177 








4460 

2 

177 

29, o5 



-0,06 




4461 

3 

105 

46,35 

1 5,2 

-1,5 



-0,4 

Magnet 1 

4462 

4 

104 

53,90 



0,26 




4463 

Decl 

141 

31,10 




38,9 


to!* 45'Morg 

4464 

IncI 1 

121 

12,10 






I0l» 54Morg. 

4465 

2 

121 

46,00 

14,9 






4466 

3 

162 

9,90 






4467 

4 

161 

19, 6o 







4468 

5 

162 

6,00 







4469 

6 

161 

18,85 







4470 

7 

121 

2,05 

15,3 






4471 

S 

122 

3,35 







4472 

Decl* 

141 

32,00 




41.1 


lll‘ 26'Morg 

4473 

Mire a 

195 

19,70 







4474 

,, <3 

150 

58,15 








Nro 4450 Mne g Weyern, Kirclithunn 

4451 ,, a Waal, Kii'chthurm 

Nro 4452 „ k unbekaiinter Kirchthuim 

Nro 4453 ,, 1 unbekaiinter Kirchthurm 

Nro 4454 Station D neben Station C 
Nro 4455 Mire a Waal, Kirchthurm 

Nro 4456 „ b Weyern, Kirchthurm 

Nro 4457 ,, c. Jleitberg, Kirchthurm 

Nro 44TJ LiboIIe m® 0 5,23 - S 5,68 - W 5,92, 164® . 0 6,23-S5.T0- 
W 5,90 

Nro 4473 Mire a Waal, Kiichthurm 

Nro 4474 33 tl Unterdaiching, Kirehthurm* 



CLXI 


IS50 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessimgen* 
MiQsbach 


0 

1 I 

-3 S 

Ort und Tag, 
Bc/c K himng 
dcs gomeb&( 
tioii Wink els 

The 0 do 
htcn- 
\l)lchung 

a 

a 

V 

s 

93 

H 

= S 

C H 

4 « 

u 

® u 

V 3 

~t, W" '■ - 

IS 

^73 S 

SSis 

ISg 

UB^S 

Vanations- 
Instrutnente 
m Munclien 

Bemerkungen 

Decl 

lilt 



o < 

o 

1 

< 




4475 

Miic 0 

199 4,10 







4476 

5 , e 

139 50,40 







4477 

„ f 

146 5,25 







4478 


136 5 i,75 







4479 

„ h 

107 88,00 







4480 


148 24,20 







4481 


159 55,45 







4482 

„ 1 

146 52,05 







4483 

,, m 

4 57,00 







4484 

StationE Aug 

19 






4485 

Mile a 

306 7,15 







4486 

b 

23 21,30 







4487 

JS c 

23 26,05 







4488 

' 3, d 

19 37,25 







4489 

)> ^ 

9 0,40 







4490 

„ i 

0 53,70 







4491 

»» ? 

3 11,90 







4492 

„ li 

350 6,60 







4493 

it * 

350 22,95 








Nio 

UT) Miil 

< , 

Rtiitbeig, Kiiclithurm 

Nro 

4476 ,, 

e 

Peiss, Kiichthuini 

Nro 

4477 „ 

f 

Valley, Kiiclitlmim 

Nio 

4478 ,, 

E 

Biusenau, KiichdiuMn 

Kio 

4479 ,, 

h 

unliekaiintei Kiichthurni 

Nro 

4460 „ 

1 

Faistenhaai , Ivii chthurni 

Nif) 

4481 ,, 

k 

iinbekaniiter lurclithurin 

Nio 

4482 „ 

1 

Lindt, bei Weyem 

Nio 

4483 „ 

III 

Wendelstein, Kapelle 

Nio 

4484 Station 

L ini Uollertlml 

Nio 

4485 Mne 

d 

unbekaiintei Kirchtliurni 

Nro 

4486 ,, 

1) 

unbekanntei Kii chthurni 

N»o 

448T „ 

c 

GrioBshuhenrain, Kirchtliurni 

Nio 

4488 ,, 

<1 

unbekanntei Kiichthurm 

Nro 

4489 „ 

e 

Schunau, Kircbthurni 

Nro 

4400 „ 

f 

unbekanntei Kirchthurm 

Nro 

4491 „ 

8 

Klostei Adel, Kiichthurni 

Nro 

4492 ,, 

h 

unbekannter Kiichthurm 

Nro 

4493 „ 

X 

iinbekannter Kirchthurm 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen 


Miesbach 


OitundFag, -fheotlo- | 

^1 Beaeichnung S 

des gcmessc- ;^blesuns s 

^ 23 aen Winkels ® ® 


Mire k 


si 

U S 4a 'w S 
VC u 

u ,s ® « 


347 12,55 
343 7,80 

339 15,40 
333 18,80 
322 13,45 
315 32,50 

49 47,50 

85 53 ,05 
85 57,20 
13 51,20 
13 24,65 

49 46,10 


Abl 4 13 24,55! 

3 13 49,30 I 

2 85 58,35 
1 85 51,15 

Decl 49 46,05 I 


36 25' Ab 


Abl 1 
2 


17,6 1,0 


Abl 1 
2 

3 

4 


1 54,40 
97 27,05 ^^’ 


IncI 1 
2 


3,7 Magnet 1 


36 35' Ab 


4,0 Klagnct I 


36 46' Ab 


4,2 Magnet 2 


36 59' Ab 
46 5' Ab 


97 28,90 
49 46,00 

» I 

29 24,20 
29 59,00 
70 26,70 

69 40,90 

70 22,60 
69 42,50 

29 14,75 

30 11,15 


Nro 4494 Mire k Hirschenberg, ICirchtliurm 
Nro 4495 „ 1 Hochstatt, Kirchtlmrm 

Nro 4496 „ m unbekannter Kirckthurm 

Nro 4497 „ n Carolin enfold kei Hosenheini 
Nro 4498 „ 0 Rosenliaini, Pfanthurm 

Nro 4499 ,, p unbekaniitcr Thnrm 

Nro 4523 Libelle 30'> 0 5.23 - S* 5,75 - W 5,89, 70'» . 0 5,22 - S 5,61 





CLXIII 

1850 Magiietisches Tagebiidi. Wiiikelinessimgen. 
Miesbach, Rosenhejin 


CliXlV 


1850. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessnngen. 

Rosenbeim. 



Ort und Tag, 




H 

Variations- 



Theodo- 

a 

■s 

o o 

-S .s 



§ s 

Bezeichnung 

liten- 

V 

OQ 

S3 

•M 73 ^ 


Bemerkunge 

^ a 

des gomes se- 
nen Winkels 

Ablesung 

s 

9) 

h 

“1 

5 s’*" 

o c QJ 
OpT= 

Decl 

lilt 



o < 

o 

i 

/ 




4543 

Mire 1 

15 39,45 







4544 


236 13,95 







4545 

1 

245 1,30 







4346 

Decl 

253 42,05 




44,2 


2h 33' Ab 

4547 

Abl 1 

205 54,25 



0,00 

0,00 




4548 

4549 

2 

3 

205 51,45 
301 30,80 

13,1 

-0,1 


5,9 

Magnet 2 

4540 

4 

301 32,Oo 






4551 

Decl 

253 42,15 




44,0 


21* 44' Ab 

-4552 

Abl 4 

301 32,15 



0,00 




4553 

3 

301 31,00 

13,0 

-1,7 


6,2 

Alagnet 2 

4554 

2 

205 52.80 

0,00 



4555 

1 

205 56,50 






4556 1 

Decl 

253 42,40 

1 




43,7 


2i> 59' Ab 

4557 

Incl 1 

233 28,40 






3>' 5' Ab 

4558 

2 

233 58,55 

12,7 






4559 

3 

274 16,45 






4560 

4 

273 38,40 







4561 

5 

274 18,50 







4562 

6 

273 37,45 

12,3 






4563 

7 

233 14,80 






4564 

8 

234 10,30 







4565 

Decl 

253 40,40 




41,6 


3l* 47' Ab 

4566 

Mire m 

299 20,10 







4567 


337 55,50 







' 4568 


313 35,50 







j 4569 

b 

324 42,55 







4o70 

1 0 

26 26,60 








Nro 4543 Mire i Weix, Kirclithurm 
Nro 4544 *, k Marienberg, Kirchthum 

Nro 4545 ,, I unbckannter ICirchthurm 

Nro, 4564 Lxbelle 234'> 0 5,43 - S 5,64 - W 5,74 , 274« . 0 5,40 -S 5,65- 

W 5,76 

Nro 4566 Mirc m unbekannter Kirchthnrm 

Nro 4567 ,, c Irrschenber^, Kirchthurm 

Nro 4568 „ n unbekannter Kirchthurm 

Nro 4569 „ b Linde bei Weyern 

Nro 4570 ,, o Litzeldorf, Kirchthurm 



CLXV 


1850 Magnctisches Tagebiich. Winkelmessungen 

Rosenheim, Hochberg bei Traunstein 


Laiifende | 
Nninmei , 

Oit nnd Tag, 

Bi/cichnuiig 
(los g('n\(^s(- 

aeii inlv( N 

j Tboodo- 
liton 

1 M)l( sung 

1 

Temperatur | 

Correction [ 
fur Toision 

S h',-, 
C « 01 

-5 

O' H 

O H 

s ? - 

Vdiidtions- 
Instrumente 
in Munch en 

Bemeikungen 

Decl 

Int 



1 

o / 

o 

/ 

y 




4571 

Miic I 

lo 38 ,j0 







4572 

1 

245 0,85 







4573 

V 

274 31,25 







4574 

p M 

^88 5 5,40 







4575 

Station 

C A n g 

20 






4576 

Mno a|l83 9,25 







4577 

„ b 339 i,65 







4578 

„ (' 309 24,65 


1 




4579 

„ dj[325 51,95 


1 





MocMerg bet 




4580 

Station B A n g 

21 




4581 

Mur cl 

167 23, 6o 







1 4582 

i' 

UO t,20 







1 4583 


324 4,3o 







4584 


29b 21, ho 







4585 


291 51,50 







4586 


265 2,45 







4587 

>» § 

317 56,25 







4588 

Decl 

323 47,50 




38,6 


4l‘ 24' Ah 

Nro 

4571 Mut* 1 

/"tlx, KiichtI 

uriu 






Nro 

4372 ,, 1 unl)ilvannter ICuchthurm 

Nro 

4573 ,, P unkekarinler Kiichthuim 

Nro 

4574 5 , VVesteindorf (^), Kiichthurm 

Nro 

4575 Station C 

nahe an Station B 1 

Nro 

457C Mire a lUtmliolren, Kiichthurm I 

Nro 

4577 ,, b Trrsclienberg’, 

Kiichthurm 1 

Nro 

4578 ,, c imbekanntei Kiichtliurni I 

Nio 

4379 „ d Linde bei Weyeiti 


Nro 

4580 Station B 

auf (leni Hochberg bei Traunstein, nahe am BtUedeie f 

Nro 

4581 Mire a Jn7ell, Kiichlliurm 


Nro 

4582 ,, b Nussdoit, Kuchthmm 

Ni 0 

4563 ,, c imbekunnter Kiichthuim 

Nro 

4584 ,, d Duttelham, Kiichthurm I 

Nro 

4585 ,, e Kay, Iviichfhuim 


Nro 

4586 ,, f unbekcinnter Kiichthurm I 

Nro 

4587 ,, g Traunstein. Pfarithuim 


CLXVI 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessnngeri. 


Hochberg bei Traunstein. 


Laufende 

Nunimer 

3rt und Tag, 
Be7eiohnnns 
les gemes«?e 
icnWmkeU 

Theodo- 

liteii- 

Vblesiing 

1 

^ H 

Si 

a> I 
g 

H 11 

g g h 

S H 1 

® lU 

- 

■5 ri 

«* "o " 

“ -SJ ^ 

H fcp 

3 C V 

Variations- 

[nstrumente 
in Mnnchen 

B em erk tx 1 1 ST ® 

[)ecl 

Int 

4589 

Abl 1 

O t 

11 29,30 

0 j 

4 

4 

0,00 




4590 

2 

11 24,35 

16,0 

-0,3 



5,5 

Magnet 2 

4591 

3 

276 4,40 



0,00 




4592 

4 

276 11, 7o 







4593 

Decl 

323 47,10 

1 



38,4 


CO 

4594 

Abl 4 

276 11,75 



0,00 




4593 

3 

>76 1.6o 

15,6 

0,1 



5,4 

Magnet 

4596 

2 

11 26,40 



0,00 




4597 

1 

1 1 28,35 







4598 

Dec! 

323 47,10 




38,1 


41' 47' Al>. 

4599 

Incl 1 

303 30,85 






41' 53' Al>. 

4600 

2 

301 58,35 







4501 

3 

344 22,40 







4602 

4 

343 47,60 







4603 

5 

344 16,70 

> 






4604 

6 

343 47,60 







4605 

7 

303 23,00 







4606 

8 

304 11,60 







4607 

Dec] 

323 46,45 




37,3 


5h 30' Ab. 

4608 

Mire h 

255 20,35 







4609 

7 a 

167 23,65 







4610 

,, f 

265 2,50 







4611 


348 18,50 







4612 

„ Iv 

29 1 10,55 


1 





4613 

. 1 

206 59,90 







4614 

„ ni 

307 47,00 







Nrn 

1 4606 Lib ell e 

304« 0 5, 

59 -S 

5,12 - 

W 5,6^ 

1, 344 

[0 0 

5,51- S, 


W 5,65 







H Nro'^ 4608 Mire h ankekftnnter Kirchthurm 




H Nro 4609 „ a Inzell, Kirchthurm 





1 Nro 4610 n f unbekannter Kirchthurm 




1 Nro 4611 „ 1 Hart, Kirchthurm 





1 Nro 4612 „ k Otting, Kirchthurm 





1 Nro 4613 1 Signal am Hochberg, (am. Urbanhaus) 


V Nro 4614 ij m 

nachstgelegenea Eck vom Belvedere 




CLXVII 


1850. Magnetisches Tagebiicli Winkelmessimgen. 

Traunstem 





E 1 

3 

Oit und Tag 
Be/cichnung 
des genu&bt 
aeii SVinkels 

1 

Tlieodo 

liten- 

Ablc&un 


5 rt ^ Vaiiations- 
^ pS JnBtiumente 
^ 5 in Miinclien ^ , 

S > Bemeikungen 


ITi^au^nsteiM^ 

Station C Aug 22 

O t c 

Miie a 190 53,05 

„ b 103 6,10 

,, c|ll4 53,85 

„ dfiSS 21,00 

( 9 38,90 

\ 9 38,65 


173 50,40 

1 126 7,65 „„0 

3|221 25,20. —n 

4|>2l 49, iO 


Dccl 173 50, 3o 

\l)l 4 221 49,70 

3 22 1 23,15 1-*^ 

2 12(> 0,50 

1 126 8,30 

Deol 173 50,50 

Abl 1 ‘210 1,80 

2 209 59,00 .... ,, , 

3 137 45,95 

4 1 37 3o,55 

Decl 173 50,45 

41)1 4 1 37 3b, 1 5 

3 137 .<(>,30 , ,1 „ 

■2 209 09,45 
) 210 1,15 

Ded 173 51,05 

Iiul 1 153 38,45 

2 151 2,60 17,0 


Nro 4615 btaiion C liei dti Hdslaclieir Kapclle 
Nro 4616 Mire a Nussdorf, Kiichthurni 
Nro 4617 ,, 1 j Ticiunstein, PfaiiUrche 

Nro 4618 ,1 c Tittunstein, GottesackerKiiche 

Nro 4619 ,, d Eluslach, Pfarrkiiclie 

Nro 4620 uml 6421 Mne e Sifeiial Hochberg 


8*^ 35' Morg 
Magnet 2 

bb 4 6' Moig 
Magnet 2 

8b 58' Morg 
Magnet 1 

9b 8' Moig 
1,1 Magnet 1 

9b 18'Morg 
Qb 25' Morg 





CLXVill 


1850 . Magnetisches Tagebiich. Winkelraessungen, 

Traunstem, Gaisberg bei Salzburg 



j L-J 


Nummei 

Oit und Tag, 
Bezcichnung 
dcs gemesse 
nen W'lnkels 

Theodo 

liien- 

Ablesuii 

1 




Incl 3 194 25, t5 

4 193 48,95 

5 194 27,05 

6 193 51,10 - 

7 153 25,50 

8 154 17,25 

Decl 173 52,20 

Mae a 190 52,05 
,> b 103 5,85 

„ f 109 5,10| 

„ e 9 38,20 

bei 

Station A Aug 22 


il 21 41,50 
‘ j 21 41,45 
b 11 37,70 
c 315 29,95 
d 308 2,90 
e 346 13,40 
{ 338 55,55 


l0l» O' IVIorg 


Decl 290 56,30 
Abl 1 ^4Z 41,15 


2 244 12,20 

3 337 54,10 

4 338 53,60 


18,9 3,5 1 


12li0' Mttg 


4,2 Magnet 2 


Nro 4650 Libelle 154® 0 5,51 -S 5,22 -W 5,62,194® 0 5,t2-S 5,35 -W 5,68 

4652 Mire a Nussdorf, Kirchthurm 
Nip, 4653 „ b Traunstem, Pfarrthurm 
Nro 4654 ,, f tttendorf, Kirchthuim 
Nro 4655 „ e Sig-nal Hocbberg 

Nro 4656 Station A auf dem Gaisberg bei Salzbuig, neben dei JiuUeLneu Hillte 

Nro 4657 und 4658 Mire a Vorilergtaufen, Signal 

Nro 4659 Mire b St. Johann, Kirchthurm 

Nro 4660 ,, c Laufen, Kirchthurm 

Nro 4661 „ d unbekannter Kirchthurm 

Nro 4662 „ e Weildorf, Kirchthurm 

Nio 4663 „ f Saaldorf, Kirchthurm* 





CLUIX 


1850 Magnetisches Tagebiicli. Winkelmessungen 


Gaisberg bei Salzburg 




CliXS 


1850. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessnngen. 
Gaisberg bei Salzburg 


OrtundTag, xheodo- 
IIBezeichnung liten 
desgemesse- Ablesu’ng 

nftn Winlfft s 


nen Wiukels 


Vaiiations- 

Jnsfrumente 

in Munclien Bemetkungen 


Mire 0 352 55,00 
„ kpi? 59,00|| 

Station B Aug 22 


Mire 

a 

(83 

28,80 

»» 

b 

119 

49,00 

99 

c 

154 

42,30 

Decl 


92 

45,85 

Abl 

J 

45 

3,40 


2 

45 

30,75 


3 

140 

0,90 


4 

140 

28,85 

Decl 


92 

46,95 

Abl. 

4 

140 

27,55 


3 

139 

59,65 


2 

43 

36,10 


1 

45 

10,40 

Decl. 


92 

47,90 

Abl 

1 

56 

38,55 


2 

57 

6,50 


3 

128 

41,40 


4 

128 

46,50 

Decl 


92 

47,20 

Mire 

a 

183 

29,40 

9 * 

c 

154 

42,55 

?9 

d 

139 

20,85 

99 

e 

140 

42,80 

99 

f 

230 

37,00 


il,0 0,9 


21,3 -2,1 


ao,8H,o 


Nro 4695 Mire o Teisendorf (?), Kirclithurju 
4696 ,, k Andering, Kircbthurm 

Nro 4697 Station B nahe an Station A 
Nro 4698 Mire a Staufen, Signal 

Nro 4699 „ t Tittmoniiig, Kirckthurm 

Nro, 4700 „ c Teisendorf, Kirchthurm 

Nro 4717 „ a Staufen, Signal 

Nro 4718 „ c Teisendorf, Kirchthurm. 

Nro 4719 „ d Petting, Kirchthurm 

Nro 4720 „ e Waging, Kirchthurm 

Nro, 4721 „ f : Watamann ( 1 ), Signal 


Lih 6' Ab 


7,7 Masnct 2 


20' Ab. 


8,2 Magnet 2 


32' Ab 


8,5 Magnet 1 


2li 43' Ab. 





CLXXi 


i850. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 

Salzburg 


-c 3 Oit und Tag,, 'riieodo 

- = !k/ei(hnuii» 5 

= = det,^ei.uss( vi.lcMin" s 

iiciiWiiikds ^ ^ 


bta ti 0 II D Aug 24 


: VaiiatioTis- 

" ^ ^ Xnstrumente 
S m Munchen 


Bemerkungen 


Mno 

d 284 

2,05 

}» 

1) 2b4 

6,90 

j» 

t 291 

40,35 


(1 262 

30,45 

if 

e H)i 

2), 75 

a 

i 270 

I4,2o 

Ded 

237 

1,15 

Abl 

] 180 

6,60 


2 180 

41,50 


3 284 

4,70 


4 285 

14, O') 

Decl 

2^7 

1,40 


18,8 - 0,8 


Abl 4 ;85 12 , SO 

3 ihJ: 3,20 .g o 0 3 

3 189 43,25 ] 

1 189 6,60 

Dcol 237 1,50 I 

Abl 1 273 22,00 

2 272 49,00 19 2 . , 

3 201 l8,3o 

4 200 38,60 


Dec! 237 2,00 

Ind 1,216 31,85 

2 217 33,25120 8 

3 237 54,25 ’ 

4 2b6 14,90 

5 2o7 50,00 

6 256 47,50 21,3 


Nro 4722 Station D auf tlem Muncli8l>ei,g 
Nro 4723 Mne a VVeildoif, lurchthurm 

Nro. 4724 ,, 1 j St Leonhaid, Ivirchthuim 

Nio 4725. ,, c Stias.8, Kiiclithnrm 

Nio i72b ,, d Steiul)iunning, Iluclitlmm 

Nio 4727 ,, e Punch, Ki»clitlimni 

Nio 4728 i , Saaldoif, Jvirclithurm, 


\m 48'Moig 


Magnet 2 


58'Morg 


Magnet 2 


toll 9'Morg. 


10^ 21'BIorg 
10^1 28' More: 




CLXXJI 


1850. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessiingen- 

Salzburg. 



4751 

Incl 

7 

^16 21,90 

4752 


8 

217 43,10 

4753 

Decl. 


237 3,90 

4754 

Mire 

f 

270 14,35 

4753 


a 

284 1,85 

4736 

fj 

S 

218 34,03 

4757 

Station 

E Aug 

4758 

Mire 

a 

204 43,15 

4759 


1 

278 12,60 

4760 

If 

c 

241 47,60 

4761 

M 

d 

241 52,45 

4762 

)> 

e 

290 36,60 

4763 

)» 

f 

166 14,70 

4764 

Decl 


184 50,45 

4765 

Abl 

1 

146 36,05 

4766 


2 

148 3,85 

4767 


3 

241 38,56 

4768 


4 

243 0,2s 

4769 

Decl 


194 50,60 

4770 

Mire 

g 

227 56,40 

4771 

jj 

hi 

214 36,90 

4772 

jj 


278 12,60 


11*1 4 ' Morg 


llh 3Z' Morg 


-1,2 Magnet 2. 


11*1 45'Moig 


Nro. 4752 Libelle 217® 0 5,23 -S 5,19 -W 5,95,257® 0 5,15 - S 5,20 -W 6,99 

Nro. 4754 Mire f Saaldorf, Kirclithurin 

Nro 4755 ,, a Weildorf, Kircbthurm 

Nro 4756 ,, g* MUhln, Kircbthurm 

Nro 4757 Station E auf dem Monchsberff, bei Station D 

Nro 4758 Mire a Laufen, Kircbthurm 

Nro 4759 ,, b St Johann, Kircbthurm 

Nro 4760 „ c Weildorf, Karchthurm 

Nro 4761 ,, d St Leonhard, Kirchtburm 

Nro 4762 ,, e Staufen, Signal 

Nro 4763 „ f Muhin, Kirchtburm 

Nro 4770 ,, g Saaldorf, Kircbthurm 

Nro 4771 „ h Salzhurghofen, Kirchtburm 

Nro 4772 ,, b St Johann, Kircbthurm 



CLXXIII 


1850. Magnetischcs Tagebuch Wmkelmessungen. 


Salzburg, Laufen. 


c g 

QJ Q 

s = 

^rtund Tag 
Bezeithiiung 
les gcmcsse 
leii Wmlvcls 

Thcodo- 

hten- 

Vblcsung 

=S 

1 

TS 

u 1 
05 1 

S 

05 

H i 

c £ 
c 

i M 
w £ 

<s.s 

4- H __ 

? £ 

•H ^ 

4,4 "O H 

Vdiiations- 
fnatruinente 
m Munchen 

Benierkungen 

CJ ^ 

fc. r 

C C 95 *■ 

)ecl 

Int 



0 1 

o 


/ 


1 


4773 

Mile c 

241 47,55 







4774 


61 28,10i 








Jtbaufen. 







4775 

Station A. Aug 26 






4776 

Mue a 

245 0,35 







4777 

n b 

205 47,05 







4778 


254 21,50 







4779 

„ d 

326 21,40 







4780 

Decl 

57 9,45 




33,2 


8li 28'Moig* 

4781 

Abl 1 

104 50,70 



-0,06 




4782 

2 

105 16,90 

13,0 

-0,1 


4,6 

Magnet 2 

4783 

3 

9 19,80 



0,00 




4784 

4 

9 11,05 






4785 

Decl 

57 9,60 




33,7 


86 40'Moig 

4786 

Abl 4 

9 13,00 



0,00 




1787 

3 

9 19,65 

13,9 

-0,8 



4,4 

Magnet 2* 

4788 

2 

105 17,00 


-0,06 



4789 

1 

104 30,50 







4790 

Decl 

57 9,65 




34,0 


8li 50' Moig 

4791 

Incl 1 

36 52,45 






8li 57' Morg. 

4792 

2 

37 32,90 







4793 

3 

77 51,40 

13,3 






4794 

4 

7b 52,05 







4795 

5 

77 54,50 







4796 

6 

76 51,20 

14,0 






4797 

7 

36 37,90 






4798 

8 

l] 37 47,00 







4799 

Decl 

1 57 12,50 


1 


36,7 


lah 33' Morg 


Nio 4773 Mue c Weildoif, , Kiiclithum 
Kio 4774 „ 1 Stdtioa \ 

Nro 4775 Station A auf der Hohe westlich von Laufen 

Nio 4776 Mile .i unbekannter luichthmm 

Nro 4777 „ b Staufen, Signal 

Nio 4778 „ c Keighani, Kiiclithuim 

Nro 4779 „ (1 liHufen, Kuchthuim 

Nro 4798 Libelle 37‘» 0 5,39 - S 6,00 -W 5,74, 770^ 0 5,40 -S 5,99 VV 5,71 




CLS5;iv 


1850, Magnetisches Tagebuch. Winkelinessiingen. 

Laufen. 




rr.'sxv 

1K10 MagiM‘tiHc!i<‘s* Tagulmoli. \Vink(*lmt*SHimg«*n. 



CLXXVI 


1850. Mapetisches Tagebuch. Winkelinessungeu. 
Burghausen, Altotting 


o 

-si 

illiii 

Theodo- 

hten- 


1 s 

i oa 

« r 

■v» U il 

Vanationa- 
Instrumente 
in Munclien 

Oenierkung 

= 2 

lies gemesse 
lien Winkels 

\blesung 

e 

V 

h 

§ c *- 

Decl 

Int 



O / 

O 

i 

/ 




4845 

4846 

4847 

4848 

4849 

Mire e 
” ^ 

” 1 
» t 

232 56,70 
231 25,90 
234 31,50 
179 34,05 
93 1,40 








AUSttiMff. 







4850 

S tation A Aug 27 






4851 

4852 

4853 

4854 

Mire a 

3> 

31 C 

» d 

156 8,30 

201 10,35 
203 59,90 
210 21,95 







4855 

Decl 

120 56,80 




43,2 


2l» 35' Ab 

4856 

4857 

4858 

4859 

Abl. 1 
2 

3 

4 

72 37,75 

73 7,90 

168 54,95 

169 10,30 

16,1 

-3,1 

0,08 

-0,02 


8,7 

Magnet 2 

4860 

Decl 

120 55,65 




42,6 


2l> 47' Ab 

4861 

4862 

4863 1 

4864 

Abl. 4 
3 
2 
1 

169 9,00 

168 53,80 
73 5,80 

72 34,80 

16,7 

-1,6 

-0,02 

0,08 


8,8 

i 

Magnet 2. 

4865 

Decl 

120 54,50 




12,1 


35 0' Ab 

4866 

4867 

4868 

4869 

Abl 4 
2 
3 

i 4 

84 17,10 
84 47,65 
157 18,50 
,157 15,55 

16,1 

-1.3 

0,08 

0,00 


9,0 

Magnet 1 

: 4870 

Decl 

|l20 34,35 

1 



^1,6 


3l‘ 13' Ab 


4845 Mire e Burghansen, Schloas, zweiter Tliurm 
Nro. 4846 „ f Burghauaen, Schlosa, dritter Thurm 

Nro 4841 „ g Burghf^uaen, Scliloaa, Kirchthurm 

Nro 4848 „ a Aaten, Kirchthurm 

Nro 4849 „ h xiacliatgelegener Gren/atein 

Nro 4850 Station A links von dei Straaae nach Tiaimstein 
Nro 4851 Mire a Okernbergkirchen, Kirckthurm* 

Nro 4852 ,, b Polling, Kirchthurm 
Nro 4853 „ c Tttssling, Kirchthurm 

Nro 4854 ,j d Burglarchen, Kirchthurni* 





cLXxvn 


1850 . Magnetisches Tagebiicli Wmkelmessimgen. 
Altotting, Haag 


Laufende | 

Niimmer 

Ort iiiul Tag, 
Bezel ch nun g 
desgemessc 
lien Wink els 

Tlieodo 

liten 

Ablesung 

4871 

Iiicl 1 

O ' 

100 41, SO 

4872 

2 

100 46,45 

4873 

3 

(41 26,75 

4874 

4 

141 8,85 

4875 

5 

141 27,60 

487 6 

6 

141 0,85 

4877 

7 

100 24,55 

4878 

8 

101 3,95 

4879 

Dec! 

120 52,55 

4880 

Mile a 

156 7,60 

4881 

A ) 

78 7,90 

4882 

3) e 

77 46,00 

4883 

,, f 

125 7,85 

4884 


166 40,60 

4885 


210 21,00 

4886 

,, b| 

201 10,00 



4887 

Station 

A Aug, 2 



3^^ 19' Ab. 


39,7 3J^56'Ab 


Miie a 340 24,35 
„ b 305 13,95 
5 , c 324 56,60 

Bed 161 10,50 


1 209 17,15 

2 209 20,20 
3|11 3 20,00 
4 112 47,45 


18,1 H,4 


43,6 IhlO'Ab 


6,7 ptagaet 2, 


Nro 4878 Libelle 100° O 5,29 - S 5,39 -W 5,85, 14 0 

Nro 4880 Miie a Obernbeigliirclieu, Kirththuim 

^ro 4881 und 4882 Miie 6 Altotfin^, beide Stiftsiliiime 

Nro 4883 Mire f Winhunng, Kirchthuirin 

Kro 4884 ,, g Altrtuililcloif, Kirclithuirm 

Nro 4885 ,, d Burgkirclien, ICiicliihurin 

Nio 4886 ,, 1) l^olling-, Kirchtburcn 

Nro 4887 Station A. westl vom SchIo«se, am Kluffelfang* 

TSTro 4888 Mire a - Kirdireit, Iv^irclithuim 

Nro 4889 „ b . Reclitmehiing, Kiiclithurm 

Nro 4890 „ c *1 Oriesfitatt, Kirclitlmrin 


0 5,31- S 5,50- W 5,b5 


CLXXVIII 






CLXXIX 


1850 Ma^netisclies Tagebiich Winkelmessmigen* 
Wasserburg 



a 

^ c 

1 Variations - 

Instiumente 
jin Muncheu 

Bemerkungen 

gj 

c C £ 

Decl 

Int 

1 




4922 

Station 

C Aug 2 

4923 

Mac a 

O ^ 

227 11,10 

4924 

,, b 

263 37, 7o 

4925 

„ a 

227 11,20 

4925 

„ <' 

315 47,91) 

4927 

,, cl 

102 2,95 

4928 

,, c 

83 20,10 

4929 

„ f 

115 47,95 

4930 

>j s 

359 45,75 

4931 

Decl 

85 48,60 

4932 

Abl 1 

133 52,05 

4933 

2 

133 39,30 

4034 

3 

37 51,40 

4935 

4 

37 50,60 

4936 

Decl 

85 48,05 

4937 

Abl 4 

37 50,86 

4938 

3 

37 51,45 

4939 

2 

133 39,50 

4940 

1 

133 50,95 

4941 

Decl 

85 48,30 

4942 

Incl 1 

65 13,55 

4943 

2 

66 4,05 

4944 

3 

106 43,50 

4945 

4 

105 40,00 

4946 

5 

toe 38,00 

4947 

6 

105 39,50 


5h 51' Ab 
9,8 Magnet 2 

r Ab 

10,0 Magnet 2 

6li 11' Ab 
61* 17' Ab 


Nro 4022 Station C auf dem tislfiiifferfeld, bei Station A vom vorigen Jalire 
Nro 4023 Mire n Signal (») auf einer hervoiragenden Bergspit/e 
Nro 4024 „ 1) jfciiselfing, Kirththuim 

Nro 4925 ,, a Signal (») auf einer liervorragend en Bergspits-e 

Nro 4926 ,, c Albertuicli, Kuclifhurni 

Nro 4027 „ d Kiichieit, Kirchthurm 

Nro 4028 ,, e 0 dels ham, Kiichtliurni 

Nro 4020 „ f unbelianntei Kirchthurm 

Nro 4930 „ g unhekannter Kirchthurni 



CLXXX 


i8S0. Magnetisches Tagebuch. Wmkelmessungen. 
Wasserburg, Munchen. 


^ OrtiindTag, 

Theodo- 

£ Bezeichnung 

liten- 

S desgcmesse 
>: nen Winkels 

Ablesung 


— - 


5 S 

« 

o o 


•P M 

4^ « £ 

§ 



® 1® j> 

^ d 

l4 ^ Id 

o ff £ 


UP'S 


Inti 7 65 3,45 
8 66 18,05 

Decl 85 47,00 

Mue h 217 18,15 
„ c 315 47,40 
„ 1 116 47,20 

„ d 102 2 , On 

„ k 90 42,90 
„ b 263 37,00 
„ 1 21b 28,76 

MikneHen. 

Station B Aug 30 
Mire a lU 1,55 
Decl 297 46,90 

Abl 1 334' 4,45 

2 334 28,05 , , , „ , 

3 261 q,90 ’■^1 

1 261 25,20 

Decl 297 46,55 

Abl 4 261 24,35 

3 261 10,40 ij 2 00 

2 334 28,85 

1 334 3,30 

Decl 297 46,90 

Abl 1 345 56,90 

2 346 13.55L, . , . 

3 249 6,30 

4 249 54,10 


n ns; ^3,0 
■0.05 43 

0 03 

43,1 


Maffnel 1 


Magnet I 


Magnet 


Nro. 4949 Libelle 66° 0 5,39 -S 5,40 -W 5,75,1060 . 0 5,37 - S 5,39 - W 5,81 

N¥b 49^1 Mire K * Griestitatt, Kirclithurm 

Nro 4952 „ c Albortaich, Kirclithurm 

Nro 4953 „ i Mattenbett, Kirch thurm 

Nro 4954 ,, <1 Kirchreit, Kirch thurm 

Nro 4955 „ k Haag, Scbloasthurm 

Nro 4956 „ b Eiseliing, Kirchtharm 

Nro 4957 ,, 1 naher Orenzstein 

Nro 4958 Station B Saule suilJitlich von nlftr Stewwitrte 

Nfo 4959 Mire a Ramersdorf Kircbthttr& 




CLXXXI 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Munchen ' 


I O.tnndTag, .fheodo- 
- licveicluiung 

5 desgcmcssc-Ublesnng 

^ non Winkfls ® 


DecI 297 47,30 

Al)l 4 249 52,70 
3 249 b,75 

2 346 14,10 

1 345 54, 6o 

Dccl 297 46,95 
Mire a 112 1,75 

Station B Aug 30 

IncI 1 114 39,35 

2 113 37,50 , . . 

3 73 15,40 

4 74 2,65 

5 73 1,20 

6 74 1 1,10 . , p 

7 114 37.75 

8 113 34,55 

h t a 1 1 o a B Sept 9 

Incl 1 11239 52,95| 

2 240 54,05 ^ . 


Variation 8- 
Instrumente 
in Munchen 

Bemerkungen 

Decl 1 Int 



S ta tio 
Mire 
Dccl 
Abl 


3 28 1 35,00 

4 280 10,85 

5 281 33,80 

6 280 22,70 

7 239 45,35 

8 24 I 4,70 

n B Sept 12 
a 112 13,101 
297 57,25 

1 334 12,45 

2 334 38,7oL 

3 261 43,80 

4 261 14,00 


11,2-1,1 


45' Ab 


m Ab 


J^IMagnet 1 


Nio 40hl Mire a Ramersdoif, luichthunn 
Nro 4982 Stalioit B Saule sildoathch von der Sternwarte 
Nro 4900 Libelle il4« 0 5,52 - W 5,65 - N 5,66 - S 5,56 , 74‘> 0 5,50- 

W 5,70 -N 5,75 -S 5,43 

Nro 4991 Station B Saule sildustlich von der Sternwarte 

Nro 4999 Iibelle 241'^ 0 5,50 - S 5,39 - W 5,69,2810 0 5,43 - S 5,41 -W 5,71 

Nro 5000 Station B Saule sudostlich von der Sternwarte 
Nro 5001 Mire a Eameradorf, Kirchthurm 




CLXXXII 


1850. Magnetisches Tagebuch Winkelmessungen. 
Munchen, Oettingen 



Ort und Tag, 



a 


Variations- 



Thecdo- 


a S 


Instrumente 


C3 S 


hteii- 

s 

« 



in Mfi lichen 

Bemerkting-en 

p e 

des gemesse 
neii'Wmkels 

Ablesung 

6 

V 

E-1 

“I 

3 OJ 

wDts 


Int 



0 ^ 

o 

i 

2 




5007 

Decl 

297 56,95 




44,2 



5008 

Abl 4 

261 12,40 



0,08 

-0,06 

44,2 

8,8 


5009 

5010 

3 

2 

261 41,0o 
334 40,80 

10,4 

-1,0 

44,0 

44,0 

9,0 

9,0 

Magnet t 

5011 

1 

334 13,53 



44,0 

9,0 


: 5012 

Decl 

297 56,55 




44,0 



' 5013 

Abl 1 

249 18,75 



0,06 

44,0 

^0 


5014 

2 

249 45,30 

10,6 

1,4 

44,0 

9,0 

Magnet 2 

5015 

3 

346 34,30 

-0,08 

43,9 

8,7 


5016 

4 

34t) 3,40 



43,9 

8,8 


5017 

Decl 

297 35,50 




43,7 



5018 

Abl 4 

346 3,95 



-0,08 

43,6 

8,4 


I 5019 

3 

346 34,35 

10,4 

-0.9 

43,3 

8,7 

Magnet 2 

5020 

2 

249 44,0,5 

0,04 

43,4 

8,7 

5021 

1 

249 22,10 



43,4 

8,6 


mil 

, Decl. 

297 55,70 




43,3 



5023 

Mire a 

112 13,90 







5024 

Incl 1 

234 9,65 






3l> 23' Ab, 

5026 

2 

233 0,50 

10,1 






5026 

3 

192 41,43 






5027 

4 

193 37,05 







5028 

5 

192 22,55 







5029 

6 

193 44,55 

jt0,5 






5030 

7 

234 4,60 






5031 

8 

232 58,50 








OeMUt^ffen* 







5032 

Station A. Sept 13 






5033 

Mire a 

165 7,40 







5034 

» b 

270 16,55 







5035 


340 62,23 







5036 

» d 

300 55,60 








Nro* 5023 Mire a Kamersdorf, Kirchtliurm 

Nro 5,Q3l Liljelle •233«> 0 5,54 -S 5,bT - W 5,67, 193o 0 5,56 -S 5,88- W 5,6T 

Nro 5032f Station A oatlich vom Bahnhofe 

Nro 5033 Mire a liihingen, Kirchthui m 

Nro 5034 ,, b Klostemmmern (*), Kirchthurni 

Nro 5035 ,, c Wemding’, KircHthurm 

Nro 5036 ,, d Allerheim (?), Kirchthurin Dierauf die Microscope veirandert 




CLXXXIII 


1850 Magnetisches Tagebucli. Wmkelmessungen. 

Oettmgen 


i-rt S-( 

^ s 

s a 

cQ c; 


Oit und Tag, 
Be/cic hilling 
des gcmesse- 
uen Winkcls 


Theodo- 

liten- 

Ablesung 


s 

I H 


c 2 

t I 


I 

I O C 9J 


Vauatinns- 
Instnimente 
in Miinchen 


Oecl Jnt 


Beni erkun gen 


5037 

5038 

5039 

5040 

5041 

5042 

5043 

5044 

5045 

504b 

5047 

5048 

5049 

5050 

5051 

5052 

5053 

5054 

5055 

5056 

5057 

5058 

5059 

5060 

5061 

5062 

5063 

5064 


Nro 

Nro 

Nro 

Nro 

Nro 

Nro 

Nio 

Nro 

Nro 


Mire 

5> 

Decl 

Abl 

Dcd 

Abl 


DpcI 

Iiicl 


9,4 


1,4 


8,5 


•2,5 


0,00 

• 0,01 

- 0,01 

0,00 


39,8 


97 0,601 

165 6,40| 

ill 13 25,80 

129 4I,6o 1 I 1 llag^g 

1 79 56,401 
i 79 54,80| 

3 179 31.25| 

4 179 19,55 

129 40,90 

4||l79 20,40 
3||l79 32,60 

79 58,15 

80 0,75 

129 41,20jl II I 1139, 7 

108 9,9o! 

2||I09 38,40 
3||151 29,40 

149 55,85 
151 25,1b 

150 3,50| 

108 9,05 

109 43 , 45 ; 

Decl ||129 40,40l || | ||39,6 

Mire a||l63 6,45 

185 58,85 
206 9,35 
236 0,45 

j235 34^301 


7,9 


7,3 


17,8 


18,2 


5h 17' Ab 

Magnet 2 

5^1 29' Ab 

Magnet 2 

39' Ab 
45^ Ab 


21' Ab 


5037 Mire e 

5038 „ a 

5039 „ i 

5058 Libelle 

5060 Mile a 

5061 „ g 

5062 „ li 

5063 ,, 1 

6064 k 


Oeltingen, prot ICirclitliuiin 
Jbhingen, ICirchtliurni 
Mugeshtim, Kuclitliurm 
1090 0 5,47 - S 5,32 - W 5,72 , ISO® 
tlungen, Kirclithurm 
Hochhaltingen, Kirclithum 
Ulzwingcn, Kirchtlmrm 
Wallerstein, Schloasthmm. 
unbekannter Kxcclitburm^ 


0 5,49 -S 5,33.W 5,72 




OLXXXIV 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelnoessungen. 
Oettmgen, Culmbach 



Ort uiidTag, 

Theodo- 


Bezeichnuiig 

liteu- 

^ 1 

des gemesse 
nenWinkels 

Ablesung 


Variations.* 
Insirnmente 
10 Munchen 


Bemerkungren 


1 255 1,25 

m 297 49,55 
n 312 8,15 
0 317 37,401 
c 340 51,50'| 


€^uMmhaehm 

St ati 0 n A Sept 15 


5071 

Mire 

a 

55 

34,10 

5072 

9l 

b 

139 

57,10 

5073 


c 

160 

18,70 

5074 

U 

d 

169 

35,40 

5075 

5» 

e 

194 

38,30 

5076 

i> 

f 

220 

49,30 

bm 

99 

g 

241 

41,00 

507§ 

99 

b 

^51 

1,70 

50lf 

.. 

1 

258 

19,75 

5080 

99 

k 

276 

50,76 

5081 

99 

1 

322 

26,16 

5082 

99 

m 

71 

39,00 

5083 

9 * 

n 

186 

22,55 


Nro 5065 Mire 1 

Nro 5U66 ,, m 

Nro 5067 „ n 

Nro. 506S „ 0 

Nro* 5069 „ c 

Nro 5070 Station 
Nro 5071 Mire a 
Nro 5072 „ b 

Nro 5073 „ c 

Nro 6074 „ (I 

Nro 5075 „ e 

Nro 5076 „ f 

Nro 5077 „ s 

Nro 5076 „ b 

Nro 5079 „ i 

Nro 5080 „ k 

Nro 5081 „ 1 

Nro 5082 „ m 

Nro 5083 „ n 


Dd.rnzimmera, Kirchthurm 
Muningen, Kirobthurm 
BUhl, Kirchthurm 
Schw^rsheim (?), Kirchthurm 
Wemding’, Kirchthurm 
A auf (lem Reliberg 
Presseck, Kirchthurm 
Badersberg, Belvedere, Signalstange 
Werbriick (?), Kirchthurm 
entferatea Signal 
»» *» 

Signal bei Neudorf 
unbekanntes Signal 


Signal auf dem Rehberg 
Plasienburg, Haupttburin 
Melkendorf, Kirch^tktvm 



CLXXXV 


1850. Magnetisches Tagebuch. Wmkelmessungen. 


Culnibach 




CLXXXVI 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Culmbach, Bayreuth. 



Variations- 


^11 

In strum ente 



in Munchen 

BemerLungeii 

O ^ 

Decl Jnt 






^ <u 

Ortund Tag, 

Theodo- 

3 s 

Bezeichnung 

liten- 

3 1 

des gemesse 

Ablesunj 


nen Wiakels 


Mire h 


251 2,45 

l25l 2,25 
11220 49,35 
0 220 53,90 


JSayw*euMH» 

Station A Sept 16 

Miie a 75 15,65 
„ b 319 13,00 
,, c27o 9,15 I 
„ d 108 59,75 
„ e 67 44,40 
„ f 278 55,80 

Decl 153 38,90 

Abl. i 205 24,55 

2 203 40,65 

3 103 29,95 ^^'^’^’^ ... 

4 102 3,35 

Decl 153 37,90 

AbL 4 102 2,85 

3 103 29,00 .2 

2 203 38,60 

1 205 22,60 

Decl* 153 36,95 

Incl 1 131 39,50 

2 132 27,40 

3 175 45,25 

4 175 1,00 


Nto 5117 and 5118 Mire h unbelcanntei Signal 

Nxo 5119 Mire f Signal bei N^eurlorf 

Xro 5120 „ 0 Neudorf, Linde 

Nro 5021 Station A westlich vou der Stadt 

Xro 5122 Mire a Ocbsenkopf, Signal 

Xro 5123 ,, b Sopbienberg Signal 

Xro 5124 „ c Schobertaberg, Signal 

Nro 5125 „ d. entferntes Signal 

Xro 5126 „ e Brandenbarger, St. Georg 

Nro. 5127 „ f , IWistelbach, Kuehthurm. 


39,4 4i» 7 ' Ab 

9,8 Magnet 2* 

39,2 4*‘ 18' Ab 

10,2 Magnet 2 

39,0 28' Ab 

4b 35' Ab 



CLXXXVII 


1850 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessimgen. 

Bayreuth. 


u 

<u 

Ort and Tag, 

Theodo 


Be/eiclinung 

liten- 

s 

tics gcinosso 

Ablesnnj 

'/r 

nen Wiakels 



1 j Variations- 
1 Instrumente 
i in Munchen 

Bemerkungen 

; Decl 1 Int 1 

1 


38,3 13' Ab 


11 >8 Magnet 1 


23' Ab 


5 175 39,10 

6 175 4,10 o . 

7 131 42,60 ^ 

8 132 28,50 

153 37,40 

1 114 58,20 

2 116 0,80 .. 

3 191 23,10 

4 192 9,20 

153 37,10 

3 108 59,63 
a 75 14,70 
h 319 12, 2o 
c 67 43,83 
g 38 40,53 
h 39 12,40 
I 61 10,55 


b I a 1 1 0 11 B Sept 17 

Mae a 27 31,95 

„ b 76 26,50 

„ c 196 21,70 

„ d 38 34,40 

„ e 67 19,00 


Nro 5146 Libelle 132° 0 5,13 - S 5,73- W 6,03,175° 0 5,12-S 5,84-W 6,09 

Nro 5153 Mxre d entfeintes Signal 

Nro 5154 ,, u Ochsenkopf, Signal 

Nro 5155 „ b Sophienbtrff, Signal 

Nro 5156 ,, e Brand enbuigei, St Georg 

Nro 5157 ,, g Bayreuth, prot Kiiche, sudl Tliurm 

Nro 5158 „ b „ „ » nordl Tburm 

Nro 5159 ,, i naher Grenzstein, Mitte 

Nio 5160 Station B auf dei Anhobe „Schone Blick“ genannt 

Nro 5161 Mwe a Schobertsbeig, Signal 

Nro 5162 „ b Sopliienberg, Signal 

Nro 5163 „ c Kobe Warl, Signal 

Nro 5164 ,, d Mistelbach, Kirchthurm 

Nro 5165 ,, e Gcseea, Kirchthurm 




CLXXXVIll 

i850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Bayreuth, Lichtenfels. 


CLXXXIX 


1850. Magnetisches Tagebiich Winkelmessiingen. 
Lichtenfels 




M.ic b 16G 39,50 
j> p 5 0,95 

„ ^ ) 138 50 80 

„ d 78 18,45 

„ ( 328 4,50 

„ f 18() 35,50 

„ £• ^Hb 0,40 

„ h 254 53,20 

Decl 49 42,15 

Abl 1 101 11,00 

2 lOl 20,10 . . 

4 358 1 1, GO 

4 3oB 7,70 

Dec] 49 ^l,;o 

AM i| 35o 2,^5 

) ] 1 5,95 .. , 

2 10 1 19,00 ' " 

MOl 10,15 

Ded 19 42,10 

IncI 1 27 )(),35 

2 28 21, 4o o n 

3 72 0,05 

1 71 17,60 

5 71 o7,80 

() 71 14,50 on 

7 27 35,80 

8 28 30,00 

Detl 49 42,70 


31,3 7li 40'Moig 


•1,1 10,9 Magnet 2 

0,00 

31,2 50'Moig. 


-0 1 1 10,5 Magnet 2 

I 0,00 


31,1 8*^2'^Moig 

8b 8' Morg 


32,2 8h 43' Moig 


Nio 5194 Miie b StaffeUtein , JLiichtbuim 

Nro 5105 ,, c Ban/, sudostl Tlitum 

Nro 5106 ,, c Bun/, noulwestl Tbuim 

Nro 5107 ,, (1 Liclilenfels, Kiichtliuim 

Nro 5198 ,, <* Signal (0, ungefuhr exne halbe JVIeile entfernt 

Nro 5100 ,, 1 «fil>en del Kapelle auf dem ^taffelberg 

Nro 5200 ,, j. Signal aul dei Haid 

Nro 5201 ,, h Mistelfeld, Kiiclithuim 

Nro 5220 Libelle 280 0 5,27-S 5,30- W 5,91, 71 0 5,30 - S 5,19 -W 5,84 




cxc 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 


Lichtenfels, Schweinfart. 



Mae b 166 39,45 
„ a 185 47,10 
„ 1 337 16,90 

„ k 82 32,45 
„ c 138 50,50 

Schweinfm*t. 

Station A Sept. 19 

Miie a 355 6,8o| 

„ b 350 15,10 
„ c 5 6,00 

„ <3 39 47,45 

„ e 59 43,10 
„ f 128 25,85 
„ g 121 32,30 

Decl 281 12,90 

Abl. 1 333 9,30 

2 332 18,40 . o in 

3 230 14,75 

4 229 11,75 

Decl 281 13,10 

Abl 4 229 6,50 

3 230 16,60 g. 

2 332 23,10 
1 333 5,85 

Decl 281 13,05 


7b 36' Morg 


12,1 Magnet 2 


7b 45' Morg, 


11,7 Magnet 2. 


7b 55' Morg, 


Nro 5222 Mire b 
Nro 5223 „ a 
Nro 5224 „ i 
Nro 5225 „ k 
Nro 5226 „ c 
Nro 5227 Station 
Nro 5228 Mire a 
Nro 5229 „ b 
Nro 5230 „ c 
Nro 5231 „ d 
Nro 5232 „ e 
Nto 5233 „ f 
Nro. 5234 j> 8 


StafiPelstein, Kirchthurm 
Staffelberg, Kapelle 
Michelau, Kirchthurm 
Lichtenfels, Signal 
Banz, nordwestl Thnrm 
A auf (lem Johannesberg 
Brebersdorf, Kirchthurm 
Soniersdorf, Kirchthurm 
Gelderiheim, Kirchthurm 
Schwemfurt, Obere Thor, Thurm 
Scliweinfurt, Obere Kircbe, Thuim 
Gochsheira, Kirchthurm 
unbelcannter Kirchthurm. 


CXCI 


1850. Magnetisches Tagebiicli. Winkelmessimgen. 

Schweinfurt, Wurzburg 


L an fend e 
jSnmmer 

Oil iind Tag 
Be/ciclinung 
dcs gerncfasc- 
aen Winkels 

Thcodo- 

liten- 

Ablesung 

n 


o / 

5246 

Incl 1 

258 58,30 

5247 

2 

260 5,25 

5248 

3 

303 54,75 

5249 

4 

302 32,56 

5250 

5 

103 45,60 

5251 

6 

302 34,00 

5252 

7 

258 39,90 

5253 

8 

260 18,05 

5254 

Oecl 

281 14,15 

5255 

Miie c 

0 6, 2 D 

5256 

a 

355 7,25 

5257 

„ li 

‘)4 13,20 

6258 

„ b 

350 15,70| 


2'Morg 


33,8 \m 36' Moig 


S t a 1 1 0 n A Sept* 10 


Mile a 

349 53,50 

„ b 

349 53,00 

. C 

2 49,30 


28 39,45 

3, e 

127 45,45 

„ f 

331 4,20 

Dec! 

110 40,45 

A 1)1 1 

59 10,25 

2 

60 11,25 

3 

161 21,25 

4 

162 0,05 


17,0 "1,8 


Ul* 16' Ab 


14 7 Magnet 2 


ti 

2600 0 5,20 -S 5,62 -W 6,01 , 303<5 0 5,21 - S 5,61 - W 5,09 

GeldeisliPim, ICiichthurra 

Biebtrgfloil, IlucKlIjurni 

Sthwunlui t, JohanneslcurcliL 

Sonieisdorl, Kircliihuim 

A Inul ] (lei Festuny, am VVeg nacli Heitlclljciff 
Berfehoiie, Baum 
Beighohe, Kreu/ 
testung, Tlmim 
Wui/buig, Dorn, Kupjjel 
Beigholie, Signal oder Kapellc. 
lUaixaluilf, Xlium Unlc«, 


CSLCII 


Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 

"Wurzburg 



5277 
I 5278 

5279 

5280 

5281 

5282 

5283 
6284 


Vttiiations- 
Inst rum elite 
"S 5 m M finch en 


I; I Decl Int 


Bemerkiin^en 


DecL 110 39,10 

Abl 4 161 39,55 

3 161 23,00 . 

2 60 7,60 

1 59 10,55 

Decl 110 39,60 

Incl 1 88 32,15 

2 89 32,40 1 

3 133 9,70 

4 131 58,00 

5 133 6,95 

6 132 2,50 

7 88 20,70 

8 89 39,35 

DecL 110 37,95 

m. 1 71 56,95 

2 72 47,50 ... 

3 148 50,10 

4 149 0,75 

Decl 110 38,50 

Mire e 127 45,40 
,, 0/ 349 53,10 

„ f 331 4,25 

Station B Sept. 20 

Mile a 21 30,40] 

„ b 95 56,75 
I, c 8 56,55 

Decl 61 29,65 I 


4b 28' Ab 


Magnet 2 


4b 38' Ab. 
tb 45' Ab. 


5b 21^ Ab 


Magnet 1* 


l5b 30' Ab 


111 Ob 4' Morg, 


Nro 5284 Libelle 89° 0 5,12 -S 5,70-W 6,10, 133" 0 5,11 -S 5,69 W S,06 

Nro 5291 Mire e Bevgliuhe, Signal 

Nro 5292 „ a Berghobe, Baum 

Nro 5293 „ f Manahulf, Thurm IinJcB 

Nro 5294 Station B auf dem Keppelosberg, oberimlb der Marialiillfalvircho 
Nro 4295 Mire a Rfimbader Steig, Linde 

Nro 5296 „ b Zell, Kircbtharm ' 

Nro 4297 „ c Wtirzburg, Stiftalarche, Ktipv«l 


CXCIIl 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Wurzburg 


S Oit und Tag, 


lie , Theodo- 

Bp/eichnung 

des gemesse- uiesung 
nen Wmkels ° 


Vanations- 
Instrumente 
5 m Milncben 


Bern erkun gen 



10,2 Magnet 2. 

lOii U'Morg 

10,2 Magnet 2 

lOh 26'Morg 

10,2 Magnet 1 

10J‘ 36'Morg 
10^' 43' Morg 


Abl 1 113 6,05 

2 112 17,85 .2 9-0 4 

3 10 42,45 ^2'^ ^21 

4 9 53,40 

Decl. 61 29,70 

Abl 4 9 54,60 

3 10 44,55 .3 0 .1 8 
2 112 18,55^3’^ ... 

1 113 6,45 

DecL 61 30,30 

Abl if 99 59,00 ... 

2 99 41,05 ... . . 

3 23 32,60 . .. 

1 22 48,65 

Ded 61 29,65 

Incl 1 39 33,55 

2 40 16,00 . . . 

3 83 51,10 

4 82 54,65 

5 83 45,55 

6 82 53,85 . . 

7 39 22,55 

8 40 31,00 

Decl 61 31,40 

Mile il 79 43,60 
,, e 304 56,6b 
„ i 304 56,30 
„ g 36 24,05 
„ b 9b 56,90 
„ a 2t 30,90 
„ h ^84 27,45 


Nro 5321 Libellt O 5,23 - S 5,70 -W 5,95,830 0 5,19 -S 5,71 -W 5,97 

Nrn 5323 Mire 3 entfeinter Kiichthurm (links vom Wege) 

Nro 5324 ,, e Bergholie, Baum 

Nro 5325 ,, i Beighohe, Kreii/* 

Nro 5326 ,, g Wurzburg, Festung, Hauptthurm 
Nro 5327 „ b Zell, KirchtUurm 

Nro 5328 „ a Rdmbacler Steig, Linde 

Nro 5329 „ h , Ran (lers acker, (undeutlich) 


|lll» 16‘Moig 



CXCIV 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Wurzburg 


Laufende 

Nummer 

Ort uiidTag, 

Bezeichnun^ 
des gemesse- 
neii WinkeU 

Theodo 

liten- 

Ablesun 



5330 

Station C Sept 


Decl Int 


Decl '314 39,20 

Abl 1 263 15,90 Q 3Q 

2 264 16,15 40 4 

3 6 15,00 .0,10 

4 5 50,70 


15,6 piaguct 2. 


Nro 5330 Station 
Nro 5331 Mire a 
Nro 5332 „ 1) 

Nro 5333 „ c 
Nro 5334 „ (I 
Nro 5335 „ e 
Nro 5336 „ f 
Nro 5337 „ ff 
Nro 5338 „ li 
Nr? 9830 „ 1 

Nro 5340 „ k 
Nro 5341 „ 1 

Nro 5342 „ m 
Nro 5343 „ u 
Nro 5344 „ o 
Nro 6345 „ p 
Nro. 5346 „ a 


C am frOheren trufonoinetrischen Signal auf (lemKoppelesberff 
Handersacker, KjLrchtimrm 
Kottendorf, Kirchtharm 
unbekannter Kirchtkarm 
Kurnach, Kirclitharm 
Hettstadt, Kirchthurm 
Veitshuchheim, Kirchthurm 
Dingorsheim, Kirch thurin 
uiihekannter Kirchtharm 
unbekannter Kirchthurm. 

Brlabrunn, Kircbtharm 
entferntes Signal (?) 

Gundersleben, Kirchtburm 
unbekannter Kirchthurm 







cxcv 


1850. Ma^iietisches Tagebuch. Winkelmessimgen. 


Wurzburg, Gemunden 


cu' - 

Oit und Tag 

Theodo- 


5 i 

Be/cichnniig 

hten- 

q 

*72 £ 

d('t) geniesse 

Ablcsung 

C 

i 


ru 11 Wiakels 


q 

E- 



Decl 314 38,5^1 

Al)l 4 5 50,60 

3 5 16,50 o Oft 

2 264 13,40 
1 263 14,75 

Decl 314 38,55 

Abl 1 352 54,55 

I 352 43,50 g Q , 

3 276 51,25 ’ 

4 276 4,90 

Decl 314 38,50 

Mue 1 189 5i,95 
„ n 151 16,45 
„ in 298 11,45 
„ s 264 14,80 
„ 0 247 23,30 

„ 1 236 15,35 

„ 1)1215 36,00 

Station A Sept 21 
Decl 331 14,50 | 

Abl 1 279 48,00 

2 279 43,00 -ig cl i 4 

3 23 9,85 

4 22 23,00 

Abl 1 9 28,46 

2 10 7,60 ^ 

3 292 46,00 

4 292 34,50 | 


Uh 29' Ab 


15,6 Magnet 2 


Uli 41' Ab 


15,6 Magnet 1 


Ub 55' Ab 


2b 17' Ab. 


12,5 Magnet 2. 


12,5 Magnet 1. 


Nro 5363 Mire v iinl)el<anTitei Kirchthurm 
Nro 5364 „ n „ 

ISfro 536i j, Guadt-rsleben, Kirchtliuim 

Nro 5366 s unbekannter Kirchtlmrm 


Nro 536« 
Kro 5366 
Nro 5367 
Nro 5368 
Nro 5369 


Nro 5369 „ b Rottendoif, Kiichtbmm 

Nro sm Station A aut .let tnl.oUe ostl von Gemunflen, im Wal.l 




CXCVI 


t@50. Magnetisches Tagebuch. WinkelmessiuJgeD, 


Geitiunden* 






CXCVII 


1860. Magnetisches Tagebiich^ Winkelmessungen- 

Geraunden, Wertheim, 


\blesun 


> Dcd 20B 19,10 

5 Miio a ^66 39,95 

1 ,, b 27 d 55»95| 

5 „ c 18 23,80l 

6 Station A Sept. 23. 

7 Decl 11221 17,6511 


jh 7' Ab 


1 169 42,95 

2 170 21,70 -no „„ 

3 272 10,05 


Ded 221 17,70 

Abl 4 273 3,05 

3 272 6,30 ,, 2 

2 170 22,50 ’ 

1 169 40,10 

Ded 221 18,25 

Mue a 342 31,10 

Incl 1 199 30,70 

2 199 55,70 , 

3 243 32,00 ’* 

4 242 51,80 

5 243 27,30 

5 242 53,00 ,, „ 

7 199 19,85 

8 200 12,95 

Ded 221 20,00 

Mue bll37 40,35 
„ a|342 31,00 


9b O'Mors 


Magnet 2 


9b 12' Morg 


13,2 Magnet 2 


9b 26' Moig 
9b 41' Morg 


lOb 17'Morg 


5413 Mue a Lang'enpiozelten, Kirchtbium 

5414 -,1 b Ilofstetten, Kirchthuini 

5415 ,, c Muasenbucli, Kirchtharm 

541(, Station A hmter dem Rinberg, auf dem hochsten Punct — Stairkei* Nebel 
54‘>8 Mire a Weitlieim, alter Scblossthurm, Mitte (Fahnenstange) 

5436 LibeJle 200° 0 5,31 -8 5,97- W 5 . 88,2430 0 5,26 -S 5,93 -W 5,90 

5438 Mire b Homburg («), Thurm (rund) ^ 

5439 „ a Wertheim, alter ScUoB«thurm, Mitte 





CXCVIII 


185(). Magnetisches Tagebucli. Winkelmessnngen. 
"Wertheim, Aschalfenburg. 


S 2 **^-3,5 
tJ £ 

09 C V S t> 

Ss S|s 


5; OrtundTag, Theodo- 
S Be/eiclinnng litcn- 
I jdesgdnesse Ablpsung 
S' nen Winkels 


Miic t 110 39,15 

„ d 136 44,45 

„ e 165 44,55 

„ a 342 30,65 


AseHaftenhwvg {JBUehenerg). 

Station A Sept 24 

Miie a 121 8,45 

,, b 112 18,80 

„ c 168 48,65 

„ d 232 33,50 

„ e 245 14,30 

JDecl 101 48,20 36 



emerkungen 


Abl. 1 IbS 52,70 

2 153 8,40 

3 50 33,15 

4 49 33,80 

Decl 101 45,10 
Abl 4 49 33.40 


15,0-0,7 


Ul> 51' Ab 


14,1 1 Magnet 2 


3 50 29,15 jq « 9 / 

2 153 7,50 


5'‘ 3' Ab. 


14,3 Magnet 2 


1 153 45,40 

Deol 101 39,60 

Incl 1 79 12,35 

2 80 18,90 , , j. 

3 124 25,35 ’ 

4 123 11,65 


5'* 14' Ab 
5b 24' Ab 


5440 Mire c Dentingen, Kirchthurm 
Nro 5441 )i rt Homburg, Kirchthum (neu) 

Nro 5442 „ e entfernter Tburm mib einer hoben Fahnenstange 

Nro 5443 ,, u Wertheim, alter Schlossthurm, Mitte 

Nro 5444 Station A auf dem Buckelberg, iieben dem Snmmerhaus (Adalliertsruhe) 
Nro 5445 Mire a Sternberg, Signal 

Nio 5446 „ b Jobanneaberg, Kirchthurm 1 

Nro 5447 „ Aschaffenburg, Stiftsthuini ' 

Nio 5448 „ (1 Breitbeig, Schlosathurni 

Nro 5449 , e SuUbach, Kirchthurm. 





cxcix 


1850. Magnetisches Tagebuch. Wmkeliiiessungen 


Aschaffenburg 



Ort und Tag 

j 

Theodo 

a; C3 

Bezeichnunj 


litcn- 

S3 S 

(les gemes&e 
nen Winkeis 

Ablesung 

54G5 

Incl 

5 

o 

124 

16,05 

54bb 


6 

123 

17,60 

54b7 


7 

79 

1,10 

5468 


8 

80 

30,80 

5409 

Decl 


101 

42,60 

5470 

Muc 

b 

112 

17,85 

5471 

)» 

c 

168 

47,30 

5472 

” 

c 

245 

13,50 

5473 

Station 

3 S 

e p t 

3474 

Mire 

a 

261 

16,801] 

5475 

)) 

>> 

b 

204 

35,05 

5476 

c 

68 

41,65 

5477 

Decl 


193 

53,40 

5478 

Abl 

1 

24 b 

43,05 

547‘) 


2 

244 

44,35 

5480 


3 

143 

7,75 

5481 


4 

140 

5b,9j 

5482 

Decl 


191 

54,05 

5483 

Abl 

4 

140 

52,10 

3484 


3 

143 

9,80 

5485 


2 

244 

47,90 

5486 


1 

24b 

41,20 

5487 

Decl 


193 

55,35 

5488 

Mire 

b 

204 

34,90 

5480 

It 

c 

68 

41,45 

3490 

’j 

cl 

1 10 

10,45 

Nu. 

5168 Libeile 

*)( 

)o 0 

1 5,22- J: 



13,0 0,0 


1 6h 0' Ab. 


yli 44'Morg 
9,0 ^lagnet 2. 


9‘* 59' Moig 


8,2 Magnet 2 


10*1 15'Morg 


Nro S4T1 „ c Aschattenbuig, IStiftsthiiuu 

Nro 5472 „ e SuUbaclj, Kirchthuim 
Nro 5473 Stidion B nalu un Ibtatiou A 
Nio 5474 Miie a As chattt.nl) uig, Sliftsthurm 

Nro 5475 ,, 1) Jo h aim e si) erg, Kiiclithurm 

Nio 5470 ,, c Haibach, Kiichthuim 

Nio 5488 ,, b Johannesberg, Ivircbtliurm 

Nio 5480 „ c Aschaffenburg, Stiftsthuuu 

Nro 5400 „ cl , unbekannter Kirchthurm, 


Nro 5475 
Nio 5470 
Nio 5488 
Nio 5480 
Nro 5400 



cc 

i860. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Aschaffenburg. 







CCI 


1850. Magiietisdies Tagebucli. Winkelmessungen 

Aschaffenburg, Wurzburg 



Oit luidTag, 

Theodo- 

S 

c ® 

It- 

aj 

Vaiiations- 

Instmmente 


Laufen 

Numni 

Bezeichnung 
tics gome&se 
lien Winkels 

liten 

u 

v 

1 ® 

J: ^ 

S a 

t4- 

-3 c 

U M 

S 

in Miuichen 

Bemeilvungen 

Ablcsung 

i 

B 

V 

£ . 

C c q, 

Decl 

Int 



0 

0 

, 1 

t 




5617 

Decl 

100 59,10 


1 


30,4 


9 I 1 2i' Moig 

5518 

5519 

5520 

Vbl 4 
3 

139 10,00 
139 52,60 
62 21,20 

lt,l 

3,1 

-0,01 

0,04 


11,8 

Magnet 1 

5521 

1 

62 0,35 






5522 

Decl 

100 59,15 




30,9 


37^ Moig 

5523 

Abl 1 

1j2 55,35 







5524 

5525 

2 

3 

152 53,90 
49 10,00 

11,0 




Hil 

Magnet 2 

5526 

4 

48 5a, 80 







5527 

Decl 

100 59,80 




31,3 


9 I® 47'Morg 

5528 

Iiicl 1 

78 40,60 






Qli 56' Morg 

5529 

2 

79 32 80 

10,7 






5530 

3 

12 3 10,0) 






553 1 

1 

122 2.3,10 







5532 


13,80 







5533 

h 

122 10,50 

10,6 






5534 

V 

7b 3li,J() 






5j35 

8 

79 46,60 







5536 

Decl 

101 2,00 




30,7 


32' Moig 

5537 

Mile f 

336 25,55 







5538 

n C 

168 9,40 







5539 


244 1 1,05 







5540 

„ h 

illl 39,10 















5541 

Station 

D S pp t 

28 






5542 

Mne a 

|23o 8,00 

1 






5543 

11 b 

290 16,10 







5544 

c 

|23(, 16,50 

'll 







Nro ‘5535 Libellf 70' 0 'i,27-S 5,45 -W 5,88 , 123'» . 0 5,30 - S 5,47 -W 5,88 

Nio 5537 Miro i Ilcubjich, Kiichthurm 

Nio 5538 ,, i Aschdffeiibmg', Stiftsthuim ^ 

Nio 5530 ,, f Sal/bach, KnchthuTin 

Nio 5510 ,, 1) Johannesbeig', Kirclifchuim 

Nio 5541 Station D aiif dem KeiipelesTiergc, nahe an Station B 

Nio 5542 Mire a Roth end 01 f, Kiichtharm 

Nio* 5543 ,, b Gmiderslehen, KiroJithuim 

Nio 5544 „ i, Obeipleichfeld, Kirchthurm 


26 


ceil 


1850. Magaetisches Tagebiich Winkelmessungen. 
Wurzburg, Uffenheun 


Ort nnd Tag, Theodo- 
IBozcichimn^ litGi)** 
desgemesse- A^blesung 
nen Winlcels 


VariHitions- 
fnstrumente 
5 in Mitnciien 

^ 1 

> fe Decl Int 


Miie d 319 22,40 
„ e 276 2,95 

Decl 301 4,30 

Abl 1 249 40,00 

2 250 5,95 j ^ e 

4 352 31,60 


Decl 301 4,55 

AbL 4 352 31,50 
3 352 2,35 
2 250 5,95 
1 249 39,90 


11,0 0,6 


Bcmerkungen 


9li 57'Morg 


11,2 Magnet 2 


DecU 301 6,00 

Abl 1 2G2 49,85 n 

2 262 45,50 . g 

3 339 42,40 ^^’^ 

4 339 10,50 

Decl 301 7,70 

Mire j 151 28,80 
„ a 235 7,55 

„ c 236 16,35 
„ g ^33 1,15 
„ b 290 16,10 
„ h|235 42,90 

VffenF%eim* 

Station A Sept 29 
Mire a|| 51 28,2511 


Nro 5545 Mire d Mariahillf, Thurm 

Nra 554$ ,, e Wurzburg, Festung, Pulverthurm 

Nro 5563 „ f Signal auf dem Ulsenbeiraer Berg 

Nro 5564 ,, a Rotbendorf, ICircbtiiurm 

Nro 5565 „ c Oberpleichfeld, Kirchtharm 

Nro 5566 „ g unbekannter Kirchtbiirni 

Nro 5567 ,, b ,Gun.deraleben, Kirchthurm 

Nro 5568 „ b Wurzburg, Neubaukirche, Tburm* 

Nro 5569 Station A auf der Windmuble 

Nro 5570 Mire a GUclceubabn, Kircbtbusiiih, 


10b lO'Morg, 


11,3 Magnet 2 


I Ob 22'Morg, 


11,3 Magnet 1* 


10b 37'Morg 



ccin 



Muc b 95 44,95 
„ c 74 21,00 
„ <1 121 32,00 

„ e 129 lOjO ) 
5, i 147 ia,b0 
„ g 239 37,00 
5, h 281 17 90 
„ 1 336 51,40 

„ Iv 31b 11,40 
„ 1 36 24,70 

Dec! 93 19,55 

All 1 42 28,60 

2 12 44,75 

3 144 0,90 

4 144 5,45 

Decl 93 19,05 

Abl 4 144 8,50 

3 143 59,20 
2 42 46,90 
1 42 23,50 

Decb 93 19,60 


1,1 


8,0 -0,4 


Incl 1 71 36,40 

2 72 30,00 . 7 

3 115 23,25 

4 114 14,95 

5 115 17,90 . , 

6 114 23,60 


9b lO'Morg 


13,6 Magnet 2 


9b 20'Moig. 


13,4 Magnet 2, 


9b 29' Morg, 
9b 36' Morg 


Nro 0571 Miie h 
Nio 5572 „ c 
Nro 5573 „ (I 

Nro 5574 „ e 
Nro 5575 ,, f. 
Nro 557(> „ g 
Nro 5577 „ h 
Nro, 5578 „ i 
Nro 5579 „ k 
Nro 5580 „ 1 


Hainberchtheim, KircKthurm 
Ipcrsheim, Kiichtliurm 
Oallhofen, Kiichthurm 
Kothheim, Xirclithurm 
GalocUostheim, Kirchtliurm 
Welbhausen, Kirclitliarm 
Kostenlolir, Kircbtlmrm 
Uflttibeim, Kiichibmrm 
tllseiibfimerbcrff, Baum 
Weicheiilieini, Barchthurni, 


CCIV 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessmigen. 
Uffenlieim, Eothenburg 


5598 

Incl 7 

71 31,00 

5599 

8 

72 43,90 

5600 

Decl 

93 21,00 

5601 

Abl 1 

55 7,20 

5602 

2 

55 31,90 

5603 

3 

131 28,00 

5604 

4 

131 18,85 

5605 

Decl 

93 21.90 

5606 

Mile a 

51 27,30 

5607 

» <J 

121 31,70 

5608 

’’ S 

239 36,50 

5609 

„ i 

36 24,85 




10*> ll'Morg, 


12,5 Magnet 1 


34,1 lOi^ 23'M()rg 


5610 

Station A Sept 

5611 

Mire a 329 26,90 

5612 

,, b 31o 3,35| 

5613 

„ e 348 18,50|| 

5614 

„ d 195 0,05 

5615 

„ e 179 49,55 1 

5616 

„ f 196 32,20 1 

5617 

„ g 86 7,20 

5618 

„ h 10 58,45 

5619 

„ 1 355 49,50 


Nro 5598 Libelle 72® 0 5,21 - S 5,07 -W 5,97 , 115<> 0 5,20 - S 5,07.VV 5,97 

Nro 5606 Mire a Gdckeiihahn, Kirchthurni 
Nro 5607 ,, (1 Gallliofen, Kirciithurin 

Nro 5608 „ g Rotliiieim, Kirchthuim, 

Nro 5609 ,, 1 Weiclienlieim, Kiiclitfinrm 

Nro 5610 Station 4 links %on dei Strasse nacli Ufteiiheim 

Nro 5611 Mire a Leut^endorf, Kirclitiiurni 

Nro 5612 „ b Leutzenbiunn, Kiichthiirro 

Nro 5613 „ c Insingen (*), Kirchthurni 

Nro 5614 ,, rt Gartenbofen, Kirchthuim 

Nro 5615 „ e Steinsfeld, Kirchtlauin 

Nro 5616 „ f Oinbach, Kirchthurni 

Nro 5617 „ g , Neusitz, Kirchthurni 

Nro 5618 „ h Rothenburg*, WOrzburger Thor, Thurm, 

Nro 5619 ,, i Rothenburff, Rathhausthurni 


ccv 


1850. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 
Rothenburg, Ansbach 



Oit und Tag, 
Bc/eichnung 
ilcb gernosst 
nen Wiiikels 

Thcodo 

h(cn- 

^Kblcsun 




01 

c 

Vaiiations- 
Inshumente 
in Munchen 

Beinerlvun8”€n 


Decl 

Int 



Deol 223 40,70 

Abl 1 172 41,0-. 

2 173 38,15 

3 273 44,45 

4 274 37,50 

JDttl 223 41,40 
Abl 4 274 42,20 I 


3 273 40,60 „ „ 
2 173 40,00 

1 172 46,65 

Decl 223 42,00 

lucl I 202 21,00 

2 202 50,4,5 

3 245 27,o5| 

•il244 15,00 
•)|24o 50,70 
I. 2,1 17,00 
/ 202 8,75 

K 203 4,30 

Deol 223 45,65 

Miie b 315 3,00 

„ d 194 59,90 
„ r 179 49,60 

AnahacMu 


9,8 -1,1 


10'* 5' Moig 
10,9 Maguel 2 

I0l‘ 39'Morg 
10,4 Magnet 2 

106 49'Morg 
106 56'Moig 


116 31'Moig 


5643 

Station 

A 0 c t 1 

5644 

Miie a 

54 37,15 

5645 

,1 b 

139 39,60 

5646 

,5 C 

153 10,80 

5647 

d| 

169 45,40 


Nro 5038 Libdle 2030 0 5,12 - S 5, M - W 6,00 , 2440 0 5,13 - 8 5,63 - W 6,03 

Nio 5040 Miie b Leut/tnbiunn, Kiichtlmini 

Nro 5G41 ,, (I Gailenhoten, Kiicliihuim 

Nro 5042 ,, i Steinsteld, Kirchtliuim 

Nio 5043 Station A am Piinyenlierg 

Nio 5G44 Mile a Zeila, Kiichihuim 

Nio 5045 ,, 1) 2 \nsbacl«, St Tohannes, Kiichtiiuiiii 

Nro 5646 ,, c Ansbacli, St Gumlieitus, Xurclithurm 

Nio 5047 ,, (1 Ansbacli, St liudwig, Kuclitliuim 





Laufende 

Nummer 


CCVl 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Ansbach , Mnnchen. 



ngleichheitjl 

!r Winlcel 

Vairiations- 

Tnstrumente 
in Milnchen 

Bemerkungen 

Ueci 

lilt 







9,0 3,3 


7,3 Magnet 2 

8l» 58'iMoig 

6,0 Magnet 2 

9h 8'Aloig 
9 l> IS'AIora 


Abl. 1 317 34,15 

2 317 52,00 _ 

3 58 48,20 

4 38 29,00 

Deol 8 15,40 

Abl 4 58 30,85 

3 58 49,95 „ 
2 317 48,10 

1 317 45,10 

Decl 8 15,40 

Ind 1 346 58,40 

2 347 32,50 . 

3 29 57,10 

4 29 10,95 

5 29 58,65 

6 29 17,40 c 

7 346 48,65 

8 347 47,60 

Miie a 54 36,95 

MUnerten. 

Stations Oct. 3 


68 Mire a 111 32,25 

169 Ded 297 7,45 34,0 

170 Abl 1 345 25,00 . .. 34,0 7,0 

2 345 49,55 „ , „ , 34,5 8,0 jiaenel 2 

172 3 248 41,40 'O’® . „ 35.7 7,2 

73 4 248 37,00 35,2 6,8 

174 Decl. 297 7,55 34,8 

176 Abl 4 248 32,90 . .. 35,5 5,8 

IS ! si? aK “-snet2 

178 1 345 27,15 | 35,5 5,0 

179 Decl 297 8,60 35,7 

Nro 5«65 Lilelle 29® 0 5,63 -S 5,90 -W 5,7B^S*7* 0 6,58- S 5,90 -W 5 63 

Nro 5666 Mire a Zeila, Kirchiharm 

Nro. 5667 Station B Saale atldOatl. von der Sternvarte 

Nro. 5668 Mue s Rameridorf, Kirehthmn. 


g’l Magnet 2 





CCVII 



<x> „ 

5 s 
§1 

Ort un 
Bezeic 
des ge 
lien \V 




^ Vaiicitious- 
^ InstiumeDte 
5 la Munclien BeineiVungen 

’ ^ Decl I Infc 


Mire a[|tll 32,35l| 

St atio n B 0 ct 5. 

Incl 1 73 56,95 

2 74 49,70 

3 U5 8,70 

4 114 2,60 

51 115 l,Oo 
61114 4,95 

7 73 39,40 

8 74 55,80 

Incl 1 73 52,55 

2 74 41,90 

3 115 5,45 

4 U4 8,35 ,, q 

5 115 6,30 ’ 

6 111 7,60 

7 73 39,80 

8 74 49,90 

Station B Oct 5 
Mac a 111 17,05 

Decl 297 16,40 

AM 1 260 45,60 

2^ 260 52,25 , n q *5 0 
3,333 53,50 ^ ’ 

4 333 31,00 



297 16,05 

4 333 31,70 
3 I 333 52,50 
2|260 50.50 
1 260 43,90 

297 11,55 


-0,04 ll’l 

10,2 2,6 III 
0,00 III 


l'> 42' Ab 


2t 26' Ab 


Magnet 1. 

ii 


Magnet 1 


Nro 5{)80 Mire a Ramerstloif, Kiichlliurm 

Nio 5681 Station B Saule siulusil %oa tlei Steiii'vrartc 

Nio 5689 Libelle 74 *^ 0 5 , 37 -S 5,42 - W 5 , 80 , 115 ° 0 5,38 -S 5,45 W 5,79 

Nio 5697 Libelle wie obea 

Nro 5698 Station B Saule sudostl voa tier Sieruwarte 
Nro 5699 Mire h Ramcisilorf, Kirclithurm 





CCVIII 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Munchen 





CCIX 


18S0. Mag;netisclies Tagebuch. 'Winkelraessimgen. 


Munchen, Burgau, 


— 1 
”3 1 

S B 

3it inul Tag, 
3e/eichnung 

Theodo- 

liteii- 

^ 1 
S 

<e 

S 1 

« S 

c 2 
"S £ 

" t°, 

i2 11 

Varidtions- 
Instrumente 
in Munchen 

Bemerkungen 


3es gemesse 
icn Winkels 

Ablesung 

sa. 

£ 

H 1 

SH 

® lU 

« a 

S e 

O K <0 

Decl 

i„t 1 




O t 

o 

j 

/ 


II 


5743 

Decl 

297 11,40 




36,1 



5744 

Mne a 

111 33,80 







5745 

Station B 0 c 8 






5746 

Mne a 

111 33,35 







5747 

Dccl 

297 7,80 




31,2 



5748 

5749 

5750 

5751 

Abl 1 
2 

3 

4 

333 24,85 
333 47,40 
260 40,10 
260 37,40 

8,0 

0,7 

«0,05 

0,00 

31.1 

31.2 
31,2 
31,4 

19,9 

19,8 

19,8 

19,6 

Magnet 1. 

5752 

Dccl 

297 7,50 




31,4 



5753 

5754 

5755 
3756 

Abl. 4 
3 
2 
1 

260 36,70 
260 38,55 
333 51,55 
333 25,50 

8,2 

-1,3 

0,00 

-0,05 

31,4 

31,6 

31,6 

31,1 

17,9 

17.6 

16.6 
16,5 

Magnet 1. 

5757 

Dccl 

297 7,50 




31,0 



5758 

5759 

5760 

5761 

A])l 1 
2 

4 

31b 21,00 
345 37,90 
248 36,25 
248 00,15 

8,3 

1,5 

-0,02 

0,02 

31,0 

31,0 

31,0 

31,0 

16,0 

15,7 

15,6 

15,2 

Magnet 2 

5762 

Dccl 

297 0,55 




30,9 



5763 

5764 

5765 

5766 

Abl 4 
3 
2 
1 

248 48,35 
248 34,25 
345 40,25 
345 17,70 

8,G 

3,1 

0,02 

-0,05 

30,7 

30,6 

30.6 

30.7 

lb, 2 
15,3 
15,6 
16,2 

Magnet 2« 

5767 

. Decl 

297 7,40 




31,0 



5768 

Mac a 

111 33,30 


1 






Kiurgau* 







5769 

St ati 0 n A Oct 

9 






5770 

5771 

Mii'c s 
„ 1 

348 4,lf 
357 1,5E 

1 

1 






Nro 5744 Miic a Ramerstlorf, Kirchthurm 

Nro 5745 Station B Saule siulostl von tlct StcniwaHe 

Nro 5746 Mire a lUmersdorf, Kirchtliurm 

Nro 5768 „ a „ n 

Nro 5769 Station A, nordwegtl von Burgau, an der FelcHcapelle 
Nro 5770 Mire a BurtenTjach, Kirch thurm 
Nro 5771 „ b Jettingen, Kirchthum 



tCX' 


1850. Magnetisches Tagebuch. Wmkelmessungen. 


Burgau 



Ort tindXag, Tlieodo- 
Bezeichnang luen-- 
Jes gemesse Ablesung 
lien Winkels 


Mire c 201 8,95 

„ d 173 29,10 

„ e 170 3,35 

„ f 166 4,05 

„ j 159 20,25 

„ 5 1 158 50,65 

„ h 137 37,50 

„ 1 115 49,35 

„ k 54 16,50 

„ 1 23 34,10 

Decl 164 45,00 

AM. 1 214 21,10 .0 51 

2 413 3,45 I , q no 

3 116 32,90 ’ n7ft 

4 114 56,15 

Decl 164 44,30 

AbL 4 114 54,10 no, 

3 116 32,65 , 2 , ,, ' 

2 213 4,56 ’ -0 51 

1 214 22,80 

Decl. 164 44,55 

loci. 1 201 59,50 » , , 

2 201 20,15 ,2 , 2 9 

3 128 24,75 ^2,4 2,9 

4 127 7,95 

Decl. 164 43,50 



8*» 38' Morg. 


11,5 Magnet 2 


m 50' Morg 


10,1 Magnet 2 


9l* 2' Morg 


9,2 Magnet 1 


9h 17' Morg. 


Nxo. 57T2 Mire 
Nro 5TT3 „ 
Nro 51T4 „ 
Nro 5T75 ,, 
Nro 67T6 „ 
Nro 5777 „ 
Nro 5778 „ 
Nro. 6779 „ 
Nro 5780 „ 
Nro 6781 ,, 


c ^tettenbach, Kirchtlmm 
d Offlngen, Kirchtharia 
e Medhngen^ Kirchthurm 
f anliekaiinter Kircbtharin 
g OandeMngeii (}), Pfarrtharin. 
g Oandclflngen (*), Hoftharm 
U . Mindelaltheim, Kxrchthurin 
is Ddrrlauingen, „ 

lc4 Haldenwang, „ 

1. Allerheiligen, „ 



CCXI 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkeltnessiingen. 
Burgau, Gunzburg. 


Laiifende 

Kummer 

3i t und Tag, 
3e/:eichnung 
les gcincsse 
\cu Winkels 

Theodo- 

litea- 

Ablesung 

u 

ar 

<0 

<0 

e 

(U 

H 

si C 

0 0 V 

m 

0 m 

« 0 

p « 5 

0 s QJ 

1 

Vciiiations- 
nstrumente 
in Muncben 

Bemerkungen 

Decl 

Int 



o # 

0 






5798 

JiicI 1 

143 43,10 






9*1 24'Morg 

5799 

2 

144 38,90 

i > 7 






5800 

3 

185 59,30 

ICyl 






5801 

4 

184 59,35 







5802 

5 

185 53,40 







5803 

6 

185 1,55 

1 Q 9 






5804 

7 

143 39,95 

1 0,4 






5805 

8 

144 47,35 







5806 

Decl 

164 45,65 




35,8 


10b 2'Morg. 

5807 

Mire e 

170 3,30 







5808 


201 8,50 







5809 

„ m 

177 9,05 







' 5810 

1 

115 44,75 







581t 

n 

32 34,45 







5812 

» 0 

46 28, bO 







5813 

P 

256 17,15 















5814 

Station A» Oct 

9 






5815 

Mire a 

1326 36,50 

lj 






5816 

.. b 

1 31 4,45 







5817 


1 45 43,90 







5818 

d 

191 20,25 

1 






5819 


|l80 26,50 







Nro 

5805 Libelle 

1 

440 0 4,8 

3-S 5, 

,28 -W 

6,24 , 1 

850 ( 

0 4,93- 

S 5,23 - W 6,23 

Nro 

5807 Mire e » Medlingen, Kirchtburm I 

Nro 

5808 ,, c Rettenbach, Kirchtliurni I 

Nro 

5809 „ m 

Bucliingeii, Kirclithurm 1 

Nro 

5810 )) 1 Durrlauingen, Kirchtburm 

Nro 

5811 ,, n Burgau, Gottesackerlcirche 

Nro 

5812 ,, 0 Burgau, Pfarrkirche 

Nro 

5813 >, P nacbstgelegenes Eck der Eeldkapcllc 

1 Nro 5S14 Station A ostlicli von Gunzburg, 

am Belvedere I 

Nro 5815 Mire a 

Gundelfingen 

, Kirclithurm 1 

Nro 5816 „ b 

unbekanntei Kirchthurm I 

Nro 5817 „ c 

*» 


• 

Nro 5818 „ 

Deffingen, Kirclithurm || 


Nro 5819 e Klemkot/, Kiichtliarm, 


CCXll 


18S0. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Gonzburg. 



Bemerkungen 


f 170 23,05 
§ 167 26,00 
h 35 43,50 
1 63 34,45 
k 352 0,20 
1 340 47,05 
m 330 19,90 
n 70 0,60 

0 326 59,95 
p 326 24,95 

10 33,30 

1 321 4,00 

2 322 11,50 _ 

3 59 2,65^5.5 -1.7 

4 60 1,10 

10 34,65| 


Kieo« 5820 Mire 
5821 „ 
Ntq 5822 „ 
Nro 5823 „ 
Nro 5824 „ 
Nro 5825 „ 
Nro 5326 „ 
Nro 5827 
Nro 5828 „ 
Nro 5829 „ 


10 32,90 

1 349 33,55 ,, j- ^ 
2«360 27,60 

3 31 50,40 

4 30 41,80 

5[| 31 04,00,^ jQ 
611 30 51,80^*’® 


f Oclisenbrunii, Kirchthurm 
g GrosskJtz, Kirclitkiirm 
h nnlekannter Kirchthurm 
1 LangenAHj Kirckthurm 
k un1)ekanntar liarclithurin 
1 , Untermedlingen, Kircktbnrm. 
m unbekannter Kircbthurm^ 
n Gunzburg, Frauenkircbe 
0 Vertnedhausen (?), KxrQ]itbi|Lr|B 
P Gundelfingen, Hoftbutp^ 


Ih 45' Ab. 


9,9|Magnet 2 


111 55' Ab 

10,3 Magnet 2 

2li 7' Ab 
2)1 13' Ab 




CCXIII 


1850 Magnetisches Tagebuch, Wihkelmessimgen. 
Gunzburg, Ulm 


-o S 3 Ort uiid Tag, Theodo- 

^ S Be/eitlmung hten- 

g 3 ties gemesse- ^bicsang 

j 12; aen Winkels 


58- 

47 

Iiicl 7 

349 23,45 

58- 

48 

8 

350 38,40 

58 

49 

Decl 

10 32,8o 

58 

50 

Miie a 

326 36,00 

58 

51 

If 0 

180 26,00 

58 

52 

.= f 

170 22,50 

58 

53 

j. <1 

69 11,55 

58 

54 

j» * 

71 36,45 

58 

55 

„ S 

79 33,05 


45' Ab. 


WJHn. 

S I a 1 1 0 11 A Oct 11 


Mil e a 

12b 4,65 

„ b 

81 17,60 


44 6,20 


6b 59,40 


78 17,25 

„ i 

^31 1,45 

O' 

332 10,85 

Dccl 

198 17,90 

Abl 1 

148 47,55 

2 

U9 40,45 

3 

216 53,60 

4 

247 b0,00 


5848 Libelle 

5850 Mire u 

5851 „ e 
6852 „ f 

5853 „ <1 

5854 „ r 

5855 „ k 
5855 Station 

5857 Mue a 

5858 „ 1) 

5859 ,, c 

5860 „ d 

5861 „ e 

5862 „ t 

5863 » 


8*^ 57' Ab. 


15,8 [ Magnet 2. 


350° 0 5,23 - s 5,05 - W 5,96 , 31° 0 5,03- S 5,12 - W 6,07 

Gunilellmgen, Kiichthurm 
Kleinkotz, Kirchtlmrm 
Ochsenbrunn, Kxrchtliiiirm. 

Belvedeie, nordwestl iSck 
Belvedeie, nordostl tele 
Belvtdeit, sudostl Eck 

A auf del Anhofie nordiistlicli von der Stadt 
Obeielthingen, Kiichthuim 
Kussendoif, Ivirchtliurm 
Holyschwang, Kirchthuim 
Finingen, KircKthurm 
Ptuhl, KiicUtUurm 
nubekannter Kiichtliurm 
Ulm, Munster, Thurm 




CCXIV 


1850. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 

Ulm. 



3rt ond Tag, 
Bezeichnung 
des gemesse- 
nen Winkels 

Theodo- 

liten- 

Ablesung 


O i 

DecL 

198 17,50 

Abl 4 

247 53,20 

3 

246 52,90 

2 

149 42,45 

1 

148 43,40 

Decl 

198 18,00 

Incl 1 

177 34,80 

2 

178 19,90 

3 

219 23,40 

4 

218 25,15 

5 

219 25,30 

6 

218 33,10 

^ 7 

177 25,40 

8 

178 29,95 

Decl 

198 19,60 

Mire Ii 

342 37,35 

,, 1 

18 33,05 

» k 

29 3,45 

19 c 

44 5,60 

§ 

332 10,70 

« e 

78 16,60 

» 1 

320 43,60 

„ f 

331 4,35 

39 IB 

300 47,75 



9i< 8'Morg 


15,0 I Magnet 2 


20'Morg. 
9»‘ 28' Morg 


5'Morg. 


Station B. Oct. 11 
Mire atl34 27,50|| 


Nro 5882 Libelle 178® 0 4,98 -S 5,31 -W 6,19, 218<»,. 0 4,99 -S 5,30 -W 6,20 

Nro 5884 Mire h unbekannter Kirchtlmnn 
Kro 5885 „ 1 „ „ 

Ntq 5886 „ k „ „ 

Kre 5887 „ c Htilzschwangr, Kirchthurm 

Nro. 5888 „ g Him, MAnater, Thurm, 

Nro 5889 „ e PfuHl, Kirchthnrm 

“Nro 5880 „ 1 unbekannter Kirokthurm 

Nro 5891 ,, f • ,, ,, 

Nro 5892 ,, m „ ,, 

Nro 5493 Statioa B nahe an Station A 
Nro 5894 Mire a Him, Mitnster, Tkiuri^. 


ccxv 



OrtundTag, Theodo- 
De/eicnnung liten 

Ablesung 
ncnWiukcls ® 

1 


^ Vciriations- 
Jnstrumente 
j w 5 in Munchen 
gsp: ^ 

Decl Int 


Benierlvungen 


b 191 26,65 
c 206 27,95 
d 219 19,35 
e 253 19,10 
f 288 30,40 
g 248 28,55 
h 264 58,55 
1 284 26,40 
k 123 8,35 

0 47,30 


36 32' Ab. 


1 49 35,10 

2 50 3,00 

3 311 33,05 

4 311 55,10 

0 46,70 
4 311 53,90 


4,3 0j9 


Nro 5895 M: 
Nro 5896 „ 
Nro 5897 ,, 
Nro 5898 , 
Nro 5809 , 
Nro 5900 , 
Nro 5901 , 
Nro 5902 , 
Nro 5903 , 
Nro 5920 , 
Nro» 5921 , 


0,2 1 


4,3 1,2 


2 50 2,60 
1 49 37,10 

0 46,30 

1 323 52,45 

2 323 48,45 

3 37 55,20 

4 37 28,60 

0 40,60 

f 288 30,20 
1 28i 26, bO 


unbekanuter Kxrchthuim 
Holrschwang, KircUthurm 
biiiiugen, Kirclithurm 
Strasa, ICirchthurm 
Obeiel iungen, Kircbthurm 
unbekanntei liirchthurra 


Oberelclungeii, Kirchtliurm 
unbekanuter Kirchtburm 


18,8 Magnet 2 


42' Ah 


18,8 Magnet 2 


3l* 55' Ab 


18,7 Magnet 1. 


8' Ab 


CCXVI 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmcssungen. 
Ulm, DUlingen 


ra M 

i I 

a c 
tH zs 


Ort undTag, 
Bezeichnung 
des gemesse- 
nen Wmkeis 


Theodo- 

liten- 

Ablesung 


« i 


gH 


s 

O s QJ 


Oecl Int 


"^ ariationB - 

Instrumente 
in Munchen 


Bemerkung'en 


Mire d 
1 


muingen. 

S tati 0 n A Oct 12 


Mire 


^3 


Decl 

Abl 


5922 

5923 


5924 

5925 

5926 

5927 
5929 

5929 

5930 

5931 

5932 

5933 

5934 
59B5 

5936 

5937 

5938 

5939 

5940 

5941 

5942 

5943 

5944 

5945 


!Nto 5922 Mire (1 
Nro 5923 „ 1 

Nro 5924 Station 
Kro 5925 Mire a 
Kro 5926 ,, 1) 

Kro 5927 „ c 
Nro 5928 
Nro 5929 „ 

Nro 6930 „ 

Nro 5931 „ 

Nro 5932 „ 

Nro 5933 „ 

Nro 5934 
Nro 5935 ,, 


219 19,40 
101 15,35 


184 58,90 
190 34,45 
194 55,40 
207 24,35 
265 1,00 

268 33,10 
g 281 37,50 


DecL 

Abl 


300 52,00 
346 29,70 
354 56,95 
59 10,10| 

266 38,95 

216 56,801 
217 55,90 

315 23,40 

316 16,50 

I 

266 38.50 

316 15,60 
315 24,10 
217 56,90 
216 57,75 


7,1 


7,2 


0,1 


0,1 


0,30 

-0,25 

- 0,22 

0,30 


39,4 


39,5 


19,8 


20,1 


l»* 61' Ab 
Magnet 2. 

2*1 3' Ab. 
Magnet 2< 


Fitungen, KirchtLurm 
unbekannter Kircbthurm 

a westl von dei Stadt, reclits von der Strasae nacb Ulm 
Steinheim, Kirchibarm 
Hbcbstadt, Kirchtbarm. 

Sclinetzbeim, Kircbthurm 
Deisenbofen, Kircbthurm 
Bergheim, Kircbthurm 
unbekannter Kircbthurm 
Medlingen, Kircbthurm 
entferiiter Kircbthurm 

>1 j» 

, Lauingren, Kircbtharm. 

Aislingen, Thurm der Kapelle 





CCXVII 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Dillmgen, Donauworth. 


Laiifende 

Mummer 

On und'ragJ 

iezcichnung 
les gcrnessc 
len Wiiikels | 

Thcodo 1 
liteii- 
-Vb les ling 

a 

« 

%• 

w 

P- 

s 

V 

Correction I 

filr Torsion I 

^ S ll 

!|& . 
P'S 11 

Variations 
Instrnmente 
in Munch en 

Bemerkungen 

)ecl 

I„t [ 




0 * 

o 




1 


5946 

Decl 


766 38,90 




39,3 


7h 17' Ab 

5947 

Incl 

1 

245 46,50 






26 74' Ab 

5948 


2 

246 41,55 







0949 


3 

287 48,50 







5950 


4 

286 46,50 







o95l 


5 

787 47,40 







5952 


6 

286 50,50 







5953 


7 

245 38,50 







5954 


8 

246 50,45 







5955 

Decl 


266 37,70 




38,9 


26 59' Ab j 

5956 

Mire 

c 

194 54,80 







5957 

jj 

k 

354 56,10 







59o8 


1 

59 9,95 







5959 

j j 

in 

103 1,60 








JDonmMwdrMh 

, 






5960 

Station 

C Oct 13 






5961 

Muc 

a 

193 59,30 

I 






5962 

31 

b 

204 31,30 







5963 



258 48, 1C 

1 






5964 

5) ^ 


258 47,85 







5965 


6 

759 19,5C 

) 






5966 

1» 

e 

269 8,0C 







! 5967 

J1 


f261 1,01 

n 






5968 

>» 

k 

258 16,41 

) 



1 




Kro 5954 Libelle 
Nro 595G Mjiie c 
Nro 5957 ,, k . 
Nro 595S „ 1 

Nro 5959 „ m 
Nro 5960 Station 
Nro 5961 Mire a 
Nro 5962 „ b 
Nro 5963 „ c 
Nro 5964 ,, c 
Nro 5963 
Nro 5966 
Nro 5967 
Nro 5968 


246® 0 5,20 - S s",il - w 5, <16 , 287® 0 5,19 - S 5,24 - W 5,96 

Schnet7heim, Kirchthurm 
Lauingen, Kiicfitliurm 
Aislingeti, Tbmm tier Kapelle 
nachstgelegenes i<ck vom Wirtbshaui an tier Stranee 
C auf (Icm Schellenbeiff, bei Station A vom vorigen Jahre, 
Tapfheim, Kirchtlinrm 
Aislingen, Thium (ler Kapelle 
Hol/en (Kloster), nO'rdl Tburm 
Holden (Kloeter), sbfll Tburm 
unbekanntei Kirchthurm 


Mertingen, Kirclithurnr 


28 




GCXVIII 


1850. Magnetisches Tagebuch Winkelmessiingen. 

Donauworth, 


^ <s^ 

Ortund Tag 


a 

0 s 

M J3 

^ c 

Bezeichnung 

liteii— 

a 

u 

« 

i te 

V 0 

s § 
2^ 

des gernesse- 
neu Winkels 

Ablesung 

B 

« 

H 



Vaiiations 
Instruiuente || 

in Muncfjen Bemerkungen 


Mire h 


Abl. 1 
2 


85 39,30 

35 49,70 

36 27,80 

134 48,10 

135 28,10 

85 38,95 


30,2 1 ph S' Morg. 


16,8 Magnet 2 


30,6 9Ii 18' Morg 


5977 am 4 135 26.60 

5»78 3 134 48,90 q o o i ^ 

5979 2 36 28,35 

5980 1 35 47,40 

5981 bed 85 38,95 ' 

5982 Abl 1 48 6.85 

5983 2 48 44,35 q- 

5984 3 122 45.60 

5985 4 122 68,60 

5986 Dec] 85 39,05 

5987 Ind 1 64 40,10 

5988 2 64 39,20 ^ . 

3989 3 106 59,70 

3990 4 105 49,30 

3991 5 106 59,10' 

3992 6 105 51,90 . . 

3993 7| 64 33,10 

P994, m 64 50,60 

5995 Decl 85 41,30 J 

3996 Mire a 193 59,05 

3997 „ b| 204 31,75 

3991^T * „ ei269 8,lo|| I | 

Nro 5969 Mire h Obenlorf, Kipehtlmrin 

Nro 5970 „ i, Unterpeching, Kirchtharm 

Nro 5994 Libelle 640 q 5,30 -S 5,99 -W 5,83, 106° 

Nro 5996 Mire a Tapfbeim, Kirchtbarm 

Nro 5997 „ b Aielingen, Kapelle, Thurin 

Nro 5998 „ e > mibekannter Kirch^burm. 


16,4 Magnet 2 

31,0 9]^ 30'Moig 

16,0 Magnet 1 

31,4 9*1 43'Morg. 

9>» 49 'Morg. 


33,3 |l0h 25'Morg 


0, 5,33 -S 6,00 -W 5,83 



CCXIX 


1850. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessvxngen. 
Donauworth, Neuburg a d D 


.o 5; “•■d fag, Theodo- 

5 S Be.!Cicniuing j|(p„ 

i i tips gcmesso vblesuiig 
nenWinkds 


Mire f 261 36,85 
„ ltll65 51,9511 


g c S '-,- VdiiationB- 

c 2 Instrumente 

o ^ S in Munciien 

« « 

J ,3 c s S 

1 ODp= 



JVeMhmvff n. il* ID* 


6001 

Static 

n 

A Gel 

6002 

Mu c 

a 

22 C 

39,95 

6003 

■>, 

b 

289 

28,20 

6004 


( 

278 

51,70 

6005 

? 

<1 

268 

48,10 

6006 

,, 

e 

315 

59, 6o 

6007 

»5 

f 

274 

44,90 

6008 

Dccl 


106 

49,05 

6009 

Abl 

1 

56 

59,50 

6010 


2 

^mS 

7,00 

6011 


3 

155 

43,90 

6012 


4 

156 

28,00 

6013 

Dcol 


100 

40,15 

6014 

Abl 

4 

156 

31, O') 

6015 


3 

155 

41, 5o 

6016 


2 

58 

6,20 

6017 


1 

57 

1,60 

6018 

Dccl 


106 

49,45 

6019 

Incl 

1 

86 

1,50 

6020 


2 

86 

50,80 

6021 


3 

128 

5,90 

6022 


i 

127 

1,95 

6023 


5 

128 

4,10 

6024 


6 

127 

6,10 


5,2 -0,9 ! 


5,4 n-1,3 


9k 59'Moig 

22,2 Magnet 2. 

10k 9^ Moig 

22,2 Magnet 2. 

lOk 20'Morg 
lOk 27'Morg 


Nro 5900 Mire f 
Nio 6000 „ k 
Nro 6001 Station 
Nro 6002 Mire a 
Nro 6003 „ li 
Nro* 6004 I, c 
Nro 6005 „ d 
Nro 600b ,, e 
Nro 6007 „ f 


unbekannter kirclitlmrm 

Donauworth, heilige Kreuzkirche, Thurm 

A aut dem Schlosselberg’ 

Neuhurg, Hofkirche, Thurm 
Berff im Gau, Kiichthurm 
unbekannter ICirchthurm 


Langenmoosen, Kirchthurm 


ccxx 


i8S<K Magnetiich<>B Tagebiidi. Winkuiiiiessungen. 
Nttuburg B. d. 1).^ Ingolsiadt. 




CCXXI 


1850 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Ingolstadt. 


Ort iind fag, xheodo- 
Ce/eic hilling 
des gemessc A.bles.ung 
nenWinkels 


Mile 1 129 52,85 

,, k 115 2,40 

„ 1 23 33,25 

,, m 43 34,45 

DecI 220 30,70 
Abl 1 170 40,80 



2 170 42,00 „ „ „ „ 

3 270 25,75 

4 270 15,40 


7,5 -0.5 


7,3 -0,1 


8.2 - 0,8 


Detl 220 30,65 

Abl 4 270 14,65 

3 270 25,25 

2 170 47,10 

1 170 38,20 

Decl 220 31,40 

Abl 1 182 55,15 

2 183 15,10 

3 258 5,95 

4 257 48,55 

Decl 220 30,90 

Abl. 4 257 48,30 
3 258 6,30 
2 183 15,10 

1 182 55,20 

Decl 220 31,10 

Incl 1 199 32,00 

2 200 20,05 

3 241 57,20 

4 240 59,90 

5 241 54,05 

6 240 58,65 

7 199 23,20 

8 200 29,80 


Nro 60 M Mire i Katharinalierg, Kirchthurm 

Nro 6045 „ k MeiUn;,, Kirclitlmrm 

Nro 6046 „ I Ingolstadt, Jesnitenthnrm 

Nro 604T „ m Ingolstadt, St Moritz, Kircl thurm 

Nro 6016 Libelle 2000 0 5,31 -S 5,73 -W 5,86, 2400 0 5,51 - S 5,T1 - W 5,80 


32.5 Ohia'Morg. 

18.2 Magnet 2 

33,1 9h 25'Morg 

17.7 Magnet 2 

33.6 9h 36'Morg 

17.2 Magnet 1. 

34,3 9b49'Morg. 

16.7 Magnet 1 

34,8 10k o'Morg 

1 10k 15'Moig 





CCXXll 


1850. Magnetischos Tagobiich. Winkrlineasttngrti. 










CCXXIII 


1850 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Pfaflfenhofen, Freysing 


a bit nml rag, Thcodo- 
I B(veicliiiiing 
= lies Semesse- ^blesung 
^ aen Winkels 


Vaiidtions- 
Instrumente 
2 m Munclten 
> 

ii DecI 1 lilt 


Bemerlcungen 


6099 

Decl 

t92 1,20 

6100 

Abl 4 

143 23,00 

6101 

3 

142 51,90 

6102 

2 

241 12,60| 

6103 

1 

240 35,05 

6104 

Decl 

192 1,60 

6105 

lad 1 

171 14,10 

6106 

2 

172 9,90 

6107 

3 

213 7,10 

6108 

4 

211 53,75 

6100 

5 

2l3 5,05 

6110 

6 

212 7,55 

bill 

7 

171 6,40 

6112 

8 

172 23,25 

6113 

Dccl 

192 1,75 

6114 

Abl 1 

155 0,20 

6115 

2 

155 7,00 

0116 

3 

229 12,40 

6117 

4 

228 39,40 

6118 

Decl 

192 1,65 

6119 

Mac k 

172 59,95 

6120 

5, 1 

315 59,65 

6121 

„ c 

87 8.65 

6122 

„ 1 

139 27,50 

6123 

ui 

1 123 30,30 


12'Morg 

17,9 Magnet 2 

9*^ 26'Morg 
9*^ 33'IVIorg 


7,4 -1,0 


10*^ 8'Moig. 


14,0 Magnet 1 


10»» 20'Moi£ 


1124 S tati 0 n C Oct 16 

1125 Miie all 46 32, loll 

► 126 „ 1)11 52 59,95| 

Nro 6112 Libelle 172« 0 5,(>1 - S 0,19 - VV 5,53 , 212® 0 6,61 - S 6,21 - W 5,53 

Nro 6110 Miie k lluimptitshofea, Kirchthuiiu 

Nro 6120 „ 1 Klostei Sdieyein, Kirclithum 

Nio 6121 ,, c lopnbach, Kirclithurm 

Nro 6122 „ 1 Biuffstall, Kirchtlmim 

Nro 6123 ,, m Kapelle bex Eschelbach 

Nro 6124 Station C am Wtff nuch Weihengteplian, unweit Station A vom22 Juli 
Nro 6125 Mire a unbekannier Kirchlhurni 
Nro 6126 „ 1> Mihicheti, noxttl J; rauentliurm 



Lanfende 

Nuimner 


ecaraiv 


MagBeiiscfees Tagebiich. Winfceiwaeissunigattl 
Jifeymg. 











ccxxv 


i8S0. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungea. 


Freysmg, Mfiinchen. 



^ I Vanations- 
g I Instrumewte 

g UnMflnchen Bemerkange 

h I Decl 1 Int 


Incl. 7 250 51,8511 
8 251 49,95 

Decl 271 25,6o| 

Station C 0 ct. 17. 

Mire a 166 28,40 
b 173 0,90 
„ c 266 32,55 
„ d 239 4,75 
„ ^ I 305 32,70 
„ ® I 303 21,90 

Decl. 31 19,45 

Abl 1 79 51,50 

2 80 24,50 

3 342 24,00 

4 342 38,50 

Decl 31 19,50 

Mire a 166 27,60 
„ b 173 0,10 ' 
„ fj 99 40,90 1 

JHAnehen. 


6173 Station B. Oct. 17. 

6174 Mire aljlll 29,70| 

6175 Decl. 297 7,2ol 


55 37' Ab 


5,0 -0,2 


|95 lO'Morg. 


15,4 Magnet 2. 


95 22' Morg. 


Nro 

Nro 

Nro. 

Nro 

Nro. 

Nro 

Nro 

I Nro 
Nro 
Nro 
Nro 
Nro 
Nro 


6155 Llbelle 2510 0 5,79 - S 5.47 - W. 5,89 , 291® A 6.78 - S 5,50 - W 6,41 
616T Station C vie gegtern. 

6168 Mire a i unbekannter Kirchthurm 


6161 sf d Aufkirchen, Kirchthurm 

616a „ e. Kreyging, Dom, nUrdl Thurm 

6163 if e Freysing, Dom, sildl Thurm 

6170 ,, a unbekannter Kirchthurm 

8171 ,, b ,, ** , . j. I, 

6172 f . nach.tgelegene. Bek ««r BinJiaiuBWg von Weikamtephftn 
61T3 Staton Bi Saule von d«r Stor^Wftrte 

6174 Mire a Ramersdorf, Kirchthurm, 







ec3Ei¥i 


t BU fr MagiMilatdiei Tagebucii. Wink^ymMiungMu 

lUknohtB. 




















CCXXVIl 


1830 . Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 

Munchen. 



Inol 5 140 43,68 

6 139 48,45 ,, . 

7 99 38,55 ’ 

8 100 36,60 

Station B Oct 19 
Mire a 111 40,10 
Decl. 297 18,65 

Abl. 1 333 28,75 

2 333 54,00 .a e • 

3 260 52,15 

4 260 58,70 

Decl 297 18,85 

Abl 4 260 58,35 

3 260 51,95 JA , 

2 333 53,75 

1 333 28,60 

Decl 297 18,00 

Abl. 1 345 17,75 

2 345 36,85 , . „ 

3 248 53,15 

4 249 22,00 

Decl. 297 18,40 

Abl 4 249 23,65 
3 248 52,90 
2 345 37,96 
1 345 18,55 

Decl 297 18,70 

Mire a 111 40,60 


39,0 21,0 

llfo 

39,0 21,2 


0 00 

3?:9 11:1 ““Snet 1. 

38,8 21,2 


38,7 21,3 

Hi ?}:2 2 . 

39,0 21,0 


n n? 99,3 21,5 

39,5 21,4 w.™., 

3,39,3 21,1 

39,1 20,9 


Nro 6213 Libelle 100«> 0 5,56 - S 5,51 - W 5,61 , 1400 0 5,57- S 5,48- W. 5, 61 
Nro 6214 Station B Saule siUlostl von der Stcrnvrarte 
Nro 6215 Mire a Ramersdorf, Kirchthurm 
Nro 6237 Mwe a , Ramersdorf, Kirchthurm 





Qocnritii 


ISM MasMiliHiiei Tagdbadi. Wtifc i iiinm ii#w» 

MOnnlta 










CCXXIX 


I18I1S1 MagnetiseKes Tagebuch. Winikelniessimgen. 

MuoeheB. 


H 

Ort iindTag, 
Bezeichnnng 

Tl^eodo- 

lUen- 

Ik 

5 

2 

93 

A ^ 

^ 1 



2S S'® 

Yariationi- 
' luitrumente 
[in Mtlnclien 

Bemerkangen* 

H 

des gemesse- 
nen inkels. 

Ablesung 

Sk 

s 

« 


« ?• 

Decl Int. 



Decl 88 39,45 1 

Abl. t 135 48, oof 

2 135 38,151,0 ,, 

3 41 56.55f**® 

4 41 IS.Osi 

Decl 88 40,45 
Mire a 263 18,5o| 
Station B. Aug 24 

Incl 1 69 55,75 

2 70 20,05 

3 107 26,45 

4 106 47,50 

5 107 19,80 

6 106 55,35 ,0 c: 

7 69 52,30 ’ 

8 70 33,70 

Mire a 263 18,60 
Decl. 88 41,55 


1 124 3,15 

2 124 7,80 

3 53 33,45 

4 52 58,90 

88 41,95 


14,4 4,0 


Abl 1 135 44,85 

2 135 43,95 0 g g 

3 41 56,40 ’ 

4 41 17,45 

Decl. 88 42,05 
Mire a 263 18,70 


2,5 

4 Q 

3,3 Magnet 2. 


42" Morg 


3,0 
3 2 

3^4 Magnet 1. 

3I7 


4,0 

Magnet 2, 
4^3 


Kro 6272 Mire a Ramersdorf, KircMhurm 

Nro 6278 Station B Saule sadUstl von der Ste*nwa»te ^ tsi - 

Nro. 6281 Libelle 70° 0 5.22-W 5 , 60 -N. 0,52, 107»,. 0 5,20-W 5,55-.N,5,52 

Nro 6282 Mire a Rameradorf, Kiretthurm 
Nro 6296 „ a „ »> 


rntxaii 







CCXXXl 


l8o2. Magii6tisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Greding 


[ 

.^aufende ] 

Summer 

Ort und Tag, 
Bezeiclmung 
des gemesse- 
nen Winkels 

Theodo- 

liten- 

Ablesung 


1 

II 1 

II 


Abl 1 136 32,10 

2 135 48,30 ,, 

3 39 52,60 " 

4 39 14,90 

Decl 87 52,10 

Abl. 4 39 17,95 

3 39 50,75 ,( 

2 135 47,36 

1 136 29,05 

Detl 87 51,90 

Miie a 130 42,50 

„ b 296 27,45 

„ c 284 40,50 

„ d 131 59,55 

„ c 133 3,25 

Station B Aug. 27 


Mire 

a 

44 

27,95 

5> 

f 

350 

24,85 

» 

g 

271 

4,35 

Decl 


359 

6,20 

Abl 

1 

47 

38,35 


2 

47 

15,05 


3 

311 

2,15 


4 

310 

28,35 

Deck 


359 

6,05 


Magnet 2 


m 18' Morg 


Magnet 2. 


Sk 29' Morg 


16,2 0,3 


9l> 9' Morg. 


Magnet 2. 


Nro 6331i Mm a GroBBhbTjJtng^, Kmlifchurm 

ISTro 6333 „ h Greding Kirch tliurin. 

Nro 6334 }» c Metteiulorf, Kirchthurm 

Nro 6335 „ d Hausen, Kirchthurm 

Nro 6336 „ e Kapelle (?) auf emer AnhOhe hei Thalmassing 

Nro 6337 Station B am Calvarienhergr, norclwestl von Station A 
Wro 6338 Mm a Grosshtihiug, Kirchtharm 
Nro 6339 ,, f Rockenhofen, Kirchthurm 

Nro, 6340 ,, g Iiander/;hofen, Kirchthurm 




Lavl^ftde 


teii. liagMliMiliet fagtbiicfh. Wiilniliiiiittnfwi* 

Greding, Nenatarkt. 













Laufende 
Nu miner 


CCXXXIII 


185S. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Neumarkt. 


Oit und Tag, 
Bezeichnung 
des gemesse- 41.1 
nen Winkels 


JL^eci. II 75 30,65|| 


8^1 40'Morg* 
Magnet 2 . 


51'Morg. 


Magnet 1 . 


9^^ 4 'Morg. 
Magnet 1 


9^ 16'Morg. 
gii-20' Morg, 


Abl 4 124 0.75 „„„ 

3 123 59,10 ,0 0 21 ’ “ 

2 27 19,10 ... 

1 26 39,20 

Decl. 75 30,40 

Abl 1 111 48,65 

2 Hi 57,15 ( 7 5 _o 9 * 

3 39 25,40 ... 

4 38 50,70 

Dec! 75 30,20 

Abl 4 38 50,80 „ . 

3 39 23,65 .„ ,0 

2 Hi 57,45f *'®_ooi 

1 HI 47,60" 

Decl 73 30,55 

Incl 1 86 23,55 

2 56 1,75 4n 4 

3 94 33,60 ’ 

4 95 3,70 

5 95 1,60 

6 94 55,00 .. . 

7 56 28,60 ’ 


Decl 75 30,95 

„ j ( 211 49,00 
^{1211 54,20 
„ e 202 27,90 

„ f 199 12i90 

5 , a 169 58,45 


Nro 6397 Libelle 560 0 1,19 -W 1,54-S 0,91, 95® 0 1,17- W 1,50- S 0,96 

Nro 6399 und 6400 Mire d Sulrbdrg, bextle KxrchtMrme, 

Nro 6401 Mxre e unbekannter Kirclithum 
Nro 6402 „ f Ileicliertshofen, Kirchtliurm, 

Nroi 6403 „ a. JBerngau, Kwchthurm 


ho^ O'Morg 




OQXXXIV 


Magbetisebes Tagebuch. Wmkelmessuagan. 


Neumarkt 






ccxxxv 


1852 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Neumarkt 



Mile m 142 44,10 
„ n 108 24,20 
„ 0 193 56,20 

„ p 145 45,20 
\ 358 51,65 
’’ ^ I 355 57,50| 

Station C Aug 28 


Mirc q 

239 39,15 

. r 

232 11,95 

, b 

143 6,00 

J)ecl 

84 49,55 

Abl 1 

133 32,60 

2 

133 1,36 

3 

36 53,45 

4 

35 45,2a 

DccL 

84 48,30 

Abl 4 

35 48,25 

3 

36 53,40 

2 

132 57,55 

1 

133 33,30 

DecL 

84 48,35 1 

AbL 1 

121 15,05 

2 

121 3,05 

31 

48 53,45 

4 

48 2,90 

Deci 

84 48,70 


18,1 -0,4 


3t 2’ Ab 
Magnet 2. 

14' Ab* 


Magnet 2* 


3I» 25^ Ah 
Magnet 1* 

3^ 38' AK 


Nro 6428 
Mro 6429 
Nro 6430 
Nro 6431 
Nro 6432 
Nro 6433 
Nio 6434 
Nro 6435 
Nro 6436 
Nro 6437 
Nro 6448 


Mire m Waltersterg, («) Kircbtem 
„ n Sengenthal, (f) Kirchthurm 

0 St Helena, Kirchthum 
„ p Leutenbach, (») Kirchthum 
„ c ManaliulfsTfwche, Tlmrm, linke Seitc 
^ 1 „ „ rcchte Seite 

Station C links vom Wege zwischcn der Stailfc und dem WilAbad* 
Mire q. unbekannter Thurm 

„ r Hofen, lOrchthurm 

' „ b Neumarkt, Kircbtburm 

nacb (lieser Beobachtung kam der Magnet 2 mit Bisen in Betuhrung 


Lftsfeiide 

Nwi&cr. 


CC1CXXTI 


iSSS. Magnedichei Tagebuch. WinkelmesBiingeii. 

Neumurkt, Nfirnberg 














CCXXXVII 


1858 . Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen 

Nurnberg 


S Ort und Tag, Theodo- 
§ a Bc/eichnung liten- 
I I des gemesse- A.blesung 
j K lien Winkels 


DecI 243 52,85 


121‘ 7 ‘ Mittg 
Magnet 1 


t2li 23' Mittg 
Magnet 1 


12*1 40' Mittg 
U'l 47' Mittg 


Abl 1 280 4,05 

2 280 19,95 , „ - 

3 207 47,55 

4 207 43,20 

Decl 243 52,70 

Abl 4 207 21,90 

' 3 207 50,95 -i g ft a 

2 280 22,45 

1 280 1,85 

Decl 243 52,85 

Incl 1 224 15,25 

2 226 17,65 

3 264 55,25 , 

4 264 59,05 

5 265 10,95 

6 264 56,10 

7 226 11,90 

8 226 8,90]^^’' 

Decl 245 48,05 

Mire b 271 28,25 
„ a 287 65,05 
„ a 285 57,80 
„ 1 288 47,1b 

„ 0 248 2,65 

„ d 202 0,25 
f j 129 23,10 
” * 129 59,10 


Nro 6491 Nach cTiesar Meaiung wahrsoheinlicli dan Feratohr veMchoben 

Nro 6497 Libelle 2260 0 1,24. W 1,49-S 0,65 , 365 ® 0 l,24-W 1,50-S 0,71 

Nto 6499 Mira b Poppemeath, Kirchthum. 

Nro 6500 „ a Furth, Pfarrthurin, na«h dieaer Eimtellung daa Fernrohr ver 

amlert 

Nro 6501 ,, a Furth, Pfarrthurm 

Nro. 6502 „ i unbelcttnnter Kirchtlmrm 

Nro 6503 c Orossgnmdelbach, Kirchthuim 

Nro 6504 „ d unbekannter Kirchthurni 


IH 24' Ab 


Nro 6501 
Nro. 6502 
Nro 6503 
Nro 6504 


Nro 6505 und 6506 Mire f NUrnberg, St Lorenaer-Kmhe, beide Thiirme 




OOXXITIII 


ISOili MiigRitiidh?i Titgebitch. Winkttiiieitiiiigeti. 

VflriibarK, fetehwcinftiri 









CCXXXIX 


185 S. Magnetisches Tagebuch. Winkelraessungea. 
Schweinfart 


-s S 
g a 

3rt und Tag, 
Bezeiclinung 

Theodo- 

liten- 

a 

Hi* 

O 

la ‘ 

® o 

At > 

Variations- I 
nstrumente 
la Munclien 

Bemerkungen 

s= 1 

11 

ies gemessc 
nen Winkels 

\blesung 

a 

<u 

SH 

O ^ 
“1 . 

® * s 

Decl 

Int 



o t 

0 

/ 

t 




6526 

Decl 

176 48,30 




26,3 


ll» 40' Ab 

6527 

6528 

6529 

6530 

Abl 1 

2 

3 

4 

126 53,90 

127 23,25 
22b 18,95 
226 37,05 

23,0 

-1,2 

0,08 

0,03 


7,6 

Magnet 2 

6531 

Decl 

176 47,00 




26,2 


1>‘ 5l'Ab 

6532 

6533 

6534 

6535 

Abl 4 
8 
2 

1 

226 35,50 
226 17,15 
127 24,30 
126 51,90 

23,0 

-0.3 

-0,03 

0,09 


7,4 

iMagnet 2 

6536 

Decl 

176 47,10 




26,2 


2t 2' Ab 

6537 

6538 

6539 

6540 

Abl 1 
2 

3 

4 

213 56,55 
213 57,00 
139 53,40 
139 20,05 

22,8 

lj5 

0,00 

0,10 


7,2 

Magnet 1 

6541 

Dccl 

176 47,25 




25,9 


2**^ 13' Ab 

6542 

G543 

6544 

6545 

Abl 4 
3 
2 
1 

139 20,50 
139 54,50 
213 56,10 
213 56,60 

23,5 

0,5 

0,11 

0,00 


6,8 

Magnet 1 

6546 

Decl 

176 46,95 




25,6 


2b 24' Ab 

6547 

6548 

6549 

6550 

Mire 

>7 1^ 

9 

71 1 

251 54,35 
; 333 49,05 
1 18 50,60 
24 14,85 







6551 

Station 

C. Aug 

80 





I 

6552 

6553 

6554 

Mac ( 

77 < 

1 240 13,9 = 
r 245 35,9( 
) 250 35, 7i 

)| 

) 

)[ 







Nro 6*547 Mire a Brebeistlorl^, Kirchthurm 

Nro 6548 „ k Rbthlein, (?) Kirchthurm 

Nro 654<) „ q Schweinfuri, Hofkirclie, Tlmrm. 

Nro 6550 „ r Schweinfuit, oliere Tliorihum 

Nro 6551 Station C nahe an Station B 
Nro 6552 Mire q Schweialuit, Hofkirche, Thuim 
Nro 6553 „ r Schweinfmt, ol»ere Ttotliurm 

Nro. 6554 ,, o IJochsheim, Kirchthunn 



l€SiS. Ma^etisehes Tafebach. Wii^elmessungen. 
Schwemfort. 



Ort and Tag, ihcodo- 
Bezeichnung liten— 
Semesse- A.blesang 
nenWinkels 


195 21,l5n 



38 16,50 

1 18 21,05 

2 18 9,10 

3 58 2,65 rtq A 

4 58 28,45 ’ 

5 58 23,95 

6 58 20,65 

7 18 29,20 22 g 

8 17 59,05 ’ 

38 13,80 

k 195 20,75 
P 241 ^3,45 
s 218 <54,90 

1 201 41,75 
240 14,10 
245 35,70 

38 11,60 

88 19,40 

2| ®7 31,40 22,8 0,5 

3 349 4,45 ’ 

4 347 49,50 


4 347 51,15 q,. 

31 349- 4,60 23 5 2,0 ’ 

2 87 28,25 n 

1 88 16,90 I 

38 11,30 


2l> 49' Ab. 
25 56' Ab. 


35 33' Ab. 


3 I 1 5Z* Ab i 
Magnet 2 ' 


45 4' Ab. 
Magnet 2 


45 la' Ab. 


Nto 6555 Mire i R6thlein, (?) Kirchthurm 

Nro. 6564 bibeUe 18o O 0,95 -W 1,81-S 0,88,68® 0 0,96.W 1,78 -S 0,83 

Nro 6566 Mire k Rufchlein, (?) RJlrchthuvni 

Nro 6567 „ p , Grettstadt, (») Kirchthurm 

Nro 6568 „ s unbekannter KirehtboriiL 

NrOf 6569 „ 1 unbekannter Kirchthurni 

Nro 6570 ,, q Schveinfurt, HifflEurcbe, 3?biu?m 

Nro. 6571 „ t SctEureinfnrt, obero-^^tii^illa. 



CCXLI 


185S. Magnetisches Tagebuch. Winkelinessimgen. 


Arnstein 


, fe Ort uiid lag, xheodo 
3 a Bezeitnmnig 

i i des Se">esse Ablesun 
nenWmkels 


Bemerkungen 


S l a 1 1 0 n A Aug 31. 


Mire a 178 42,60 
„ b 240 59,95 
,5 c 115 34,60 
„ d 115 40,75 

Dec! 219 26,05 

Abl 1 269 11,55 

2 269 6,45 ,q . 

3 169 33,05 

4 169 46,55 

Deci 219 25,15 

Abl 4 169 46,00 

3 109 34,7 5 rv 
2 269 4,20 

1 260 8,80 

Dccl 219 24,10 

Incl 1 239 19,65 

2 239 20,85 ,o i 

3 199 24,65 
1 199 38,15 

5 199 35,25 

6 199 22,25 , 

7 239 18,55 

8 239 22,00 

Dccl 219 23,40 

Mae e 1 19 45,40 
„ c 115 34,70 
„ f 158 44,75 


Nro 6583 Station A aut tleni grossen Steig ludweatlich van tier Stadfc 

Nro 6584 Mire a Arnstem, Kirclithurm 

Nro 6585 „ 1» eniterntes Bergschlo**, Mitte* 

Nro 6586 „ c Waigolsliausen, Kirchtlnirm 

Nro 6587 „ d entftrnles Signal (?). 

Nro 6606 Libellc 239® 0 0,14 -W 0,64- S 0,36 , 0 0,14 -W 0,63 -S 0,9f7. 

Nro 6608 Mire e Oarstadt, Kirchthnrm 

Nro 6609 ,, c Waigolshaueen, Kirchthiirm 

Nro 6610 ,, Jf Vasbiihl, Kirchthmin 


ll» 24' Ab 
7,1 Magnet 2 

U0 4' Ab. 
7,0 Magnet 2. 

Ih 44' Ab. 
1^1 53' Ab. 


2b 29' Ab 





CCXLll 


1858. Magnetisqhes Tagebiich. Winkelmessungen^ 

Arnstem, Aschaffenburg* 



Mire g 111 50,50 

„ h 190 31,60 

„ 1 205 51,10 

„ i: 176 2,20 

„ a|l78 42^45 

Station D. Sept. 2. 


Mire a 

241 36,75 


298 13,10 

» c 

106 9,65 

Decl 

230 47,95 

AM. i 

281 40,45 


280 39,55 

3 

181 15,95 

4 

179 33,80 

Decl 

230 47,90 

Abl 4 

179 32,90 

3 

181 15,95 

2 

280 44,45 

1 

281 40,45 

Decl 

230 48,00 

Incl 1 

210 50,20 

2 

210 ^9,20 

3 

260 '35,20 

4 

251 28,40 

5 

251 18,65 

6' 

250 56,55 

7 

210 59,95 

8 

210 35,95 


9h 5' Morg 
4,3 Magnet 2 

9^1 15' Morg 
3,9 Magnet 2. 

9*1 24' Morg. 
9h 28' Morg. 


Nro 6S11 Mire g unljelcaimter Kircbthurm. 

Nro 6612 „ h Altbemng:ea, Kirchthurm 

Nro 6613 ,i i unbekanater Kirchtiinrm 

Nro 6614 „ k Schwebeniiedl, Kircbthiurin 

Nro 6615 „ a Amstein, Kirchthurm 

Nro 6616 Station D . auf 4ein Backelber^, westlich vom SommerhauB. 

Nro 6617 Mire a Johanneiberg, Kirchtburm 
Nro 6618 ,, b Aschaffenburg, Stiftsthurm 

Nro 6619 „ c Heubach, Kirchthurm 

Nro 6638LibelIe 2100. O 1,10.W l,6apS.l,04i 25Wbi^O. 1,16- W.l,e3-)S.14)0* 





CCXLIII 


1832. Magnetisches Tagebiich. Winkelraessungen. 


Aschaffenburg. 


Laufende 

Nummer 

Ortimd Tag, 
Bezeichnuiig 
des gemessc- 
nen Wiiikels 

Theodo- 

liten- 

Ablesung 

U 

a 

-w 

« 

u 

a 

Cm 

s 

f3 a 
o o 

iH M 
-U CQ 

U 

U O 

4m 

Correct fur 
Ungleichheit 
der Winkel 

Variations- 
Instrumente 
in Mimchen 

Bemerkungen 

Decl 

Int 



0 


0 

t 

/ 




6639 

Decl 

230 51.20 




20,3 


lOh 2'Morg* 

6640 

Mire a 

241 

37,20 







6641 

„ b| 

298 

13,00 







6642 

Station 

E Sept 

2 






6643 

Mire a 

229 

48.65 







6644 

,, d 

2 

35,90 













-0,08 




6645 

Decl 

218 

59,30 


-0,6 


22,0 

2,9 

lOh 32^Morg. 







0,31 




6646 

Abl 1 

269 

33,80 







6647 

2 

269 

2,10 







6648 

3 

169 

12,75 

14,3 





Magnet 2 

6649 

4 

168 

11,15 







6650 

Dccl 

219 

0,15 




22,8 


lOh 46'Morg 

6651 

Incl 1 

198 

42,30 







6652 

2 

199 

16,10 






10^1 52'Morg 

6653 

3 

239 

17,95 

10,1 






6654 

4 

238 

50,75 







6655 

5 

239 

52,05 







6656 

6 

238 

48,05 







6657 

7 

198 

43,60 

10,0 






6658 

8 

199 

12,50 







6659 

Decl 

219 

2,50 




25,0 


llh 27'Marg 

6660 

Mire a 

229 

49,10 







6661 

„ c 

93 

49,35 







6662 

„ d 

2 

36,75 







6663 

„ c 

328 

19,15 







6664 

f 

349 

57,50 







6665 

b 

286 

34,55 








Nro 6640 Mire a Johanneslierg, Kirclitburm 
Nro 6641 „ b Aschalfenbuig, Stiftsthurm 

Nro 664^i Station E auf dem. Bilckelberg, nordif^estl vom Sommerhaui 
Nro 6643 Mire a Johannesberg, Kirchthurm 
Nro 6644 „ d i Schweinsheim, Kircbthurm. 

Nro 6658 Libelle 199° 0 1,04-W t.70-S 0,85, W 0 1,15- W 1,65-S 0,79 

Nro 6660 Mire a Joliannesberg, Kircbthurm 

Nro 6661 „ c Heubach, Kirchthurm 

Nro 6662 „ d Schweinsheim, Kirchthurin 

Nro 6663 „ e Grossostheim, Kirchthurm 

Nro 6664 „ f % Breitberg, Thurm 

Nro 6665 „ b , Aschaffenburg, Stiftsthurm 


c<jxi.iy 


185SS. Magn^tisfhes Tagebuch. Winkelmessungen; 

Aschaffenburg, Darmstadt. 



Station F Sept 2 


a 166 7,50 

C 25 37,05 
f 285i 9,60 


; 154 25,20 

1 19l'' 46,10 

2 192 8,50 

8 H7 0,35 ^ ' 

4 116 42,20 

154 24,85 

4 116 43,00 
3,117 0,10,., 

2 192 8,30 
Ji 191 43,75 

184'' 25,00 

|i 204’ 29,35 

2 204"47,90 ,e j 

3 104 18,40 

4 104 4,70 

154 25,95 

a 166 6,75 I 

b 223 29,90 
0 25 36,90 

g|266 21,00 I 


Station A Siept. 4 

Mire a|242 32,70| 
Decl II 233 2, soil 


UIl^ 58'Morg. 


4^6 Magnet 1 


8' Mttg 


5,2 Magnet 


121 ^ 17' Mttg. 


5,9 Magnet 2. 


12li 29'Mlt^. 


llsli 24'Morg 


Nro 6666 Station* I auf dcm Bitckelberg^, nordlkitd voini Somm/evhiatii 
Nro 6667 Mire a Johannesberg^, Kirchtburm 

Nro 6668 ,, c Heubaeh, Jharcbtlmrm 

6^ „ 3witberav Tfctwm, 

Nro 6686 a Johannesberg, EarcUtbnrm 

Nro 6687 „ b Ascbaffenburg, Stiftstburm* 

Nro 6688 „ c Heubach, Kirchttuo^ini. 

Nro 6689 ^ g nordwestl* Eck dies Semmeahraoses 

Nro 6690 Station A rechts von der Strasae binter dem fieatanger Fowtbaua 
Nro 6691 Mire a Darmstadt, Pawecpei^imitriunent d«« |Steva\rartc 




CCXLV 


1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen* 

Darmstadt 


r:." "' II 



■ass! 

^aufende 

Nummei 

Ort mul Tag, 
Be/eichniing 
des gemessc 
nen Winkels 

Theodo- 

litcn- 

Ablebung 

a 

a 

Z 

s 

<v 


-5 1 -^ Instrumente 
in Munch en 
« 


Bemeikung-en 


S c S Decl 


Abl 1 271 35,30 

2 271 18,40 33 2 3 

3 194 56,90 ^^'^ ... 

4 194 16,15 

Decl 233 1,05 

Abl 4 194 18,851 

3 194 56,051,.. 

2 271 20,40 ^"^’^ ... 

1 271 39,60 


Decl 233 3,50 

Abl 1 (80 56,80 

2 1 81 42,05 ^ ^ Q 9 0 

3 284 17,00 ^^’’^ 

4 285 7,00 

Dcd 233 1,50 

AbL i 285 6,25 

3 284 7/)oL. .. 

2 181 43,10^^’^ 

1 180 58,05 

Dcol 233 0,85 

Mue a 242 32,35 

„ a 242 32,55 


Incl 1 212 35,40 

2 212 49,90 ... 

3 253 22,85 

4 253 24,65 

5 253 55,75 

6 253 28,00 . 

7 212 49,90 

8 212 43,50 

Decl 233 8,25 

Mirc a 242 32,50 


6,9 Magnet 1 

8 ^ 56'Morg 
7,2 Magnet 1 

9*^ 12 'Morg 


7,0 Magnet 2 


9 b 27'Moig 
6,8 Magnet 2 

9 b 40'Morg. 


9 b 55'Moig 
lOb 4'Morg 


lOb 44'Moig 


Nro 6713 Mire a Darmstadt, Passage - Instrument, nach diescr Ahlesung die 
Microscope geandert 

Nro 6714 Mm a Darmstadt, Passage-Instrument 

Nro 6228 Lihelle 2120 0 1,16 -W 1,59 -S 1,12,2640 0 1,16 -W 1,57 S 1,11 

Nro 6726 Mire a Darmstadt, Passage-Instrument. 





CCXliVI 



18 S 8 . Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Darmstadt, Ludwigshafen. 


£ I Bezeichnnns ],j 

§1 Ablesun 

1-3 Jz nen Winkels 


Station A Sept 

O i 

Mire a 2 59,45 
« b 235 26,00 

Decl 353 37,55 
353 36,75 
»» 353 35,05 

Miie a 2 50,55 
,» c|335 25,95 

d 265 25,50l 


| 4h 12' Ab 
15' Ab 
45 17' Ab 


Station B Sep t 4 


Mire 

a 59 

29,30 

>1 

e 59 

34,20 


c 46 

2,55 


f 141 

4,90 

I) eel 

49 

44,25 

9 ) 

49 44,001 

Mire 

e|| 59 

34,051 


StationA Sept. 5 


Mire a 

288 13,00 

Decl 

27 44,50 

Abl 1 

77 42,75 

2 

77 2,10 

3 

338 18,75 

4 

337 ,49.95 


35 18' Ab. 
6,5 Magnet 2 


Nro 6726 I 
Vfro 6727 J 
Nro 6728 
Nro 6732 
Nro 6733 
Nro 6734 
Nr« 678^ i 
Nro 6736 1 
Nro 6737 
Nro 6738 
Nro 6739 
Nro 6742 
Nro 6743 ! 
Nro 6744 I 


» A xrie Vormittag’ 

Darmstadt, Passage-Instrument* 

I Eck des nahe gelegenen Forsthauses. 

Darmstadt, Passage-Instrument 
Eck des nahegelegenen Forsthauies 
Station B 

I B unweit Station A 
Darmstadt, Passage Instrument 
Darmstadt, Eck der Residenz 
Eck des nahe gelegenen Eorsthausts 
Station A 

Darmstadt, Eck der Resident 

I A am RokrlacherHof, recbts von dtrStrasse nach Oggershe^i. 
Mannheim, Stemw^te, 


4h 35' Ab 
4h 37' Ab 



CCXLVII 


185S. Magnetisches Tagebiich Winkelmessungen. 
Ludwigshafen 


Laiifende 

Nummer 

Ort und Tag, 
Bezciclinung 
dcs gemesse 
nen Winkels 

Theodo 

liten- 

Ablesun 

1 




^ *H 

Variations- 


5 

Instiumente 

Bemeikungen 

:1 

Correc 
Unglei 
der W 

Decl Int 


3Ii 30' Ab 

7,3 Magnet 2 

3l‘ 41' Ab 
3ii 48' Ab 


4h 24' Ab 


Dec! 27 43,95 

Abl. 4 337 51,35 

3 338 21,60 19 6-0 1 

1 77 42,75 
DecI 27 43,65 

Incl 1 7 22,95 

2 8 15,40 „„ , 

3 47 51,10 

4 47 19,60 

5 48 19,40 

6 47 19,95 20 7 

7 7 47,45 

8 8 5,00 

Docl 27 43,95 

Mue a '288 14,70 
„ b 121 0,70 

„ c 21 2,80 


Station B Sept 5 

Mire a 341 16,00 

„ <) 35 44,80 

„ c 141 31,85 

n \ 145 36,30 

” I 145 29,75 


Nro 6763 Iibelle S® 0 l,a5-W 1,45-8 1,30,47® 0 1,26-W1,52-S 1,34 

Nro 6765 Mire a Mannlitim, Sternward e 

Nro 6766 ,, 6 Ii<ck vom Rohrlacher Hof 

IsTro 6767 ,, e Statin ii B 

Nro 6768 Station B unweit Station A 

Nro 6769 Mue a Mannlieim, Sternwarte 

Nro 6770 ,, (t Melibocus 

Nro 6771 e Oggeisheim, Kiiclithurm (Abl^sung vielleicixt um 10' zu klem) 
Nro 6772; ,, f Oggersheiin, St Loretto, siWI Thurni 

Nro 6783 jj f » „ nordl Tiiurm 



qO^XTiii 


Magaetisehes Tagebuch. Winkelmessungeti. 
Ludwigshafen, Speyer. 








CCXLIX 


1852. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessimgen. 

Speyer. 


03 ^ 

'T3 (X) 

* I 

Oitiind Tag, 
Bc/eichnung 
ties geiuessc- 
aeii Winkels 

Thcodo- 

lilen- 

a 

. 

cd 

1.4 

V) 1 

e o 
o 2 

^ OQ 

So 

H 

ja « « 

^■3 g 

Vaiiations- 
Instrumente 
iti Munch en 

Bemerkungen 


Ablesung 

S 

H 11 

kh 

4) O 

C c 05 
ODns 

Decl 

Int 




o / 

o 

4 





6802 

Mirc c 

190 21,50 







6803 

Decl 

255 22,70 




14,9 


8*1 24' Morg 

6804 

6805 

6806 
6807 

Abl 1 
2 

3 

4 

206 33,05 
205 21,60 
305 38,00 
303 58,85 

13,0 

-0,8 

0,44 

-0,85 


2,2 

Magnet 2 

6808 

Deck 

255 21,80 




15,5 


8h 36' Moig, 

6809 

6810 
6811 
6812 

Abl 4 
3 
2 
1 

303 58,20 
305 40,30 

205 21,60 

206 30,05 

13,6 

0,7 

-0,88 

0,40 


2,0 

Magnet 2* 

6813 

Decl 

255 23,50 




16,1 


8*1 49' Morg. 

6814 

6815 

6816 

6817 

6818 

6819 

6820 
6821 

Incl 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

235 19,75 

236 1,05 
275 15,75 

274 50,15 

275 45,50 
274 62,75 
235 35.45 
235 54,25 

13.7 

13.8 





8*1 5 8' Morg. 

6822 

Decl 

256 23,00 




17,6 


9*1 35'iMorg 

6823 

6824 

Mire a 
„ c 

22 29,75 
190 21,30 







6825 

6826 

6827 

6828 

Abl 1 
2 

3 

4 

292 23,50 
292 21,95 
218 28,90 
218 21,45 

14,4 

-2,1 

0.00 

0,00 


0,9 

Magnet 1 

6829 

Decl 

256 24,30 




18,2 


9*1 57' Morg 

6830 

6831 

6832 

6833 

Abl 4 
3 
2 
1 

218 21.95 
218 29,80 
292 22 60 
292 23,85 


1,3 

0,00 

0,00 


0,6 

Magnet i 

6834 

1 Decl 

255 25,45 




18,8 


10*1 10' Morg 


Nro 680^2. Mire c Speyer, Doni, nordl (?) Tliurm 

Nro 6821 Lil)ene 236° 0 1,63-W 1,16-S 1,13,275° 0 1,64- W 1,09 - S 1,13 

Nto 6823 Mire a Heiligensiein, Kirchtharin 
Nro 6824 „ c, bpeyer, Doni, ndrdl (?) Timm 




CCL 


1858 Magnetisches Tagebuch. WinkelineSsun|^. 

Speyer 









CCLI 


185<f. Magnetisches Tagebuch. Wmkelmessnngen. 
Neustadt a d Haardt 


^ 5 OitiindTag, Theodo 
I a Be/eidinung 
s I desgcmesse Ablesun 
^ non Winkels 


NewstaM a. «l* MMaarM. 

859 I Station A Sept 8 



0 ' 

Mu e a 

345 32,35 


8 23,85 

Decl 

89 45,75 

Abl 1 

139 34,45 

2 

139 37,30 . 

3 

40 5,35 

4 

39 43,40 

Decl 

89 45,15 

Abl 4 

39 43,70 

3 

40 4,70 , 

2 

139 38,20 

1 

139 34,50 

Decl 

89 44,70 

IlK 1 1 

69 42,70 

2 

70 16,15 

3 

109 38,00 

4 

109 23,25 

5 

no 25,50 

6 

109 22,20 

7 

69 50,20 

8 

70 8,90 

Decl 

89 45,50 

Mire b 

8 23,95 

») t-1 

246 65,15 


277 25,15 


281 54, 4o 


12,7-0,7 


\m 30^ Morg, 


4,5 Magnet 2 


7*> 41' Morg I 


4,2 Magnet 2 


\m 51' Moig 


|7l* 58'Morg 


m 3 3' Morg 


Nro 6859 Station A auf dei Haaidt, in einem Weinberg. 

Nro 6860 Mire a Hassloch, Kirchthurm 
Nro 6861 „ b Muabacli, Kirchthurm 

Nro 6880 Libelle 70« 0 1,51 -W 1,26 -S 0,90,1100 . 0 1,43 -W 1,27 -S 0,95 

Nro 6882 Mire b Musbach, Kirchthurm 

Nro 6883 „ c Neustadt, westl TImrm 

Nro 6884 „ d entfernter Kirchthurm 

Nro. 6885 „ e unbekannter Kirchthurm 


CQLIl 





Cd.!!! 

1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Neustadt a. d Haardt, Kaiserslautern 



€CL'lV 


IBSSS. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessiingeh. 
Kaiserslautern. 



a» 'u 

c 
C2 ii 

to . 
c » 

Variatione- 
Instrumente 
in MOneben 

Decl 1 Tnt i 

Bemerkungen 


1 

1 1 



Incl 1 259 29,85 

2 260 0,60 

3 299 31,45 

4 299 25,35 

5 300 19,00 

6 299 19,67 , . „ 

7 259 42,80 | 

8 259 55.40 

Decl 279 37,65 17,3 

Abl. 1317 6,20 

2 316 35,50 , 

3 242 58,95 ... 

4 241 52,40 

Decl 279 38,45 , 17,5 

Abl 4 241 52,50 . 

3 243 0,65 ,.. „„ 

2 316 33,85 O’® 

1 317 7,50 “0’“ 

Decl 279 39,40 18,0 

Mire (3 331 15,30 
„ o 256 69.90 
>, d 331 14,56 

Station C. Sept 9 

Mire e|348 '24,35 

Decl |356 0,95 23,9 

Abl 1 46 45,75 . „ 

2 45 13,40 0 2 

3 306 48,30 ^'^’0 Tc 

4' 305 13,50 

Decl. II355 S9,'3o| 23,9 

) LibeUe 260o 0 1,10 -W 1,06 -S 1,23, SOO’ . 0 

i Mire d Potzberg, Pyramid^ 

S js c Morlaatern, Niveau-Stein 
i tt d Potzbarg, Pyramide 
5 Station C Nivean-Stein bei WCorlautem 
i Mire e Niveau-Stein (?) nnf einer Aiilitfbe ^ 


4»‘ 27' Ab 


5h 3' Ab 

7,1 Magnet 1 
5h 13' Ab 
8,0 Magnet 1 
24' Abb 


IQb 17'MoJ?g« 

4,9 Magnet 2. 

lOb 35'Morg. 
1,12 -W 1,63 -S 1,25 


€CLV 


i8o8 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessnngen. 
Kaiserslautern , Lauterecken 


OrtundTag, Theodo- 
Bozeichnung 


3 83 ’^ Vanationg- 
I^istiumente 

g S ^ Munch en Bern erkun gen 

Slfe Decl I Int 


Abl 4 305 9,10 
3 306 44,15 
2 45 16,25 
1 46 47,15 

Decl 355 59,50 

Mac e 348 24,15 
5, f 153 29,50 

Mdawiew^eehevk. 


Station A S ep t* 10 
Mac a||2^2 43,86|| 
Decl 336 37,6o 


12,1 0,4 


3,6 Magnet 2 


lOli 51'Moig 


12,0 1,3 


Decl 336 37,6o 
Mire b 

( 231 26,55 
Decl 33b 40,40 

Abl 1 27 45,35 

2 26 1,50 .rt Q JO 

3 287 14,45 

4 285 37,50 

Decl 336 40,95 

Al)l 4 285 30,10 

3 287 15,70 a . . 
2 26 8,40 

1 27 51,35 

Decl 336 43,40 

Mac c 171 31,15 
b 231 26,10 

Static II B S e pt 10 
Muc a|| 7 47,1 0|| I 


Nro 6968 Mne e Niveaii-btein (*) auf einer Anijdlie 
Nro 6969 ,, £ Kaiseiberg, Niveau-^Stein 

Nro 6970 Station A Hub Weingait, NiveaU'^Stein 
Nro 6971 Mire a nabei Niveau-Stein 

Nro 6973 und 6974 Mire b Niveau -Stem (?) auf einer AnhJhe 
Nro 6986 Mirc c Niveau-Stcin oder Saule, unbekaimt 
Nro 6987 ,, 1) entferntei Niveau-Stein (?) 

Nro 6988 Station B bei Station A 
Nro 6989 Mire a entferntei Niveau-Stenu 


81i 50' Moig 


9l» 2 Moig. 


0, SlMagnet 2 


91* 16' Moig 


-0,6 Magnet 2. 


91* 31' Moig. 


Laufende 




Magn«tisdies Tagebuch. Winkelraessungaw. 
Lauterecken. 




I 'Ort un^Tagy 
I iB«aeichira;iig i,jen- 
J des gemease ^blesung 
*5 nen "Winkels 


Mire I) 358 53, 8o | 

Decl 113 7,80 j 

Incl d: 03 20,85 i 

B 93 13,85 ,1 

13 133 9,05 

d 133 27,00 
6 133 39,30 

6 133 2d,<>0 yj q Q 

7 93 26,20 

8 93 9,80 

(Decl 113 9,15 

Abl I 62 51,55 

2 63 6,49 . - - « o 

M63 1,10^^^^^ 

^ m 32,25 

Decl 113 110>05 

Abl 4 163 30,30 ' 

3 1 63 5,55 . q 

2 63 10,15 

1 63 0,20 

Decl. 113 10,90 i 

Mire a 7 46,95 
„ b 358 53,50 
I 223 13,85 
» 111226 20,00 

Station C Sept 10 

Mire a|290 45,8511 

Decl IlOO 44,0oi 


Nro 6990 Mire b naber Niveau-Stem 

Nro 6999 Libelle. gs*’. 0 1,68 - W 1,38-S l,39,183O<.0 1,42-'W 1,34*S 1,39 
Nro 7011 Mxre a enitfenmtinr 5^iveau-?Njelii (t) 

Nro 7012 ,, b naher Niveati-Stein. 

Nro 7013 und 70H Mire c Hub-X^elrtffart, NiVeaai-StiBSTt, biexda Kaiiten 
Nro 7015 Station Ct bei Lauterecken, nnter dOr *l^httif^ 

Nro* 7016 Mire a* liautexecken, Kirci^l^?4i^.’ » ^ ^ 





CCLVII 


185Ji. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Lauterecken, St Julian. 



^ Vaiiations- 
^ Tnstrumente 

Mu nchen Bemerkungen 


55 Dec!, Int 


AM 1151 6,05 A.. 

2 150 30,30 ’ 

3 50 65,60 '''' AAA 

4 50 23,45 

AM 4 50 21,40 a .a 

3 50 55,00 .. g ' 

2 150 30,65 A.. 

1 151 7,00 ’ 

Ind 1 81 4,30 

2 80 38,50 .. . 

3 120 33,45 

4 121 13,55 

5 121 12,55 

6 12l 9,70 4 e A 

7 81 9,30 

8 80 41,55 

nWuimn* 

Station A. Sept, 10 

Hire a 347 0,40 

„ b 86 56,55 

Dod 245 13,70 

AM 1 295 49,05 .0 44 

2 294 37,90 , Oft 7 ’ 

3 195 48,85 ^^’^ 0 39 

4 194 40,70 ' 

Deol 245 13,70 

A.bl 4 194 40,95 0 38 

3 l95 47,60ljq 4 Q o 

2 294 37, 40 ' .0 43 

1 295 48,85 

Decl 245 14,50 


0,9 Magnet 2 


Magnet 2 


12Ji 39'Mttg 


41^ 58' Ab 


6,1 Magnet 2 


5h 9' Ab 


6,5 Magnet 2 


5^^ 19' Ab 


Nto 7033 LibclIe 80o 0 1,66-WM5-S 1,1T,121« 0 1,07- W l.W'S 117 

Nro 7034 Station A ISiveau-Stein l)ei St Julian 
Nro. 7035 Mxie a entfemter Niveau-Stein (*) 

Nro 7036 „ h enifernter Niveau-Stu» (f) 



ccLvm 

1852. Magnetisches Tagebuch. Winkelraessungen. 
St. Julian, Kaiserslautern. 






CCLIX 


18 S 2 Magnetisches Tagebnch. Winkelmessungen. 
Kaiserslautern, Homburg 


AW 4 21 37,35 

3 21 28,00 - 

2 307 22,20 

1 306 52,25 

Abl 1 294 46,90 

2 294 21,70 

3 34 21,00 

4 33 51,25 

Abl. 4 34 18,40 

3 33 50,80 o 

2 294 47,00 

1 294 20,75 

Inol 1 324 22,50 

2 324 56,05 . . „ 

3 4 38,70 

4 3 51,35 

5 5 4,05 

6 4 1,60 Q 

7 324 11,55 

8 325 0,70 

Station E Sept 11 

Abl 1| 54 40,30 

2 54 47,15 

3 315 31,55 ,o , 

4 314 59,20 


8,2 Magnet 1 


8,1 Magnet 2 


8,1 Magnet 2 


m 30' Ab 


5J^28' Ab 


14,0 Magnet 2. 


99 Abl 4 315 28,101 ^ 0,09 

00 3 314 56,00 ,3 q 15,7 Magnet 2 

01 2 54 42,95 ’ 0,00 

02 1 54 42,85 

MMomhwrg. 

03 S tation A S ept 12. 

04 Mire all 70 1,05|1 

05 „ bll271 17,95i 

N« 7093 Libelle 3250 0 1,17-W 1,64-S 1,33, 40 0 1,18-W 1.64-S 1,32 

Nro 7094 Station E unweit Station D, in der T«fe anfemer Wxeae 
Nt(. 7103 Station A auf dem Sd.lo.rtei'g, nordweatl vom Nivean-Stein 
Nro 7104 Mire a Kiibelberg, Kirchthurm 
Nro 7105 „ b Kmaderstrasse, Niveau-Stexn 


CCLX 

1868. Magnetisches Tagebuch. WinkeImessimg€E^ 
Homburg. 





CCIiXI 


1858. Magnetisches Tagebuch. Winkelraessungen. 

Homburg, 


7136 

7 137 
7138 
7 139 
7 140 

7141 

7142 
7 143 

7144 

7145 


Ortundlag, Theodo- | 

Be^cichnung 2 

des gemessc- Ablesung ^ 

I nen Winkcls ® » 


O ‘ 

Decl 149 29,15 



4 99 45,10 

3 99 47,15 

2 199 12,90 
1 199 15,00 


Dccl. 149 30,50 

Mac d|325 52,10 
,5 © 285 0,75 

g 170 54,40 
„ h 67 53,55 


9l> 35'Morg. 
9,9 Magnet 2 ' 
9h5i'Morg. 


7146 

Station j 

Sept 

7147 

Incl 1 

196 40,10 

7148 

2 

196 48,00 

7149 

3 

236 7,00 

7 1 T) O 

4 

236 21,00 

715 1 

5 

237 10,10 

7152 

6 

236 3,60 

711)3 

7 

196 48,20 

7154 

8 

196 51,55 

7165 

Dec! 

216 24,10 

7156 

Mac 1 

175 3,45 

7157 

„ k 

314 44,40 

7158 

1 

351 29,50 

7150 

5, m 

32 32,05 

7160 

„ IX 

190 16,70 


10l» 41'Morg 


111* 15'Morg 


N'lro 714^ Mire cl EintJderntrasse, Niveau-Stein 
ISr^co 7143 „ e Niveau-Stein, (?), unbekaimt 

Nrc). 7144 n Kreu25 auf einei entferaten Anhuhe 

ISTiro. 7145 ,, lx Station A 

ISTro. 7146 Station A anf (lem ScliloBsberg, wie gestevn 

ISTro 7154 Libelle 196o 0 J,33-W 1,37-S j,60,236o 0 1,79-W 1,44-S j,54 

ySfjco 715b Mire i X^ot/beig, Pyramide 

ISTro 7157 „ k Station B (Niveau-Stein, Mitte ) 

ISfro 7158 „ 1 Niveaustein (?), unbekannt j 

ISTro 7159 ,, m Einoderstrasse, Niveau-Stein 

ISTro. 7160 „ n ICnbelberg, Kirchthum ' 


CCLXII 


1853. Magnetisches Tagebuch. WinkeJinessungen. 
Pirmasens 


« 1 
o a 

= s 

03 O 
^12: 

Ort undTag, 

Bezeichnuiig 

des gemesse 
nen Winkels 

Theodo- 

liten- 

Ablesung 

h 

S 

(4 

4> 

CM 

a 

V 

H 

c ^ 
o o 

■2 55 

u 

T^S — 

•a 

s 

Op'S 

BBi 

Bemerkungen 

Decl 

Int 


JPirmasewna. 







7161 

1 Static n A Sept 

14 








0 t 

o 

4 

4 




7162 

Mire a 

90 26,90 







7163 

b 

128 3,15 







7164 


304 58,10 







7165 

Decl 

90 55,75 


- 


16,0 


7*1 48' Morg* 

7166 

Abl 1 

41 17,45 







7167 

2 

41 5,05 



-0,01 




7168 

3 

140 47'l0 

9 

-5,9 



7,3 

Magnet 2. 

7169 

4 

140 37,70 



0,01 




7170 

Decl 

90 56,45 




16,0 


7*1 59'Morg 


Abl 4 

a 

140 38,75 
140 46,70 



0,00 




7173 

2 

41 4;05 

9,7 

-1,3 



7,0 

Magnet 2, 

7174 

1 

41 17,55 



-0,01 




7175 

Decl 

90 55,60 




16,3 


8*1 15'Morg4 

7176 

Incl 1 

71 9,10 






8*1 23'Morg 

7177 

2 

71 26,70 







7178 

3 

110 43,50 

10,3 






7179 

4 

110 48,15 







7180 

6 

111 23,45 







7181 

6 

110 60.75 







7182 

7 

71 29,55 

10,4 






7183 

8 

71 21,95 







7184 

Deck 

90 57,15 




17,1 


81* 58' Moig 

7185 

Mire a 

90 27,95 







7186 

„ b 

128 3,70 







7187 

» c 

304 69,15 








Nro 7161 Station A auf dem Horeb, neben tiem Ni\ ean-Stein 
Nxo 7l6!l Mire a Hosterbbbe, Niveau-Stein* 

Nro 7186 „ b * Pirmajena, ref Kircbthurmi Knopfmitte 
Nro 7164 e Lemberger-SchloBs, Ni?eau-Stein (?) 

Nro 7183 Libelle 71«» 0 1,45-W 1,31-8 1,37,110® 0 1,41 -W 1,36-S 1,40. 
Nro 7185 Mire a HusterbOhe, Niveaa-Stem 
Nro* 7186 „ bi Pirmasens, reform Kircbtbn*® 

Nro 7187 „ c Lemberger Schloii, Ni'i^n-Sitein 


CCLXIII 


1850. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 

Pimasens, Anweiler. 



Ort und Tag, 

Theodo- 

JT” 

s 

1 c S 

I'SlS 

^ S' 

e a 

Bezeichnung 
des gemesse- 
tien Winkels 

liten- 

Ablesung 

X 

u 

o 

c. 

H 

0) 

h 

42 » 

1 

Correct 
Ungleich 
der Wxn 



0 i 

O 


/ 

7188 

Mue d 

195 55,00 




7189 

55 e 

199 13,95 




7190 

5, fil 49 17,45 





AnweUeiTm 




7191 

Station A Sept 

16 



7192 

Decl 

280 40,75 




7193 

Abl. 1 

317 29,25 



-0,02 

7194 

2 

317 13,60 

11,1 


7195 

3 

244 26,00 


0,25 

7196 

4 

243 34,75 



7197 

Abl 4 

244 25,00 



0,24 

7198 

3 

243 34,45 

11,0 


7199 

2 

317 29,90 


-0,02 

7200 

1 

317 13,15 



7201 

Incl 1 

261 5,20 




7202 

2 

261 16,95 

12,0 



7203 

3 

301 19,00 

1 


7204 

4 

300 22,95 




7205 

5 

301 6,15 




7206 

6 

300 17,55 

11,5 



7207 

7 

261 7,05 



7208 

8 

261 7,10 




7209 

Station B Sept 16. 



7210 

Abb 1 

343 21,50 



0,03 

7211 

2 

343 3,35 

10,2 


7212 

3 

56 42,60 


0,00 

7213 

4 

56 51,85 



7214 

Abl 1 

68 55,55 



-0,05 

7215 

2 

69 18,95 

10,7 


7216 

3 

330 50,90 


0,01 

7217 

4 

330 39,40 




varitttions- 
Instrumente 
in Munclien 


Decl Int 


Bemerkimgeit 


16,3 


6,1 


5,4 


4,1 


4,2 


8H 37' Morg 


Magnet 1 


Magnet 1 


9^1 5' Morg. 


10^ 15 'Morg 
Magnet 1* 

Magnet 2. 


I 

ISfro 7188 Mire d entfernter Niveau-Steia (?) 

Nro 7189 „ e mibekannter Kirchtliurm 

Nro 7190 „ f Horel), Niveau-Stein, Mitie 

Nro 7191 Station A rechts an der Strasae iiach Landau 

Nro 7208 Libelie 261® 0 1,09 -W 1,70 -S 1,00,3010 0 1,07 -W 1,70 -S 0,90 

35^iro. 7209 Station B auf der AnIiOhe rcclits von der Strasse wacli Landau 


OOI.XIV 


1B53. Magnetis^es Tagebuch. WinkelmessnDg«ti 4 
Anweiler, Langenkandel. 



Ort and Tag, 

Theodo- 

1 


-5 

Vaviations- 

Xngtrumente 


J i 
s 1 

►JK 

Bezeichnung 
des gemesse- 
nen Winkels 

liten- 

1 

« 1 
2c2 

•P'S ^ 

5-^ ta 

o B a, 
Up'S 

in M flinch en 

Bemerfcttiiffeti 

Ablesung 

s 

« 

® u 

t-H 

Oecl 

Int 



' 

O i 

o 

/ 

/ 




7218 

Abl 4 

330 51,10 







7219 

3 

330 40,40 




4,3 

Magnet 

7220 

2 

68 33,35 





7221 

1 

69 17,80 






7222 

Inol. i 

0 7,45 






10*» 4Q'Morg^ 

7223 

2 

0 37,15 

11,5 





7224 

1 

39 43,25 






%%m 

4 

39 37,10 







7226 

5 

40 18,90 







7227 

6 

39 36.25 

11,5 






7228 

7 







7229 

8 

0 30,50 







7230 

Peel 

19 58,40 




24,5 


20'Mor5 

J ^ 







7231 

Station A. $ept. 

17 






72a2^ 

|lire i 

305 25,30 







7233 

3, 1 

142 37.05 







- 7234 

Decl 

214 20,15 




16,9 


8*1 17'Mo;fg, 

7235 

Abl 1 

165 1,20 



0,14 




7236 

2 

165 41,85 

9,7 

0,5 


13,3 


7237 

3 

263 18,43 

0,00 


Magnest 

7238 

4 

263 23,95 







peel 

214, 22,20 




17,7 


8k 31' mMg^ 

.7240 

fbl i 

263l< 26,60 



0,00 




7241 

|72^ 

1 

' . * 2 

263! lS4i>5 
165 44,40 

10,0 

0,3 


12,4 

Magnet 

17243 

I 

1 

165 3,00 



0,14 



t « a 

7244 

Decl 

214 24,20 




18,7 


85 45' 

7246 

A^L 1 

250 57,60 



0,00 



* * 

7246 

7247 

1 

251 3^ 
178 8,50 

10,0 

0,4 


11,5 

I 2 

Magnet 

7248 

4 

177 28,60 



0,15 




7249 

Decl 

1214 25,40 




10,5 


8*1 68' Mftfrg 


Nro 72J9 Liballe 0® 0 1,37-W 1,61 -S #,74589» » t,S4 ‘ W 1,40 - S' ej*!*; 

Nto 7231 Station A aitf Aem'I'^fle zwiache* ItoffOilkaiHloI null MlnftM; 

Nio 7232 Mire »■ MSnftila, KirijitBuim ^ . u “ . 

Nro 7233 „ t ffilteBBliUil, KlrditReBiii ‘ ‘ t’/' ^ 


CCLXV 


1853. Magaetisclies Tag«buch. Wimkelmessungea. 

Langenkandel, Carlsruhe 


TS CD 
p! d 
d P 

“s S 

Ort un4 Tftg, 
Be/eichnuDg 
dcs gemesse- 
neii Winkels 

Tbeodo- 

liten- 

fS 

es 

U 

V 

c fi 
c ® 

-3 w 

o ^ 

- ,-4 

A '5 

« 5 

Vaiiations- 
Instrumente 
in Munch en 

Bemerlcun^en 

S 3 

Ablesung 

S 

01 

® I,. 


Decl 

Int 



0 i 

0 

■i 

/ 




7250 

7251 
7262 
7253 

Abl 4 
3 
2 
1 

177 28,75 

178 8,30 

251 4,55 

250 58,20 

9,8 

0,5 

0,15 

0,00 


10,8 

Magnet 1 

7254 

Peel. 

214 24,90 




19,6 


9ii lO'Morg 

7255 

7256 

7257 

7258 

7259 

7260 

7261 

7262 

Incl 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

194 63,65 

195 12,85 

234 7,50 

233 44,95 

234 35,45 
233 47,55 

194 50,25 

195 23,50 

10,0 

9,9 





9^^ 16'Morg 

7263 

Decl 

214 23,00 




19,5 


9b SO^Morg. 

7264 

7266 

7266 

Mire a 
2, b 

C 

305 24,85 
142 36,75 
108 51,10 















7267 

St Ati 0 n A* S ep t* 18 






7268 

7269 

llHire a 

„ h 

292 0,50 

70 23,30 







7270 

peel 

279 56,75 




16,2 


9b S%or^ 

7271 

7272 

7273 

7274 

Abl. 1 
2 

3 

4 

230 40,80 

231 11,35 

328 45,40 

329 13,10 

11,3 

-1,2 

0,08 

-0,08 

] 

9,5 

Magnet 2^ 

7275 

Peel* 

279 57,30 




16,9 


9b 27'Morg. 

7276 

7277 

7278 

7279 

Abl 4 
3 
2 
1 

329 12,50 
328 47,15 
231 9,60 

230 40,55 

11,7 

-0,1 

-0,05 

0,08 


8,7 

Magnet 2 


Nro 7?«? Libelle. a95<> .0 1 , 03 -W 1,74-8 1.13,2340 0 1,06- W. 1,73- S 1,17 

Nro 7264 Mire a Miufelil, Kirchthurra. 

Nro 7265 „ T) HaUenbiihl, K)ircJit|iuirj?i 

Niro 7200 „ c Langrfiw^antlel, Kwrchtimrin 

Nro 7267 Slaixon A , im neuen lanilwirthiacliaftljcben 
Nro 7268 Mire a Carlsiuhe, Stadtlarche 
Nro, 7269 ,, h Riippur, Kirchthurm 
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COLXVI 


1059. Magaetisclies Tagebuch WiakelmessungCn< 
< Carlsruhe 


fli 2“ Theodo- 

I I Bezeichnung 
gi desgemesse.^bl^3 
jK nenWmkels 


Deol 279 57,55 

Incl 1 260 25,65 

2 260 50,85 ,, „ 

„ 3 299 44,50 * 

4^J9''18,30 
' ^ o 3 00 110,75 

^ 299^29,20 ,, . 

7 260)33,45 

8 260 56,60 i 

Decl. 279 58,25 

Mire b 70 '22,60 
a29ll|59,55 

■L, il.t0|41,00 I 

5,, d t70|49.25 , ; 

d 254fl8,35 
tl204|53,85l! 

StationjB ^ept 18 

Mire c 84 16, 60 1 
„ g 219 28,90 

„ 1 344 1,55 

Decl. 193 54,40 

Abl. 1 242 36,40 

2 242 55,30 I e Q An 
« 8 144.| 47,00 

4 145;>2f45 

^ Peel. 193 '54,50 


17,5 9“ 41'Morg. 

95 47' Morg. 


Il8,8 105 23'MWg 


35 21' Ab. 


13,8 Magnet 2. . 


pb 35' Ab, 


Nm TMSLibelle SSI® '0 1,D7-W 1.71- &l,3a, 2990. 0 1,03 -W 1,69 -S.l^ 
Nro 7290 Mire b Rilppur, Kirchthurm 
Nro 7291 „ a Carlsruhe, Stadtkirche, 

Nro 7^2* tiftil 729^ Dtirlacb, 'Thttr^iberg, boide Katiten Tlmrmsr^ 

Nro 7294 Mire c Carlsruhe, Zeughaustburm 

Nro 7295 „ f Carlsruhe, Gotte8Aclt«»tkirfebe, "lliUrtn ^ 

Nro 7236 Station B im neuen larid\^4ribScli^ftlkhito ^bben StasUon 

Nro 7297 Mire c Burldtsh, OTbtrrdrfHjrg' * 

Nro 7298 „ g Carlsruhe, kath JECircbe, 12 w 

Nro 7299 « b . Mppur, Kirckthurm ^ i if' 




CCLXVII 


1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Carlsruhe. 


J 

Ort undTag, 

Theodo- 


i a 

Bezeiclinuiig 

litcn- 


\ B 

i P 

ties gempssc 
rienWirikels 

A.blesung 



A 21,40 I 

3 144 43,25 
2 242 56,90 
1 242 33,35 



193 54,40 

1 230 27,55 

2 230 13,15 

3 157 44,75 

4 157 9,90 


17,3 0,7 


14,2 Magnet 2 
3t 49' Ab 

14,5 Magnet 1 

14,7 Magnet 1, 

4t 11' Ab 
,4>» 19' Ab 


4h 53' Ab. 


Abl 4 157 44,45 

3 157 9,15 ,7 3 4 

2 230 27,40 

1 230 13,50 

Dcd 193 53,00 

IncI 1 173 32,60 

2 175 30,75 , 

3 214 18,00 

4 212 33,10 

5 214 57,00 

6 212 46,55 „ 

7 173 48,55 

8 175 18,25 

Decl 193 53,00 

Mire g 219 30,05 
„ e 168 43.50 
„ h 206 59,80 

‘ ( 84 26,40 

” j 84 17,85 
„ b 344 3,00 

„ a 323 51,50 


Nro. 7327 LiWle 1750 0 1,13 -W 1,62-8 l,09,21So.. 0 1,13 -W 1,62-8 1,09 

Nro 7329 Mho gf Carlsruke, kath Kirche, Tliurm 

Nro 7330 ,, e CarUrulie, Zeushausthurm 

Nro 7331 ,, I* CarUruhe, prot Kircke, Thurm 

Nro 7332 unci 7333 Mire c Durlacli, Tliurmkerg, beido Kanteu lies Tburm* 

Nro 7334 Mite b . Rilppur, Kirchthurm 
Nro. 7335 » Station A. 







I 


CCLUIX 


1858. Magnetisches Tagebuch* Winkelmessungen. 


Durlach. 



Magnetisdhes Ta^ebueh. Winfeelm^sungett. 
Pforzheim. 






CCLXXI 


18S5i. Magnetisches Tagebuch. Wmkelnaessungen. 


Pforzheim, Ulm 


® It, 

^ O 

Ortund Tag, 

Theodo- 

h 

a 

0 e 
o o 

H iH 

1— ( 

Vanations- 

Instrumente 


g s 
§1 

Bezeichnung 

liten- 

V 

O N 
t> O 

5 

§ c »- 

O c CO 

in Miinchen 

Bemerkungen 

des gcmesse 
nea Winkels 

Ablesung 

S 

H 


Decl 

Int 



O ‘ 

o 

/ 

/ 




7408 

7409 

7410 

AbL 1 
2 
3 

112 30,85 
112 18,35 
15 0,35 


-0,3 

-0.01 

0,17 


-0,9 

Magnet 2 

7411 

4 

14 15,25 






7412 

Decl 

63 32,35 




22,2 


lOJ* 23'Morg. 

7413 

Mire b 

176 25,10 







7414 

» e 

300 9,60 







7415 

„ f,i218 16,00 







7416 

„ dj206 22,051 








W/lm. 



' 




7417 

Station C Sept 21 






7418 

Mae a 

31 42,65 







7419 

b 

226 25,10 







7420 


345 14,25 







7421 

Decl 

101 9,00 




18,1 


10^^ 0' Morg. 

7422 

Abl 1 

148 52,10 



0,00 




7423 

2 

148 48,60 

lo,0 

-1,2 


1,9 

Magnet 2. 

7424 

3 

53 37,80 

0,03 


7425 

4 

53 20,00 






7426 

Decl 

101 9,10 


1 


18,3 


10*1 12'Morg 

7427 

Abl 4 

63 17,55 



0,03 




7428 

3 

53 35,50 

15,0 

-0,6 


1,0 

Magnet 2* 

7429 

2 

148 50,00 

0,00 




7430 


148 54,40 






7431 

Detl. 

lOl 9,10 




18,5 


lOb 23'Morg 

7432 

Incl 1 

82 45,90 






lOb 29' Morg 

7433 

2 

81 51,45 

14,4 






7434 

3 

119 45,55 






7435 

4 

ll20 37,20 




1 


Nro 

7413 Mile h Birkenfeltl, Kirchthurm 




Nro 

7414 ,, e . Wurmbi rff, Kirchthurm 




Nro 

7415 „ f nahegelegener Markstein 




Nro 

7416 „ tl Buclienbronn, Kiichthurm 





Nro 7417 Station C auf Oer Anhbhe nordweitlicK von Ulm 
Nro 7418 Miie a Oberelchingen, Kirchtlmm 
Nio 7419 „ h Ulm, Milngier, Kappfil 

Nro 7420 ), c l*fuUl, KircUthurm 


i 












CCLXXIll 


1868 . Magnetisches Tagebuch. Winkelniessungen. 
Ulm, Gunzburg 


3 E 

3 S 

Oitiiud Tag, 
Bezcichnung 
des gcmes^e- 
nen Winkels 

Theodo- 

lilen 

U 

a 

•*» 

at 

<U 

S 

O C 

Q9 

O 5-1 

V O 

^■ga 

Vaiiations 
Xnstiumente 
in Munch en 

Benierkiingen 

oi CS 

Ablesung 

S 

<o 

H 

c5 ** 

w ,a 

^ ii-i 

CCS 

Decl 

Int 

7461 

7462 

Mue a 
„ d 

O ‘ 

99 36,90 
349 34,15 

o 

/ 

' 

t 




7463 

7464 

Decl 

169 30,30 
169 30,25 




25,1 

25,4 


lib 56'Morg 
lib 59'Morg 

7465 

Mirc k 

26 25,40 








€}ikw^wh9M9rg. 







7466 

StationB Sept 22 






7467 

7468 

7469 

7470 
747t 

7472 

7473 

7474 

Mue a 
„ b 

15 C 

51 d 

55 ^ 

55 g 

23o 25,00 
201 4,60 

198 39,15 
295 1,10 

303 20,25 
288 22,50 
298 13,95 
195 37,55 







7475 

Decl 

356 8,35 




21,9 


Qb 2' Moig. 

7476 

7477 

7478 

7479 

Abl 1 
2 

3 

4 

308 29,75 
307 49,50 
44 17,65 
43 55,85 

8,4 

-0,7 

0,14 

-0,04 


-4,4 

Magnet 2 

7480 

Decl 

356 7,40 




22,4 


9b 14'Morg. 

7481 

7482 

7483 

7484 

AbL 4 
3 
2 

1 

43 56,00 

44 18,40 

307 50,70 

308 30,10 

9,2 


-0,04 

0,14 


-4,8 

i 

Magnet 2. 

Nro 

Nro 

Nro 

Nro 

Nro 

Nio 

Nro 

Nro 

Nro 

1 Nro 
Nro 

7461 Mwe a Oberelchingen, Ku chilmrm 

7462 „ <1 Geilenhofen, Kiichtlmrm 

7465 „ k, Station C 

7466 Station B uuf (lem lelcle recliis von tier Strasse nacli Ulm 

7467 Mire a Leinheim, Kirchthuim 

7468 „ b Eberbucli, KircJilJiurm 

7469 ,, c Deubath, ICirchthiirm 

7470 ,, (I Lauingen, Kircbtliurm^ 

7471 ,, e Oundlbngen, Kircbthurm 

7472 untl 74V3 Mire f DiHingen, beide Thilime, 

7474 Mile g Kleinkdt/, Kirchtburm 


35 


CCLXXIV 


185S. Magnetisohes Tagebiich. Winkelmessungen. 

Gunzburg, Munchen 


"2 S 

S a 

's I 


Theodo- 

liten- 

a 

«d 

9» 

e a 

S 2 
11 


Variations- 
Instrumente 
in Mlinclien 

Bomerkungen 

Ablesung 

s 

V 

H 


S c ^ 

Decl 

Int 




0 / 

0 

/ 

i 




7485 

Decl 

356 7,60 




22,2 


9*^ 25'Morg. 

7486 

7487 

Incl. 1 
2 

336 32,35 
338 14,10 

9,2 





9l> 32' Morg, 

7488 

3 

14 28,10 






7489 

4 

15 45,00 







7490 

5 

14 56>90 







7491 

6 

15 46,35 

8,7 






7492 

7 

337 52,75 






7493 

8 

336 58,05 







7494 

8 

337 49,80 







7495 

7 

336 42,00 

9,1 






7496 

6 

14 32,85 






7497 

5 

15 42,95 







7498 

Decl* 

356 8,10 




22,4 



7499 

Abl 1 

44 28,40 



-0,21 



10b 23'Moig 

7500 

2 

43 38,15 

8.4 

0,5^ 


-5,2 


7601 

7602 

3 

4 

308 27,53 
307 56,00 

0,09 

* 


Magnet 2 

7503 

Decl 

356 7,30 




22,4 



7504 

Mire e 

303 20,45 





IQb 33' Morg. 

7505 

.3 h 

318 55,00 







7506 

n 1 

265 13,70 







7507 


190 39,50 







7508 

§ 

195 37,00 







7509 

« » 

228 47,90 








1 

1 






7510 

Station B Sept 23. 






7511 

Mire a 

235 49,50 







7512 

Decl. 

61 14,85 




24,7 




Nio 7497 Libelle IS” 0 1,00 - W 1,77 - S 0,93 , 336» 0 1,03 -ff 1,75 - S 0,89 

Nro 7504 Mire e Gundliingen, ISarchthurin 

Nro 7505 ,, h Medhngen, Kirchtkurm 

Nro 7506 ,, i GOnzliiiTg, rrau^nJarche, Thurm. 

Nro 7507 „ Jc HocJiwang, KirchtLarm 

Nro 7508 „ g Klemlcotz, Kirchthurm ' 

Nro 7509 „ 1 Denzingen» Kirebthurm * 

Nro 7510 Station B Saule addUs^ von der SternTirarte* 

Nro 7511 a* RameridorF, Kirclttliurm, 





CCLXXV 


1852. Magnetisches Tagebuch. Winkelnflessungen. 


Munchen 


O.tundTag, 


Bc/;eichnuus ,,jg 
des Semcsse- 
ucuWinkels 


96 7,80 

96 48,75 

25 58,60 

26 0,25 

61 14,95 

26 0,10 
25 59,25 
96 49,10 
96 6,90 

Gl 12,95 


e c 5 Vauations 

S S ^ Tnstrumeute 

"S £ w S in Munchen 

EH 

<3 S = ^ Int 
»g uanr 


9,7 4,2 


1 107 59,00 

2 108 39,20 „ 

3 13 56,25 

4 14 21,80 

61 15,05 

4 14 21,95 

3 13 54,90 
2 108 40,40 
1 107 59,75 t 


Decl 61 12,75 

Miie a 235 49,50 

Incl 1 43 11,10 

2 42 24,15 .. , 

3 79 28,40 

4 79 57,85 

5 79 27,90 

6 80 11,55 ,, ,, 

7 43 5,00 

8 42 30,60 

Station B. Sept 24 

Ind 1 43 12,25 

2 42 16,95 . „ 

3 79 16,95 

4 79 56,25 


2M 

0,00 

25,0 

“■"» S;S 
-»■- IB 

24,9 

-«■'< s 

So 

25, G 

0 OG 

25,3 

“0,14 
' 25,0 


Bemerkungen 


6,6 

6^3 Magnet 1. 
6,5 


6,1 

Magnet 1 
5,8 


Magnet 2 

e'o 


Magnet 2* 


31^ 0' Ab. 


m 25 'Moig. 


Nro 7533 Mite a Ramerstlorf, Kirchthurm 

Nro 7541 Libelle 43° 0 5,10 -W 5,b7- N 5,64 , 80® 0 5,16 - W 5,65 - S 5,64 
Nro 7542 Station B Saule siidosthch von iler Stetnwatie 



QQfKXXVI 


M^netis^es Ta^^bueh. WiAkdbaessungen. 
Munchesi. 



•S S Oit und Tag, Theodo- 
J I Bezeichnung jnen_ 

% a Ablesung 

^{2; nenWinkeJs 


|ncl. 5 79 15,55 


6 80 2,65 - ^ 

7 43 6,00 

8 42 31,20 

Iflire a 2a5 49,50 

JI)eol 3,10 

j^bl 1 9^6 22,95 

2 96 10,20 eo 


3 26 19,00 » 

4 25 22,00 


^OA ^5,8 11,5 

■^’^^15,7 115 

0 31 

15,9 11,1 


Magnet 1. 


2*5 21,95 
20 19,00 . . 
96 10,95 


75Y^ 1 
7580 
I 7581 It 

Nro 7550 Libelle 
|; Nro 7561 Mire a 
N^tq 7573 „ a , 
Nro, 7581 Libelle 


84 4,00 

1 108 ^9,20 

2 107 46,60 ^ 

3 14 33,65 

4 13 31,30 


4 13 31,65 
3 14 34,25 
2 107 49,15 
1 108 31,85 

61 7,00 

a 235 49,45 


2 42 17,40 . 

3 79 19,30 

4 79 19,10 

5 79 16,10 

6 80 5,90 


16,4 

-016 

16,8 

0 32 


10,2 

Magnet U 

10, ’o 


10,1 

Magnet 2 

lo'o 


Magnet 2^ 


10b 18('M<W^ 


* u '*, OV/ll i I 

8 \ 4 ^ 81,251 II I I li I ; 

430 0 5,14-W5,6T-N.5,57,80'» 0 5,16- W 5,69 - N 5 67 

Ramersdorf, Kxrchtjiu^m 
^ R^ii^rsdor^, 

48’ n Q 5j,10,-W I|m5,W- W. S.SJ. 





CCLXXVII 


185^. Magnetisches Tagebucli. Winkelmessungen. 

Munchen, Kempten. 



S t a 1 1 0 n B S e p t 27 


Mile a 235 49,55 


1 95 51,85 


2 96 34,50 . 

3 25 56,35 

4 25 52,15 


12,3 

Magnet 1. 


1 107 46,20 
210825,35 

3 13 58,85 

4 14 16,80 


12,0 

Magnet 2* 


'595 Miic at 235 49,70 

'596 Incl 1 43 10,75 9631 ' More 

'597 2 42 22,95 ,,- 

'598 3 . 79 22,40 

'599 4 79 58,66 

'600 0 79 19,65 

'601 6 80 10,40 

'602 7 43 9,06 

'603 8 42 32,65 

MLempten, 

f604 Station F Sept 29. 

'605 Miie a|304 47,65 | 

'606 „ h 260 36,20 

'607 „ 0 365 28,40 

'608 „ di 154 4,55 

Nro 7582 ^Station B Saule siulJstlich von tleir Sternwarte 
Nro 7583 Mire a Kameisdorf, Kirch thurm 
Nro 7595 ,, a Kameisdorf, Kirchihariii 

Nro 7603 Libtlle 43° 0 5,18 - W 5,55 - N 5,99 , 80«» 0 5,24-W 5,52-N 5,99 

Nro 7604 Slation JB aul einei Meinen AnhUhe r^chts v der Sfcrasse nachlmnienstaclt 
Nro 7605 Mne a Sauling, Kreu/ 

Nro 7601) ,, b llochvogel, Pyramiile 
Nro 7607 ,, c Len/fiied, Thurni, 

I^yro. 7608 4 * Murienberg, Timrm Kapelle. 




CCL^S-XVIII 


18 ^ Magnetisches Tagebach. Winkelmessungea. 


Eempten. 











CCLXXIX 


1830. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessimgen 

Kempten, Immenstadt 


o * 

S S 

Cm a 

Oit und Tag, 
Bezeichnung 

Theodo- 

liten- 

s 

« 

N 

0} 

c g 
rj ■» 

nSi !- 

■W « H 

Variations- 
Instrumente 
in Munchen 

Bemei1cimg:en 

a S 

des genicsse- 
ncn Winkels 

Ablcsung 

Orf 

& 

V 

h 

c u 

cu — 

O c 

QO-s 1 

Decl 

Int 



0 t 

0 


/ 




7637 

7638 

7639 

7640 

Abl 1 
2 

3 

4 

117 6,70 

117 13,85 
47 26,95 
46 55,25 

10,7 

-1,5 

0,00 

0,10 


12,6 

Magnet 1. 

7641 

Dccl 

82 10,55 




20,2 


10*1 27'Morg. 

7642 

7643 

7644 

7645 

Abl 4 
3 
2 
1 

46 55,45 

47 27,35 

117 13,95 
117 7,80 

11,0 

-1,5 

0,10 

0,00 


12,4 

Magnet 1 

7646 

Decl 

82 11,15 




20,7 


105 38'Mois 

7647 

7648 

7649 

7650 

7651 

7652 

7653 

7654 

Incl 1 
2 

3 

4 

5 
b 

7 

8 

64 23,30 

63 43,65 
100 13,80 
100 59,00 

100 47,45 

101 1,35 

64 27,50 
63 35,65 

10,6 

10,3 





10*» 44'Morg 

7655 

Mu e e 

353 16,45 








MmmenaiitM* 






7656 

Station B Sept 

30 






7657 

7658 

7659 

7660 1 

7661 

7662 

7663 

Mae a 

b 

e 

» d| 

)> e 1 

86 38,75 
199 15,45 
199 54,20 
79 16,15 
79 12,45 
104 19,60 
104 17,40 








Nro 7654 tibelle 64° 0 1,13- W 1,64 -S 1,17,1000 0 1,14 -W 1,70-8 1,27 

Nro 7655 Miie e Ooclikinit, Kirchthum 

Nro 7656 Station B auf dom Mittugr neT)en Station A vom Jahre 1849 
Nro 7657 Miic a Retfccnbeiff, ICirchthurm. 

Nro 7658 „ t) Biclil, Kapelle 

Nro 7659 „ c Bichl, SchulliauB-TMrmchen 

Nro 7660 imd 7661 Mire d Rauhenrell, SatteltUurm,l)eide Giebel. 

Nro 7662 uml 7663 » c t Meiselstein, SatteltUurm, lieitle Oiebel. 


cca^sxx; 


iBSS. Magaetisdies Tag^ebiich. W&ikieiiiaessiiB^iei). 
Immenstadt, W-^r, <SiaM»erberg). 











CCLXXXI 


1852* Magnetisches Tagebuch. Winkclniessungen. 


Weiler 


lOitundlag, xheodo 
o S Be/eichnung hten 

1 1 des gcinesse- Ablesun 

j K non Wiiikels 



Variations 

Instrnmente 


Bemeilcungen 


Mile c 


244 20,90 
244 15,00 


1 ( 281 34,95 

” ( 281 34,60 

„ e 266 37,20 

„ f 269 34,85 

„ g 272 9,05 

„ h 264 22,75 

Decl 286 48,60 

Abl 1 333 23,35 

2 333 13,20 „ 

3 240 27,05 

4 240 17,20 

Decl 286 48,85 

Abl 4 240 16,05 

3 240 27,90 .3 ^ 

2 333 13,20 ’ 

1 333 24,70 

Decl 286 49,10 

Incl 1 268 5,35 „ 

226914 , 05 . 3 , 

3 305 37,60 . . . 

4 304 54,50 

5 306 23,55 

6 304 37,85 , 

7 268 5,40 I 

8 269 0,45 


21,9 m 36' Ab. 


13,2 Magnet 2 


i3t 47' Ab. 


13,4 Magnet 2. 


3k 58' Ab. 


4k 3' Ab 


Nro 7612 und 7693 Miie c Ellhofen, Sattelthurm, beide Giehel 
Nro 7694 nnd 7695 (1 Eglofg, Sattelthnrm, beidc Giebel 

Nro 7696 Miie c entferntei ICircIitliurm, nnbekannt 
Nro 7697 ,, f unbekannlei Kircbthurni 
Nro 7698 „ g enifernter KircUthnrm, unbekannt 

Nro 7699 ,, h selii entfernter Kirchthuim, nnbekannt 

Nro 7718I.ibelle 2(>90 0 1,30- W. 1,47 -S 1,09 5 3060 .. 0 

S 1,08. 


1,29 - W 1,52 • 





CCL XXXII 


1853. Magnetisches Tagebach. Winkelmessungen. 

Weiler. 


Laufende H 

Nnmmer H 

Ort und Tag, 
Bezeichnnng 
des gemesse- 
aenWinkels 

Theodo- 

hten- 

^ 1 
a 

a 

** 

a 

o 2 

M 

Sc? 

Correct fiir 
Ungleicbheit 
der Winkel 

Variations- 
Instriimente 
in Muncben 

Bemerkmigcn 

\blesung 

S 1 
0) 1 

Eh 

Si 

Decl 

Int 


7719 

DecL 

1 

0 * 

286 46,50 

0 

t 

i 

19,4 


4'‘ 38' Ab. 

7720 

Mire e 

266 37,lo| 

- 






7721 

S t ati on 

B Oct 







7722 

7723 

7724 

7725 

7726 

7727 

7728 

7729 

Mire e 

») f 

i» c j 

„ h 

„ t 

182 30,15 
218 15,50 
162 39,45 
162 42,50 
186 29,90 
179 45,40 
182 0,50 
181 4,95 







7730 

DecU 

204 10,20 




18,9 


5'> 32' Ab 

7731 

7732 

7733 

7734 

Abl 1 
2 

3 

4 

250 40,20 
250 50,10 
157 33,45 
157 39,40 

9,1 i 


-0,01 

0,00 


13,3 

Magnet 2 

' 7735 

7736 

7737 

7738 

Abl 4 
3 
2 
1 

157 33,45 
157 39,25 
250 40,45 
250 50,50 

8,5 

-1,2 

0,00 

-0,01 


15,3 

Magnet 2 

7739 

Decl 

204 10,40 




19,7 


5t 50' Ab. 

: 7740 
; 7741 ^ 

Mire c j 

162 39,40 
162 42,25 




\ 




Nro 7720 Mire e entfernter Kirdithurm, anliekaniit 

Nro 7721 Station B sudlicli voii Simmerberg’, am Walde 

Nro 7722 Mire e unbekanater Kirchthurni 

Nro 7723 j, f unbekannter Kirckthurqa 

Nro 7724 und 7725 Mire c EllJiofen, Satteltliurm, beide GiebeL 

Nro 7726 „ g unbekannter Tliurm, 

Nro 7727 „ li Simmerberg, Kirclitburm 

Nro, 7728 „ i unbekannter Timrm 

Nro 7729 „ k entfernter KircbthHrm, unbekannt 

Nro 7740 und 7741 Mire c Bllhofen, Sattelthurm, beide Giebel, 


i 






GCLXXXllI 


1852. Magnetisches Tagebuch Winkelmessimgen. 

Lindau. 


HM 





■I 

■i 

^^9 


Oitxindlag 

Be/ciclinung 

dcb Ablcbung 

lunWinkels 


Mdimiluu,* 

\ Station G Oct 2 


13 Mac a 156 41,50 

L4 „ I 155 11,00 

15 „ t 167 48,60 

16 • „ <1 136 56,50 

L7 „ e 75 24,30 

18 „ i 208 39,55 

19 „ g 244 4,35 

)0 „ h 162 46,75 

n Decl 325 46,65 38,7 

32 Abl 1 12 11,90 ... 

33 2 12 35,30.., .. 

34 3 378 57,05 ’ ... 

35 4 279 23,10 

36 Docl 325 45,90 28,0 

57 Abl 4 279 21,85 . 

58 3 278 56,80... 

59 2 12 36,80 . .. 

60 1 12 11,05 

61 DccL 325 46,30 27,3 

62 Incl 1 307 0,10 

63 2 308 8,05 < , a 

64 3 344 33,45 "* 

65 4 343 45,93 

66 5 345 19,00 

'67 6 343 42,601... 

'68 7 307 10,60 

'69 8 308 1,851 

Nro 7742 Station G auf dem Hoierberg, T)ei ilem Belvedere 

Nro 7743 Mire a Lindau, prot ICirche, Thurm 

Nro 7744 „ b Lindau, kath Kirche, Tbuim 

Nro 7715 „ o Bregenz, Pfarrthurm 

Nro 7746 „ d Aibon (?), Kircbthurm 

Nro 7747 „ e Kohrscliach, Kircbthurm, 

Nro 7748 „ i Keutin, iCirclitKurm 

Nro 7749 „ g Weisensberg, Kirch thurm 

Nro 7750 „ h Bregenz, Gebhardsberg, Kapelle 


m 30' Ab 


8,2 Magnet 2 


2*^ 42' Ab 


7,7 Magnet 2 


2b' 53' Ab. 


INro YYOU ,, 11 jjroffcii./, ---r'' — 

Nro 7769 LiboUo 3080 0 1.51-W 1,27-S 1,50,3440 0 1,46-0? 1,30-S 1,50 







CCLXXXiV 


185S. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessnngen. 

Lindau, Meersburg. 


Varialions* 
-i ^ II Initrumente 
5 in Munch en 



7770 

Dec! 

325 41,45 

7771 

Mire 1 

89 11,60 

7772 

»» k 

81 55,25 

7773 

5» 

156 40,60 

7774 

» f 

208 38,60 

7775 

„ ] 

43 42,20 


Meershurg* 

Station A <)c t 3 

Mire 
Mire a 

„ b 143 14,05 
„ c 143 32,63 
, < 242 4,60 
” “t 242 3,70 
„ e 275 28,10 
„ f 280 1,95 
(271 47,05 
” » ) 271 48,80 

„ b 130 14,40 


Bemerkunffen 


3h 34' Ab 


||3t» 3' Ab 


Nro Ttli n&re i Seliachen, Thiirmchen linki* 

Nro 777!l „ k Schaehen, ThQrmchen rechts 

Nro* 7773 ,« a Lindau, prot Kirche, Tiiurm 

Nro 7774 ,$ f Reutin, Kircbthurm 

Nro 7775 „ 1 sudwegtliches Bok deg Sommerhausea 

Nro 7776 Station A ustlieh von ^e^rshurg, n^ke am Wetterkreuz 

Nro 7777 und 7778 Mire a Maerskurg, Sattelthurm, beide Kuupfe 

Nro 7779 Mire I> Gonstanz, Stephanathiu^ 

Nro 7780 ,, c Constanz, holier Thurqi links 
Nro 7781 und 7782 Mire d Romanaharn, beida Thllrme 
Nro 7783 Mire e Langenargen, Kirchthurm 

Nro 7784 ,, f ein Thurmchen (*) m der Uegend von Langenargen, 
Nro 7785 und 7786 Bfire g Hagnesi,^ Sattelthurmi beide Giebel 
Nbo 7787 Mire h AHmwMorL Kirebtliurm 





ij 


CCLXXXV 


<853 Magnetisches Tagebuch Winkelmessungen. 

Meersburg. 


oj . r\. 1 S a ^ Variations- 

CD Oltlind Tagj fhcodo- Sg Instrumente 

Bc/eiclinung I j- g S •g'll mMunchen Bemeikunge 

=s g (les gcmesse- AKUc.mo- s 

DonAVinkols ^“‘‘^*'"''5 | Qp g Dec! Int 


^ Hi I II In 


Abl 1 96 58,25 

2 96 53,30 

3 3 27,15 

4 3 9,70 

Decl 50 5,55 


13,0-3,0 


15>6 'Magnet 2. 


24,5 3h 14' Ab 


3 3 25,05 . « . „ . 

2 96 54,90 
1 96 57,00 


15,5 Magnet 2 


50 4,90 

1 85 1,05 

2 85 18,85 

3 15 11,40 

4 14 51,20 


11,7-5,8 


24,4 3h 24' Ab. 


15,4 Magnet 1 


15,3 Magnet 1. 


44,1 3 k 44' Ab. 

I 31 * 50' Ab 


Abl 4 15 14,05 

3| 14 49,40 ,, . 
2| 85 0,90 

1 85 19,00 

Decl 50 4,76 

Iiicl 1 31 6,55 

2 32 15,65 

3 69 1,55 

4 68 11,75 

5 69 52,50 

6 68 0,00 

7 31 12,55 

8 32 19,75 

Dctl 50 1,25 

Mire h 179 59,25 
„ 0 275 25,10 

„ 1 94 29,25 

„ k 54 42,00l 


Nio 7815 l.ibellr 32o 0 1,30 - W, 1,49 - S 0,93,680 0 1,32-W 1.43.S 1,03 

Nro 7817 Mire h Thurni, iinTiekannt 

ISTro 7818 ,> e Langenargen, Kiichtlmim 

Nro 7819 ,, i Meersbuig, Tliurmkaopf hukg 

ISfro 7820 ,, k » Wetterkieu-c in tier Nabe tier Station 


2i,0 U ;J6' Ab 


CCLXXXVI 


1858. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Meersbarg, Stockach 






CCLXXXVII 


1858 Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen, 
Stockach, Donaueschingen 


Laufende 

Summer 

Oit und Tag, 
Bezcichnuiig 
dcs gcmessc- 
uen Winkels 

Theodo- 

liten- 

Ablesung 

ns 

H 

a> 

a 

£) 

Correction 1 
fill Torsion I 

Correct fur 
Ungleiclilieif 
der Winkel 

Vdiiations- 
Jnstrumente 
in Munchen 

Bemerkungen 

Decl 

Int 



0 ' 

0 






7845 

Decl 

98 36,45 




24,3 


lb 34' Ab 

784b 

Incl 1 

79 25,95 






111 40' Ab* 

7847 

2 

80 35,95 

15,0 






7848 

3 

117 43,7b 






7849 

4 

116 58,00 







7850 

5 

118 22,40 







7851 

6 

116 58,25 







7832 

7 

79 44,30 

l ■*,1 






7853 

8 

80 28,80 







7854 

Decl 

98 36,15 




24,2 


2b 11' Ab 

7835 

Mirc c 

91 43,85 







7856 

d 

3 11,15 








MMm%amesetun,ge'n* 






7857 

Station 

A Oct 

5 






7858 

Mue a 

34 16,95 







7859 

i 

128 25,45 







7860 

55 

128 3,80 







7861 


142 39,60 







7862 

„ d 

170 4,25 







7863 

»5 C 

75 24,50 







7864 

DccL 

210 37,50 




16,0 


9b 52'Morg 

7865 

55 

210 38,00 




16,0 


9b 53'Morg. 

7866 

S 1 all 0 11 B* Oc t 5 






7867 

Mu c f 

||226 47,15 







7868 

55 a 

|l6l 13,65 







Nro 

78')3 Libelle 80° 0 1,20- 

W 1,57 8 0,93,117° 0 1,27-W 

1,53 -S 1,02 

Nrc) 

7855 Mire c Malilspiheii, Kirclithurm 



Nro 

7856 ,, tl SLockacli, Kii 

htJiurin 



Nio 

7857 Station A 

auf del Biillinger Hdhe, nehen einem Iiohen Mairkstein I 

Nro 

7858 Mue a Iluling'en, Kirclitliuim 



Nro 

7859 und 7800 Miie b Donaueschingen, 

heide Kirchthbime 


Nio 

7861 Mile c uubtkamitei Thurm 




Nio 

7862 ,, (1 Dnriheim, Tlmim 




Nio 

7863 ,, t Maria Neidingen, Kirclithurm 



Nio 

7860 Station B 

westlicli von Station A, 

am Wald 


Nro 

780/ Mue f Doiiauesclungen, Tliurixi links 



Nro 

7808 ,, a liufiugen, lurclitlium. 




CCLXXEVIII 


18 S<i. Magnetisdies Tagebudi. Winkelmessimgen. 
Donaueschingen. 



Ort und Tag, 

Theodo- 

h 

S 

■s 

e 

o 

0 x: 

s ^ 

1 V 
H jq 

S 

Bezeichnung 

liten- 

« 

U 

a» 

s 

S 1 

« 

s 

D 

des gemesse 
nea Winkels 

Ablesung 

s 

4) 

H 

b 

h 

O 

O 

H ! 
3 * 

j4J 
: bo 
3 R 


IQl* 28'Morg 

12.3 Magnet 2. 

12.4 Magnet 2. 

10>‘ 48'Morg 
10>‘ 54' Morg. 


Mire d 276 41,10 
e 188 46,40 
„ g 284 9,95 
., h 284 42,85 

bed 322 48,95 

Abl. 1 10 33,60 

2 9 36,80 

3 276 7,00 ’ 

4 274 59,85 

Abl 4 275 15,30 

3 275 56,40 , 

2 9 51,25 

1 10 18,05 

bed 322 49,55 

Ind 1 303 58,20 

2 304 13,00 ,,, 

3 341 38,65 

4 341 41,45 

5 342 27,55 

6 341 25,56 

7 304 4,80 

8 304 19,10 

bed 322 51,00 

lire f i 48,30 
* \ 226 37,65 
„ d 276 41,60 
„ 1 248 41,95 

„ k 99 32,75 


Nrfii 7$$^ Mire d ^ DurrlieiiB, Tl^wrin 
Nro 7870 ^ e , Mana-Neidingen, Kirchthurm 
Nro 7871 ,) g entfernter Kirchthuris 

Nro 7872 fy h Schwenningen, Kirchthurat 

Nro 7890 LibeUe 304® 0 1,19 -W 1,63 - S 0,82, 341o 0 1,21 -W 1,57-S 0,84 

Nro 7892 uml 7893 Mire f Donauaichingen, leirte Thdrme 

Nro 7894 Mire d JDurrlteim, Tliurm 

Nro 7895 „ i Aasen, Kirckihartn 

Nro, 7896 „ k Braualvigen, Kirckttea 


Mil* 28'Morg, 


CCLXXXIX 


i853. Magnetisclies Tagebuch. Winkelmessungen. 

Donaueschingcn, Hollsteig im Schwarzwald. 



ccxc 


Magnetisches Tagebiich. Winkelmessiu^en. 

Hollstejg im Schwarzwald, Freyburg. 


Ortund Tag, 
Bezeichnung 
dcsgemesse 
nen Winkels 


Thcodo- 

litcn- 

Abiesung 


AbL 1 316 18,45 

2 317 17,85 

3 27 41,00 ^ 

4 27 31,35 

Mire a 99 54,00 

Station A Oct 7 

Miic all 34 42,4d| 
b i 23,85 


5 S IS oj 
2 S 

U.S Jj® S I 


” " I 10 

„ c 333 44,25 

„ d 278 U,30 

, „ e 323 2,35 

„ U24'24,QP 

, ,, || 315 49,75 

t»ecl. 308 23,55 


Abl 1 259 59,40 

2 261 33,70 „„ 

3 355 26,20 

4 356 31,55 

Decl 308 22,65 

Abl 4 356 13,10 

a 355 45,60 ) , . , . 

2i26l 17,65 

1)260 20,00 I 

DecL , 308 23,00 


Bomerkungen 


2h 36' Ab 
Magnet 1* 
2** 42' Ab. 


m 50' Ab. 


Magnet 2 


m 4' Ab. 


Magnet 2 


31* 16' Ab. 


Nro 7934 
Nro 7983 
Nro 

Nro 7937^ 
Nro 7939 
Nro 7940 
Nro 7941 
Nro, 7942 
Nro. 794$ 


Mire a die Poet, Hauneck links 
S^ntion Ai auf dem Sdbloislieig 
Mire as Munzingen, Kirckthurm 
urad 7938 Mire k Bifeieacli, beide Tburme 
Mire c ICatharinen-Kapelle, Thurm 

„ d Denzlingen, Kirchfcliurm 

„ e uabekannter Tlmrm 

„ f. unbekannter Tliurm 

„ Mi^haelf-Kapelle) It'liiArmv 








CCXCI 


i852. Magnetisches Tagebucli. Winkelmessimgen. 

Frcyburg, Oetlingea 


o 

'a ^ 

OrtundTag, 

Theodo- 

S S 

Bezeichmin 

S 

litcn- 

'S S 

ctf a 

desgetnesse- 

nenWinkels 

Ablesung 



O 4 

7955 

III cl 

1 

289 

36,40 

7956 


2 

289 

52,70 

7957 


3 

327 

10,30 

7958 


4 

327 

8,55 

7959 


5 

328 

1,70 

7960 


6 

326 

59, 6o 

7961 


7 

289 

31,30 

7962 


8 

289 

56,60 

7963 

DecI 


a. 

O 

00 

19,45 

7964 

Mue 

a 

34 

42,95 

7965 


b 

10 

24,40 

7966 

)i 

h 

0 

19,95 

7967 

19 

1 

323 

49,50 

55,55 

7968 

f9 

k 

330 

7969 

51 

1 

328 

3,00 

7970 

15 

d 

278 

14,50 

7971 

Dccl 


308 

17,40 

7972 

Abl 

1 

356 

8,10 

7973 


2 

355 

50,55 

7974 


3 

261 

2,50 

7975 


4 

260 

9,45 

7976 

Decl 


308 

16,50 

7977 

Blirc 

a 

34 

43,00 



3h 24' Ab. 


4l> 0' Ab. 


4'* 14' Ab. 


12,6 Magnet 2* 


\m 23^ Ab. 


Oeiiingen, 

178 Station A 0 ct 8 

)79 Mire all246 3,55l| 

ISTro 79G2 Libelle 290® 0 1,23-W 1,69-8.1,27,328® 0. 1,26 -W 1,53 - S 1,32 

Nro 7964 Mire a Mun/ingen, Kirchthurm 

Nio 7966 ,, 1) Breisttclj, Kirchthurm 

Nro 7966 ,, h rreybuig, MUnster, Tliuim 

Nio 7967 ,, 1 Freyhurg, pint Kirchc, Thurm 

Nro 7968 ,, k iinhekaunter Kirch tluirirt 

Nio 7960 ,, 1 Kicli«tpften, Kitcliihurni 

Nio 7970 ,, <1 Oen/hngen, Kiiclilhuim 

Nro 7977 „ a Mun/inger>, Kirchthurm 

Nro 7978 Statiua A auf ilrm Octhngcr Itcig 

Nio 7979 Mirc a Biisel, Munster, Thium links 



CC^II 


185$. Maguetisehes Tagebacli. WinkelmessuB@eo. 

Oetlmgen. 



OrtundTag, Theodo- 
Bezeichuiing hten- 
des Semessc- AWesung 
nenWinkels ® 



re b 245 
c 210 

(129 

( 148 


Decl JlO? 53,05i 


1 155 14,50|| .0,04 

2 154 52,90 7 ft -0,9 

3 60 55,05 0,05 

4 60 31,20 


2*^ 52'Moig, 


18,8 Magnet 2 


Nro. 7980 
79S1 
Kro 7982 
Nro. 7984 
Nro 7986 
Nro 7988 
Nro 7989 
Nro 7990 
Nro 7991 
,Nro 7992 
Nro 7994 
Nro 7995 


Mire 1i Baiel, M On iter, Thurm rechts 
„ € St Louji, Kirclithurm 

and 7983 Mire cl Blaneinffen, Sattelthurm, beide Giebel 
and 7985 „ ei Kirchen, Sattelthurm, bezde Oicbel 

and 7987 „ f Tannenkircb, Sattelthurm, beide Giebel 

Mire g Wittlingen, Kirchtharm 
,, h Wollbach, Kirclitfaurm 
„ I entferntes Signal (0 
„ k Kdttlerkirche, Thurm 

und 7993 Mire I Hauingen, Si^ttellharm, beide Giebel 
Mire m Sehopfheim, Kircbthurm 
,, n enifernte Kapelk, uab«kannt 





CCXCIIX 


i852. Magnetisches Tagebuch. Winkelinessimgen. 
Octlingen, Offenburg 


Laufende 

Nunimer 

OuundTag, 

Bezcicniiiing 

(Ics gcmossc Vblesu’ii'' 
nenWinkels 

8001 

O 1 

Dccl 107 52,90 

8002 

All 4 60 30,10 

8003 

3 60 53,50 

8004 

2 154 53,90 

8005 

1 155 16,10 

8006 

Dcol 108 31, 55 

8007 

Iiicl 1 89 0.00 

8008 

2 80 44,10 

8009 

3 126 40,15 

8010 

4 126 17,55 

8011 

5 127 12,05 

8012 

6 126 10,60 

8013 

7 89 12,85 

8014 

8 89 32,85 

8015 

Dcol 107 49,00 

8010 

Abl 1 155 18,20 

8017 

2 154 51,40 

8018 

3 60 32,20 

8019 

4 60 19,20 

8020 

Dcd 107 49,05 

8021 

Miic a 246 3,00 

8022 

b 243 50,00 

8023 

„ S 75 3,40 

8024 

„ in 20 23, G( 

8023 

„ k 40 18,50 


Oflenhnra. 

8026 

Stall onA Oct. 0 

8027 

Mho a||213 11,1511 

8028 

„ b||268 33,05|1 



7,4 ->=5 


St 3' Ab. 

18,0 Mdgnct 2. 

3'> 15' Ab 
lb 21'Ab 


7,3 -2,0 


hi« 55' Ab 


13,7 .>Ligiict 2 


r Ab 


T^ro 8014 I.il) ell e Rq^ 0 1,1 (> -W 1,66 - S 0,08 , I27‘> 0 1,14 - W 1,60 - S 0,98 

"Nio 6021 Mire n Jlaael, Munsiet, Thurm huks 

Nro 8022 ,, b IJaKel Munatei, TKuim rcclils 

Kro 8023 ,, gr Wittlinffen, lurchihuim 

Nro 8024 ,, Stliopllieim, Kiickiliuim 

Nio 802*1 ,, k KuUleikucIie, TImrm 

"Nro B02t) ‘itiiilion A aul cia«i Anbolie uoidustlicli voii OUeiiburg 
Nro 8027 Miie a Sliassbuig, 51unstei, TIiiuoi 
Nro 8028 ,, b Offenbiug, l*1arrthutm 


CCXCIV 


i868. Magnetisches Tagebucli. Winkelnaessungois 

Offenburg, 


Bemerktmgen 



7.0 -0,3 


Mire c 273 50,60 
„ d 256 30,45 
,, e 199 1,75 

„ f 195 53,10 

Decl. 177 13,70 

AM. 1 225 29,95 

2 225 32,50 

3 129 8,80 

4 128 42,60 

Dccl 177 13,00 


Abl 4 128 43, 4u 

8 129 7,50 .... 

2 225 33,85 

1 225 28,00 

Decl 177 12,40 

Incl 1 157 53,80 

2 158 36,45 

3 196 31,95 

4 196 11,8.1 1 
5, 19b 53,00 


0' Ab* 


19,6 Magnet 2. 


\\[^ 12' Ab 


19,7 Magnet 2 


0 ^ 23' Ab. 
29' Ab. 


7 158 10,90 

8 108 25,15 

Decl 177 11,45 

JMire a 213 14,35 
„ c 273 51,10 
„ g 328 44,45 
„ h 186 19,80 


2^ 2' Ab 


Nro 8029 Mire c Schutterwald, Kirchtliurm 
Nro 8030 ,, d Altenkeim, Kirckthurm 

Nro 8031 ,, e Griesheim, Kirckthum. 

Nro 8032 ,, f Willstett, Kirch thurm 

Nro 8051 Libelle 158^ 0 1,24 -W 1,52- S 0,73, i960 Q 1,29 -W 1,51 - S 0,73 

Nro 8053 Mire a StiussLurg, M duster, Thiinn 

Nro 8054 „ e Scbutterwald, Kirchtliurni 

Nro 8055 ,, g Zunsweier, Kircbiklmrm 

Nro 8056 ,, li Bohlsbach, KircKthttm> 





ccxcv 


1853. Magnetisclies Tagcbncli. Winkelinessungen. 
Offenburg, Kcbl 


ii OitimdTag Theodo- 
^ I Be/oichnung 
a dcs gemes'ie Ablesuug 
acnAVHiktl& 


^ H ^ II Vaiidiions- 
^ j ^ Insti iimentt- 


Decl Int 


Bemeikiingen 


Mile 1 206 1,90 

„ klaOo 11,30 
„ 1 283 7,25 

„ n\ 273 43,00 

„ (1 256 30,40 

„ II 212 19,20 


WieM. 


8063 

S t a 1 1 0 n A Oct 9 

8061 

Mile 

a||188 

14,701! 

8065 


b 84 22,60 

8066 

jj 

c 2 

(),7o 

8067 

n 

(1 342 

21, 4o 

8068 


< U) 

52,1 0 

8060 

M 

1 221 

6,80 

8070 

,, 

ii, 104 

3'1,{)() 

8071 

Dccl 

123 

43,55 

8072 

Abl 

1 172 

10,95 

8073 


2 172 

3,20 

8074 


3 7o 

27,40 

8073 


4 75 

5,551 

8070 

Ded 

123 

43,60 


5l‘ 0^ Ab 


22,8 iMagnet 2. 


||5l^ 9' Ab. 


8057 MiiL 1 Kelil, luichlhurm 

8058 ,, k Simdlieim, lurclithuini 

8059 ,, 1 Jclienlieim, Iviichthuim 

8000 ,, ni Dundenliexm, kiiclitlmim 

8001 „ (1 Altenheini, Kirchthurni 

8002 ,, n Hesscliiurst, Kircktliuint 

8003 SUUon 4, auf (ler lOn/ig’ Matte 

8064 Mire a Stiussbing’, Munhter, Tlmrm 

8065 „ b Aueniuim, KirclitKuim 

8060 ,, c Koik, Tiiuim 

8067 ,, (1 Wxllstett (?), Kiicbtlmtm 

8068 ,, e Legelsliuifc!, Kiiclithuim 

8009 „ f Kthl, StiuUkiiche, Thurni 

* 8070 ,, Kelli, DoilJvuclie, Tlmim 


Laiifende 

Nummer 


CCXCVI 


1852 . Magnetisches Tagebach. Winkelme&sungenL 

Eebl, Langenkandel 





'^t^iatxons- 



InstrumeHte 


£ 

in Miinchen 

Bemerkungen 

u 

Decl 1 Int. 



Ortun^ag, Theodo- 

Bezeichnung 

dei.gemcsse ^blesung 
nenWirikels 


All 4 75 4,70 

3 75 27,40 
2 172 3,60 

1 172,20,35 

Decl 123 43,60 

All. 1 159 47,95 

2 159 64,35 

3 87 51,65 

4 87 20,60 


6,0 - 0,8 


3,4 |i— 0,5 


All 4 87 52.30| 

3 87 19,60 . 
2 159 48,05i 
1 159 54,60| 

Decl 123 43,50 

Mac b 84 ^2,60 
„ c 2 6,75ll 

EtangeMhanael. 

Station B Oct 11 


Magnet 2. 


5'> 18' Ab 


22,6 hlagnet 1. 


22,5 Magnet 1. 
j'‘ 34' Ab. 


Mire 

al 

301 

35, to 


b 

138 

47,45 

3f 

c 

105 

1,30 

Decl 


210 

30,55 

Able 

1 

259 

18.60 


2 

258 

53,50 


3 

I6l 

21,60 


4 

161 

28,60 

Decl 


210 

30,30 

Abl 

4 

161 

27,45 


3 

161 

22,65 


2 

259 

53,20 


1 

259 

16,501 


5,0 -0,2 


Nro 8091 Mire b Auenheim, ICirrbtliurm 
Nro 8092 ,, c Kork, Tbarm 

Nro 8093 Station B /wieclien Langenkantlel nml MinfeUl, 
Nro 8094 Mire a Minfeld, Kirchthurm , 

Nro 8095 „ b Hateenbillil, Kirebtburm 
Nro. 8096 „ c. LaDgenkautlel, Kivcktluria, 


86 25'Morg. 
18,3 Magnet 2. 

8l« 37'Moig. 
17,8 Magnet 2, 

bei Station A. 


fccxcVii 


1858 Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 


Langenkandcl 


Ort nnd fag, Theodo- 

a S c 

■s 2 S 

Be/eicluiung luen- 

S: gg 

des geinessc Ablcsu'ng 


lien Wiiikels ® 

H |“l 


■ Hr-H Variations- j 
’ -c ^ Instiumente 
j “o M in Miinciien 


Beinerkiing-en 


Dec! 


210 

29,55 

Incl 

1 

191 

2,40 


2 

191 

30,60 


3 

230 

6,15 


4 

229 

48,60 


5 

230 

40,0b 


b 

229 

44,80 


7 

191 

5,50 


8 

191 

26,65 

Decl 


210 

30,95 

Mirc 

a 

301 

34,50 

»» 

b 

138 

47,20 


(1 

239 

13,10 

3J 

c 

2o0 

19,90 

ta ti 0 

n 

C Oct I 

Mac 


1 48 

35,00|| 


8li 51' Morg 
8^^ 58 Morg 


34' Morg 


1 51 23,40 
g' 74 16,50 
b 76 8,90 

li 105 26,90 
1 109 53,85 
a 255 37,20 
k 179 53,85 


8115 I.ibelle 1910 0 1,1()-W 1,70-S 1,39,2300 0 1,17-W 1,61- S 1,32 

8117 Mire a Minfeld, Kiiclithurni 

8118 3 , b Hat/enbuhl, Kuchihuim 

8119 „ (I Schlossruine auf emem entfernten Beig 

8120 ,, c Sclilossruino auf einor Bergspitze 

8121 Station C Niveaustein. westliclx von Langeiilvandel. 

8122 Mne c Langenkanidel, ICircIithum 

8123 ,, f Jockgrxmm, Kiiclifclmrm 

8124 „ g Rheiiuabein, KircliiliUim 

8125 „ b nat^eubulil, Kirchtliurm 

8126 ,, h Ilayna, Kirclitliurm 

8127 ,, 1 Oerxlieini, KirclitUuini 

8128 ,, a Minleld, Kirclitlmrm 

» 8129 „ Scblossmiie aul eiaeiu Beige. 
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CCXCVIII 


185S. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessimgen. 
Langenkandel, Neustadt a. d. Haardt. 



Mire 1 191 47,70 
Decl 154 36,95 

Abl 1 lOo 26,95 

2 lOo 42,45 p AW 

3 203 44,40 

4 203 39,55 

Abl. 4 203 44,70 

3 203 39,10 Q o 
2 105 29,25 ’ 

1 105 45,15| 

Decl 164 38,10 

Mire m 100 9,15 
„ 1 109 53,90 

u. 4 . Mi0arM» 

Station B. Oct. 12. 


lOi^ oO'Morg 
17,5 Magnet 2. 

17,7 Magnet 2 

till lO'Morg. 


Mire a 


J 276 55,10 
\ 277 1,00 

b 300 57,35 
c 179 46,25 


21 20,15 

1 71 4,50 

2 71 11,00 wp no 

3 331 43,80 

4 331 25,90 

Zi 20,10 

4 331 26,55 
3 331 42,45 w n n « 
2 71 12,90 ^ 

1 71 4,45 


Nro 8130 Mire I*- Sclilosgruine auf euiem B«rfe (Mitte)* 
Nro 8141 „ m:- unbekannter Tliurm 
Nro 8142 „ i- Herxheim, Kxrclithurm 

Nro 8143 Station. B auf der Haardt, unweit Station A 
Nro 8144 und 8^i45 Mire a Hassloch beitle TtAnneu 
Nro 8146 Mire li« Mussbach, Kirchtburm 
Nro. 8147 „ c; Dw^erfeld, jaroJjtbwsiit. 


9*1 7'Morg. 
18,9 Magnet 2- 
9b 19'Morg. 
18,3 Magnet 2. 




CCXCI3C 


1858. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Neustadt a. d. Haardt. 


rS ^ 

§ B 
a 

Ort nnd Tag, 

Bczeichiuing 

dcs gctncs&c- 
ncn Wink els 

Theodo- 

hten- 

A.blesung 

S 

"S 

ILl 

at 

s 

4) 

h 

Correction j| 
fur Torsion I 

a S'® 

O S S 

Upr- 

VeUldtlOnS- 1 
Instrumente 
in Mime hen ' 

Bemeikungen 

Decl 

Int 




0 ^ 

o 


i 




8158 

Oecl 


21 20,101 




16,5 


9^1 31' Moig 

8159 

Incl 

1 

1 21,95 







81b0 


2 

2 17,35 







81 (>1 


3 

41 18,60 

7,0 






8162 


4 

40 48,80 







8163 


5 

41 57,05 







8164 


h 

40 43,10 







8tb5 


7 

1 37,30 

7,4 






8lb(> 


8 

2 9,20 







8107 

Bed 


21 22,25 




19,8 


10^^ 15'Morg 

BlbB 

iMuc 

a 

27fi 54,60 







8109 

jj 

b 

209 56,45 







8170 

3> 

d 

262 1,55 







8171 


c 

250 28,85 







8172 

1> 

1 

238 47,00 







8173 

n 

g 

219 38,95 







8174 

93 

li 

172 42,40 







8175 

33 

1 

172 13,15' 







8176 

53 

li 

185 18,60 







8177 

y* 

1 

208 41,95 







8178 

3> 

in 

214 34,40 







8179 

/I 


262 20,45 







8180 

,, a 

j 

262 24,25 





i 



Nro 81G(> libelle 2“ 0 1,42 -W 1,37 - S 1,94 , 41-> O 1,48- W 1,31 - S 1,89 

Kro 81 G8 Mire a Hassloch, Thmm lechts 

Nro 81 „ 1) Mussbacli, Kirchtburm 

Nro 8170 ,, <l Speyer, Dom, Mitle tier beiden Thurme 

Nro 8171 »> e tmbekannter Kirchtlmrm 

Nro 817^1 „ 1 Oeinsheim, Kirchtbum 

Nro 8173 tt g anbekanntei Kuchtlmrm 

Nro 8174 » k NeustaiU, Kirchthurra 

Nro 8175 „ i Hambacli, Kirrlifhmtn 

Nro 8176 „ k Maikammer, Kirchthurra 

Nro 8177 „ 1 NiederhJchutadt, Kuchlhuim 

Nro 8178 „ m unbekannter Kxrclithurm 

Nro* 8170 und 8180 Mire <K Spejer, Dom, beitle Tlmime 


ccc 


1852. Magnetisclies Tagebucli. 'Winkelmessnngect. 
Neustadt a. d. Haardt, Mannheim. 



JfMawnheim* 

Station A Oct 12 


Miic a 


i|262 48, 9o 
I 262 26,8o 
h 324 48,20 
c 231 21,90 

4 30,45 


Incl 1 344 48,50 

2 345 4,95 „ . 

3 24 47,15 
A 24 16,45 

5 24 52,75 

6 24 17,10 qA 

7 344 65,30 

8 344 58,75 

Decl 4 29,36 I 


•jli 7' Ab. 
13' Ab 


Abl 1 54 53,05 

2 53 42,95 

3 315 25,00 

4 313 58,05 

Dccl 4 29,00 

Mile d 39 15,60 
„ e 37 1,15 


6,6 -1,3 


5J‘ 44' Ab 


20,6 Magnet 2 


51^ 56' Ab. 


Nro 8181 und 8182 Mue d Speyer, Dam, “beide Thiirme 
Nro 8183 Station A auf dei Kfiliweide 
Nro 8184 und 8185 Mire a. Feudenlieim, lieide Thfirme 
Nro 8186 „ b Melibocus, Siffna! 

Nro 8187 ,, c Heiligeuberg, Signal (Mauerstilolf) 

Nro 8196 Libelle 250 0 1,29.W 1,56- S 1,64,3460 0 1,07-W 1,79-S 1,47 

Nro 8203 Miro d Mannheim, ref Kirche n 

Nro 8204 s, o t Mannheim, Zackt|ians> Thnrm 




CCCI 


1832 . Magaetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 


Hcidclbei’g. 




Oit und Tag, 
Bc/ciclmnng 
lies gcrnossc 
ncn \Vinkels 

Theodo 

litcn- 

\blcsun 


n "ti ■ 

Varidtions- 


Sj CJ 

Instrumente 


^-2 S 

in Munch en 

Bemerkungen 

^ ^ t. 

Dccl Int 




Station A Oct 13 

o ' I o * 

Miic a Ml 0,50 1 
„ }) 142 50,10 

(24 4 3,55 

” ‘'(214 0,J0 

D(tl H3 29, 3o 

Abl 1 93 51,80 

2 94 27,30 „ „ , 7 

3 192 47,10 *’ 

4 192 55,00 

Deol 143 28,50 

Al)l 4 192 53,80 

3 192 46,40 o , , , 

2 94 23,75 

1 93 52,70 

Dccl 143 29,45 1 


Incl 1 123 41,75 

2 124 10,45 q „ 

3 163 14,30 

4 163 11,00 

5 lb3 40,05 

() [ l63 1 2,40 . n 

7 124 8,25 

fe 124 3,60 

Dccl 143 31,40 

Muc (l|l87 30,25 

„ e 271 48 40 

„ f 177 54,60 


Nro 8205 Station A axif (lem Geisberg, obeilialb dei Weingarteii 
Nio 820() Miie a Ileiligenbeiff, Signal (Mauei stuck) 

Nro 8207 „ 1) Schiiesheim, Kirclithuim 

Nro 8208 utid 8209 Mat c Speyti, Dorn, beule Tlmrme 

Nh) 8228 Mbelle 12to 0 1,33-W 1,49-S 1,04>163® 0 1,17-W 1,60- S 1,12 

Nro 8230 Mae (1 Mannheim, Jesuitenkiiche 

Nro 8231 ,, c Knchheim, Kirchthurm 

Nro 8232 ,, f unhekannter Kirchthurm 


llJ‘ lo'Moig’ 


20,6 Magnet 2 


llJi 25'Moig 

^0,6 Magnet 2 

ll6 35'Morg 
llh 41'Moig 



121* l2'Mttg 



CCCII 


1832. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungea. 

Heidelberg, Munchen 


■a § Ort undTag, Theodo- 
^ S Bezeichnung hien- 
§ I des Semesse.) ^blcsung 
j Z nen Winkels 


Mire g 177 45,90 
„ h 182 52,00 
„ 1 157 0,60 

, i 244 4,50 
” ^ j 244 0,60 
„ k 227 37,45 
„ b 142 51,05 
„ a 111 1,45 

, p93 55,00 
^ |]l93 54,60 



JPIikneheu. 

Station B Oct 16 
Mire a|3p5 51,6oj| 
Decl 181 l5,9o| 


m< i 133 4245 

2 134 4445 .. 

3 227 50,15 

4 228 54,20 

Abl 4 228 26,15 

3 2'8 18,65 . . L 7 

2 134 16,80 

‘ 1 134 11,85 

Abl 1 145 58,10 

2 146 17,55 - - 

3 216 34,60 

4 216 22,00 


Nro 8233 Mire g unbelcannter Kirchthurm, 

Nro 8234 ,, h unbelcannter Kircbtharni 

Nro 8235 „ i unbekanntar Kirchthurm 

Nro 8236 und 8237 Mire c Speyer, Doai, beide ThUrmu 

Nro 8238 Mire k unbekannter Thurm (Schivetzingen ?) 

Nro 8239 ,, b Schriesbeim, Kirchthurm, 

Nro 8240 „ a Heihgenberg, Signal (MaueMtadc) 

Nro 8241 und 8242 Mire 1 Oggersheim, beide Xh9rme 
Nro 8243 Station B Saule sildJatlich von deir StemtV4irtc» 
Nro 8244 Mire a Hamers dorf, Kirohrterm. 


20.2 18,3 

22.0 18,6 Magnet 2 

21.8 18,7 

21,8 18,6 
22,0 18,6 .. 

21.9 18,7 Magnet 2 

22.1 18,3 

21,9 18,4 

21,9 18,9 „ ^ ^ 

22.3 19,4 Magnet 1. 

23.1 19,4 





CCCIII 


1852. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessimgen. 


Muuchen 


OrtnndTag 

Be^e.chnung 


g ^ (ies ^cmcsse 
^ !z; nenWmkcls 


A.Llesune 



Van itions- 
^ Instruinente 
J Munchen Bemeikungen 

5; Decl Int 


0^ 29' Ab 


24,5 

n 07 1 6>0 

CA ' 17,1 ,, 

24, b 17,4 

24,4 17,4 


DecI 181 18,00 
Mile a 355 52,00 

Incl 1 162 49,651 

2 163 30,05 I „ 
3,200 0,60 
4 199 34,60 
5|20l 1,50 

6 199 26,00 - . 
7(162 43,85 
8; 163 21,90 

Station B Oct 16 

Miic a|355 52,00 1 
Dec! 181 18,85 

Abl 1 145 5G,55 

2 14ti 23,30 - „ 

3 21 () 35,45 

4 216 25,30 

Al)l. 4 216 34,45 

3 216 23, oO (, 
2 145 57,00 ’ 

1 14b 22,70 

Dec] 181 18,18 

Al)l 1 134 7,05 

2 134 23,05 , n 

3 228 16,00 ’ 

4 228 28,80 

All 4 228 16,60 

3 228 29,55 , ,, 
2 134 9,15 
1 134 23,50 

DccI 181 19,10 
Mac a|355 32,03 


Nro 82')9 Muc a Rainers do if, Kiichilimni 

Nro 8267 LibelU lb3o O0,89-W 1,11-S 0,82, 200“ 0 0,91-W 1,10-S 0,89 
Nio 8268 Station B Saule suddstlicli von cter Sternwarte 
Nro 8269 Mirc a Kameisdoif, Kirchtlmmi 
IS’io, 8289 „ a, Kamersdorf, Kiichihuiiw, 


24,2 17,7 

llflJi^l Magnet 1 


Magnet 2 


-0 01 18,7 

^ 25,0 18,8 j , 

^ 25,2 18,7 - 

25,4 18,3 


CCCIV 


1852. Magnetisches Tagebucli. WinkelineSsungeft. 

Munchen 




cccv 


1858. Magnetisches Tagebach. Winkelmessangen. 


Munchen. 


S O.t und Tag, | 

I Be/eichnung 2 

I 1 1 

21 Station B Nov 10 

O i o 

22 JMiip a 262 34,70 

23 Decl 87 50,20 

2^ Abl 1 123 6,00 

25 2 122 41,75 , 

26 3 53 12,25 

27 4 52 19,40 

28 Decl 87 50,25 

29 Abl 4 52 19,30 

3 53 11,50 

31 2 122 42,25 

32 1 123 4,90 

33 Decl 87 50,20 

34 I Abl 1 135 13,25 

33 2 134 14,80 „ 

36 3 41 23,60 ‘">3 

37 4 40 28,35 

38 Decl 87 51,70 

39 Abl 4 40 28,50 

40 3 41 23,95 , 

41 2 131 16,50 

42 1 135 14,50 

43 Decl 87 51,75 

44 Mire a 262 34,90 

45 Iiicl 1 70 4,65 

46 2 69 21,50 

47 3 106 6,80 

48 4 106 32,50 

49 6 106 8,95 

60 6 106 34,40 ,, „ 

51 7 69 48,65 

52 8 69 36,60 


^ Variation s- 
-a Instrumente 
■g’SfT Munchen 

Q, jj; — __ 

ll'g Dec! I Int 


Bemerkungen 


16,6 23,9 

16,8 24,0 
16,9 23,9 

16,8 23,7 


0,26 

^ 16,6 23,5 

-0,06 

16,8 23,5 


[Magnet l 


Magnet 1 


-0 29 23,4 

’ 17,3 23,2 

n 25 17,7 23,1 Magnet 2 

18,2 23,0 


0 25 22,8 

18.4 22,7 

_0 29 18,4 22:7 M®S“«‘2 

18.5 22,6 


nil i7'Morg 


Nro 8321 Station B » Saule sudostl von clei Sterntvairte 
Nro 8322 Mire a Ramerstlorf, ICirchthuim 
Nro 8344 Mire a Ramersdorf, Kirchtliurm 

Nro 8352 Libelle,70o 0 1,02-W I 577 -N 1,64 S lOS^. 0.1,04- W 1,76^N. 1,62 


CCCVl 


1862—53. MagnetiscKes tagebuch. Winkelmessungen. 


Munchen* 



Ort und Tag, 


>• 



~Variations- 

1 


Theodo- 

a 

■s 

d d 

*d 

Instrumeiite 


^ a 

.0) H 

Bezeichnung 

liten- 

t 

V 


c 

in Munch en 

Bemerlcuog’en 

c fi 
ei ® 

des gemesse- 
nen Winkels 

Ablesung 

s 

9> 

“e 

S rg 

Wp-s 

Decl 

Int 

8353 

Station B, N ov 

11 








O i 

0 

/ 

/ 




8354 

Incl 1 

69 40,45 






86 32'Morg 

8355 

2 

69 19,60 

5,4 






8356 

3 

106 3,55 






8357 

4 

106 20,25 







8358 

5 

106 3,95 







8359 

6 

106 22,65 

5,6 






8360 

7 

69 44,55 






8361 

8 

69 34,45 







8362 

Incl. 1 

69 24,05 






lb 11' Ab 

8363 

2 

70 6,50 

7,0 






8364 

3 

106 38,95 






8365 

4 

106 12,95 







1 8366 

5 

107 16,10 







8367 

6 

106 8,35 

7,2 






8368 

7 

69- 31,95 






8369 


70 0,95 








1 







8370 

S ta ti 0 n 

B Aug 10. 






8371 

Mire a 

329 40,00 







8372 

Decl 

154 57,05 




14,8 



8373 

Abl. 1 

189 49,55 



0,00 

0,19 

14,7 

57,4 


8374 

8375 

2 

3 

189 52,45 
120 23,45 

13,6 

1,7 

14,6 

14,6 

57.4 

57.5 

Magnet i. ! 

8376 

4 

119 39,20 



14,5 

57,5 


8377 

Decl 

154 56,25 




14,5 



8378 

8379 

8380 

Abl. 1 
2 
3 

201 44,40 
201 24,30 
108 40,00 

13,4 

-0,1 

-0,04 

0,22 

14,4 

14,4 

14,2 

57,8 

58,0 

58,3 

Magnet 2. 

8381 

4 

107 50,35 



14,2 

58,5 


8382 

Decl. 

154 53,40 




14,1 



8383 1 

Mil e a 

329 39,70 








Nro 8361 Libelle 69° 0 1,04-W 1,76-8,1,15, 106o O 1,04-W 1,77-81,16 

Nro 8369 Libelle 70 ^ 0 1,09 -W 1,67- S 0,63, * O 1,11 -W 1,68-8 0,66 

Nro 8370 Station B Saule siidoitlich von der Sternwj|rt6k 
Nro 8371 Mire a Ramersdorf, Kircbthurm ^ 

Nxq 8388 SSire a- Rameradorf, Kirehtliarm. 




CCCVII 


1853. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 

Munchen 


03 

r-J 

C 

Chi 

S 

d 

hW 

u 

03 

s 

s 

s 

Ortund Tag 
Be^fieichnung 
des gemesso 
nen Winkelb 

Thcodo 

liteii- 

Ablesung 





8384 

1 S tat loll 

B. Aug. 1 

1 



0 / 

8385 

Mile a 

329 39,50 

8386 

Decl 

154 46,05 

8387 

Abl 1 

189 49,00 

8388 

2 

189 38,55 

8389 

3 

120 16, to 

8390 

4 

119 17,75 

8391 

Decl 

164 45,85 

8392 

AbL 4 

201 51,10 

8393 

3 

201 10,26 

8394 

2 

108 33,40 ' 

8395 

1 

107 22,50 

8396 

Dec! 

154 41,75 

8397 

Mile a 

329 39,75 

8398 

Incl 1 

172 63,05 

8399 

2 

172 55,35 

8400 

3 

137 0,00 

8401 

4 

136 44,25 

8402 

5 

136 33,50 ‘ 

8403 

6 

136 52,25 

8404 

7 

172 51,50 

8405 

8 

173 10,25 

8406 

Inch 1 

I72 67,70 

8407 

2 

172 69,85 

8408 

3 

136 69,95 

8409 

4 

136 40,75 

8410 

5 

136 64,05 ‘ 

8411 

6 

136 48,40 

8412 

7 

172 47,50 

8413 

8 

173 6, -25 

8414 

Incl 1 

173 1,00 

8415 

2 

273 6,50 


4,2 57,9 
4,2 57,8 

4,1 57,7 

4,1 57,5 


Magnet 1. 


4.1 57,1 

4.1 5M ' 

4,3 56,8 


9^ 41'Morg 


10*» 15'Morg 


1*^ 66' Ab 


Nro 8384 Station B Saule sttdJistl von der Stemwarte 
Nro 8385 Miie a Ramersdorf, Kirchtlmirm 
INfro 8397 Mire a Ramersdoif, Kirchthurm 

Nro 8413 LibeUe 13?o 0 8,44 -W 5,36-.S 5,17, 1730 0 5,50-W 5,31-8 5,27 




CCCVIII 




CCCIX 


1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

MuQchen. 



3 t37 10,55 

4 136 47,50 

5 137 1,75 

6 136 58,60 

7 172 56,65 

8 173 9,35 

a 329 40,90 
154 54,9b 

1 '89 41,75 

2 189 43,45 ^ „ 

3 120 33,10 

4 U9 39,50 

154 54,85 

4 119 39,80 
3 120 32,15 „ 

2 189 43,65 '' | 

1 189 41,50 

154 54,55 

1 201 32,60 

2 201 13,55 ,, , _ 

3 108 56,95 ’ 

4 107 52,50 

154 55,00 


14,5 61,6 

14,3 61,7 

14,1 61,9 

14,1 61,9 


Magnet 1 


14,1 61,9 

Ito l\:l 1 


. 14,1 61,9 

^’^^14,1 61,6 

13,9 61,6 


17,5 2,1 


13,8 61,8 

i?:? S1:I ^ 

13,6 61,3 


noi 13,7 61,5 

13,7 61,5 2 

_o 03 13.6 ei,4re“«‘2 

13,5 61,6 


4 107 53,00 
3 108 56,30 
2 201 13,50 
1 201 32,30 

154 54,70 

a 329 40,90 


Nro 8455 Libelle OT" 0 5 , 34 -W 5 , 45 -S 5,23 . 173 » 0 5 , 44 -W 6 , 38 -S 5,29 
Nro 8466 Mile a Kamerailorf, Kirchthurm 
Nro 8478 Mire a Rameradorf, Kirchthnrm 



ccex 


i853. Magnetisches Tagebach. Winkelmessnngen. 

Schwemfurt, Wurzbqrg. 



Sehweinfnrt, 

Station D Aug. 16 


Deol 0 12,40 

„ 0 12,80 

^ \ 

Mjiire a 1808 34,65 

Wikrmhwrg. 

Station E. Aug 16» 

Mire all 46 41,00| 

„ b 2 24,00 
„ c 16 14,00 


9b 16'Morg. 
9b 21^Morg 


8479 Station 

8480 Mire a 

8481 „ b 

8482 „ c 

8483 „ A 

8484 „ e 

8485 „ f 

8486 „ g 

8487 „ h 

8488 „ 1 

8489 „ k 

8490 „ 1 

8493 „ a 

8494 Station 

8495 Mire a 

8496 „ b 

8497 „ c 


0 wfilemGalgenberg.nebendenStationenBtt Cv vorfgen Jahre. 

Schwemfurt, oberer Thorthurm 
Goehaheim, Kirchthurm 
Geldersheim, Kirchthurm 
Obemdorf, Kirchthurm 
Bergrbeinfeld, Kirchthurm 
Grafenrheinfeld, Kirchthurm 
Sennfeld, Kirchthurm 
Breberadorf, Kirchthurm 
entfemter Kirchthurm, unbekannt 
Schwemfurt, Hoflarche, Thurm 
entfemter Kirchthurm, unbekannt 
Schwemfurt, oberer Thorthurm 
E unweit Station B vom Jahre 1850 
Feitung Marienberg, Pulverthurm. 

Wttrzburg, Neubaukirche, Thurm I 

Wdrzburg, Stiftilarche, Thurm> 





CCCXI 


1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessxingen. 

Wurzburg 


<y * 

n=3 c:> 

Oit undTas, 

Tbf'ndo 

J I 

®^ezeiclinung 

lUen- 

§ J 

gemesse 

\blesung 

i..:! 125 

uen Winkels 



Mire d 


Abi 1 
2 

3 

4 


Ahl 4 
3 
2 
1 


AbL 1 
2 

3 

4 

Abl 4 
3 


Decl* 
Mire a 

„ h i 


Ni-o 

8i98 

Mire (1 

01 

Nro 

8499 


Gi 

ISTro 

8500 

o ^ 

Mfi 

Kro 

8501 

»» E 

un 

Nro 

85a‘^ 


Ml 

Nro 

85*28 

” 1. 

( M 

Nro 

8524 

11 

(M 

Nro 

8525 

o i 

Wi 


Variations- 
Instiiimente 
in Munch en 

Bemerkungen 

^ 5; lloecl 

1 Int 1 






CCCXII 


18S3. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 
Aachaffenburg. 





CCCXIII 

1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 


MMarourg* 

Station A Aug 20 


Mire a 

o / 

354 31,30 

„ 1) 

212 54,86 

c 

174 35,70 

Decl 

277 34,40 

Abl 1 

226 8,05 

2 

226 54,85 

3 

328 22,50 

4 

328 59,05 

Decl 

277 36,50 

Abl 4 

328 58,10 

3 

328 21,40 

2 

226 56,95 

1 

226 5,7o 

Decl 

277 36,05 

Incl 1 

257 13,30 

2 

257 50,10 

3 

297 68,60 

4 

297 42,5a 

5 

298 28,45 

6 

297 43,35 

7 

267 29,90 

8 

257 43,85 

Decl 

277 39,10 

Mire a 

354 38,15 

,, 1) 

213 0,90 

V ^ 

174 41,90 


9^1 40' Morg^ 
Magnet 2 

9^ 53'Moig 
54j2 Magnet 2 

lO^i 5' Morg 
10J» 12' Morg 


10^ 47' Morg 


Nro 8503 Station. A* am Hamweg' 

Nio 8554 Mire a Wehrhausei Hdhe, Signal 

Nro 8555 ,, T) St Elisabethenkirche, norcll Thurm 

Nro 8556 ,, c Obseivatonum, Tliurmspit/e (Ddrnbeiger Hof) 

Nro 8575 Libelle 257° 0 4,14 - W 4,64 - S 4,24 , 297° 0 4,17- W 4,64 - S 4,23 

Nio 8577 Mire a Wehibauser Holie, Signal 

Nro 8578 „ b St Elisabetbenkiicbe, nonll Thurm 

Nro 8579 s» c Observatorium, Thurmspitze (Dbrnberger Hof) 



cooxiv 


1863. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungen. 

Marbupg, Berlin 



Mire c 174 42,75 
„ a 354 41,50 

Decl 277 46,85 


Decl. 277 46,50 

Abl. 1 315 19,40 „ 

2 315 39,55 ,, , . . 

3 240 13,45 n 

4 239 52,20 

Decl 277 46,00 

Abl. 4 239 52,20 „ „ . 

3 240 13,20 jgg 
2 3)5 40,35 ^^’“ 

1 315 21,45 

Decl. 277 47,50 
Hire a 354 41,70 

JBeriin. 

Station At Aug 21 

Decl 27 43,20 

Abl* 1 80 29,65 -0,43 

2 79 18,90 20,2 0,5 

a 336 10,55 0,51 

4 334 52,45 

Decit 27 42,70 

Abl 4 334 52,65 . .j. 

3 336 8,45LQ.n.g 
2 79 19,00r^^^ 

1 80 31,05 

Decl* 27 42,151 


Nro 8580 Mir? c Observatoriam, Thurniflpitze (D^rnberger Hof) 
Nro 8581 „ ft Wolirbaufter Hohe, Signal 
Nro 8582 Nach dieaer Einstellung den freien Minuet un Cil^hause 
Nro 8594 Mire a Wehrbauser B^be, Signal 
Nro 8595 Station A.* andBcb Ton d«^ Siewwarte 


11*^ 1' Morgt 


12'Morg 
Magnet 1 


11*^ 25'Morg* 
Magnet 1* j 


ll«^ 38^Morg. 


3^ 18' Ab* 
Magnet 2* 


31' Ab 
Magnet 2* 


52' Ab. 


geveinagt 



-CCCXT 


1853- Magnetisclies Tagebuch. Winkelmessungen. 


Berlin. 



8 607 Incl I G 53,25 

8 6 0 8 2 7 24,00 „ 

8609 3 48 38,70 ^®’° 

8610 4 48 23,00 

8611 5 49 24,05 

8612 6 48 10,25 , 

8613 7 7 55,10 ^®’^ 

8614 8 7 17,35 

8615 Miic a 224 59,10 

861 6 „ b 224 37,05 

8617 „ c 41 44.95 

8618 d 43 10,55 

8619 Decl. 27 36,15 

8 6 20 All 1 66 8,95 

8622 0349 22,15 

I 8623 4 348 41,30 

86 24 All 4 348 40,80 

I 8825 3 349 21,35 

86 2 6 2 66 6,25 

8 6 2 7 1 66 2,50 

8628 Dccl 27 32,95 

8629 Miic b 224 35,60 

8630 „ a 224 57,95 

8631 Station B Aug. 22 

8632 Mirc all 44 46,05|| 

8633 „ bll 45 l,00i 


8614 tibelk 7» 0 4,07 -W 4,73 -S 4,17, 48". 0 4,09 -W 4,76 -fi» 4.12 

8615 Mire a Stab am Fenater ennea nahe gelegeuen Hauaes 

8616 b Stab am Fensler xiake g’elegeaeii Klauses 

8617 ,, c Kellerfenster <Ier Siernwavtt, Rami i edits 

8618 ,, <1 Kellerfenster der Sterawarte, Rand hnks 

8629 ,, b : Stab am Fensteir eines nahe gelegenen Hauses 

8630 , a Stab am Fensier einea nabe gelegeneu Hauses 

8631 StaUon B wesil von dei Sternwaite, neben deni magnetiscbeu Hawse 

8632 Mjir® a Magnetisches Bang, sUdwesthcbes Fck 

8633 „ b, Magnetxschea Bans, uorilwesthcbes Fck 











CCCXVII 


1853. Magnetisches Tagebnch. WnJielmessiingen. 

Berlin. 


Laufende I 
Nummer I 

Oit imdTag, 

1 Be7cichnung 
des gernessc 
rien Winkels 

Theodc 

lUen- 

\l)lesun 

I 

! 

1 11 



12 17,50 

4 50 48,60 

3 50 46,65 ,0 o n 0 
2 334 8,90 

1 333 2o,10 

12 17,40 


Abl 1 319 37,65 

2 320 16,00 

3 64 19,70 

4 64 55,90 

Decl 12 15,70 

IncI 1 351 34,30 

2 351 33,00 

3 33 13,35 

4 33 0,80 ,, 

5 33 41,05 

6 33 7,25 

7 351 31,35 

8 351 47,40 

Decl. 12 13,65 

Miic o|258 20,55 

Station D. Aug 22. 

Mire a 154 12,00 
„ b 169 30,85 
„ 0 168 56,85 

„ (1 233 18,30 

,, e 349 58,10 

Decl 187 8,20 


20,4-1,2 


12l> 54' Mttg 
Magnet 1 

Ih 4' Ab 
Magnet 2. 

1'* 15' Ab. 

11* 26' Ab 


Ifc 58' Ab 


35 4' Ab 


JTm 8679 Libelle 

Nro 8681 Mire c 
Nro 868^i Stahon 
Nro 8683 Miie a 
Nro 8684 ,, b 

Nro 8685 „ c 

Nro 8686 ,, <1 

Nro 8687 „ e 


351° 0 4,15- W 4,64- S 4,39,330 0 4,32- W 4,50 S 4,46 

Eck der Sternwarte 

D aiif (lem Kreuzbeiffe, neben der Sandgrube 
Beihn, Peterakirche, Tliuim 

Beihn,Fian7osiscUReformirteKirche,Ei*enstange aut der Kup^jel 
Berlin, Neiier Deutscbei Dom, Eisenstange auf dei Kuppel 
Berlin, XUurm in Gbarlottenburg 
Mariendorf, Kirchthuim 


CCCXVIIl 


Magnetisches Tagcbuch. Winkelmessimgen. 


Berlin. 



Abl 1 239 36j00 

2 239 6,10 -0-08 

3 135 7,00 

4 134 44,06 

Decl 187 2,10 

Abl. 4 134 46,90 

3 135 9.25 0.05 

2 238 46,40 '^>8 

1 239 12,56 -0,06 

Decl 186 58.95 

Mire e 349 57,80 

„ d 233 18,201 

Detl 187 0,45 

Abl 1 226 23,55 . 

2 225 26,75 „ „ , , 0,00 

3 148 50,00 

4 148 16,80 0,10 

Peel. 186 56,20 

Abl 4 148 18,15 

3 148 49,05 22 , 0,08 

2 225 17,25 ^'^’^ 5,0 

1 225 15,00 0,00 

Decl 186 56,35 

fuel. 1 166 10,10 

2 166 28,75 L. _ 

3 207 50,70 

4 207 47,15 

5 208 19,60 

6 207 42,30 „„ _ 

7 166 21,80 '‘'*’0 

8 166 24,15 

Depl. 187 0,50 
Mire fl 95 38,50 


Magnet 2 


3k 15' Ab. 
Magnet 2 


3k 29' Ab. 


3k 36' Ab 
Magnet 1 


3k 51' Ab. 
Magnet 1. 


4k 5' Ab. 

4k 11' Ab. 


4k44' Ab. 


Nro 8699 Mire e. Mariendorf, Klrehthurm 
Nro 8700 „ 4 Tburm in Okarlottenburg 

Nro 8719 LibeUe 166<> . 0 4,87 -W 4,45 -S 4,49. 2U7» . «, 4,39 -IV 4,44-8 4,54 
Nro 8721 Mire f Kirchtliiirm in StnOorr 






CCCXIX 


1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen 


Berlin. 


"I Theodc 

^ S Be/eichnung 

g j 'les gemesse-Lblesan 

M-i aen Wmkels 


g 86 15,10 
h 27 51,50 
e 349 57,05 
1 360 24,45 
a 154 10,70 
kut77 44,45 
] 174 36,60 
m 163 26,50 
n 160 0,10 

0 158 57,85 
p 155 21,90 
q 152 57,95 
r 148 26,60 


735 Station C Aug 23 

736 Mire a 210 1,30 

737 „ 1) 264 25,10 

738 ( 4 59,15 

739 ” j 5 54,45 



Decl 300 7,10 


7k 62'Morg 


ISTro 8722 
Nrr> 8721 
Nro 8724 
Nio 8725 
Nro 8726 
Nro 8727 
Hro 8728 
INro 8729 
ISTro 8730 
mo 8731 
TSfro 8732 
Nro 8733 
mo 8734 
Kro 8736 
mo 8736 
Nro 8737 
IN'ro 8738 


Muc g Thurm bci Stralow ^ 

,, h Blitz, ICircliihiirm 

„ e Mariendorf, Kivclithurm 

,, 1 Kreuzberg, Monument 

,, a Berlin, Pcterskircbe, Tliurm 

,, k Berlin, Dreifaltigkeilskirche, Tbnrm 

,, 1 Berlin, Bolimische Kitrchc, Thurm 

,, m Berlin, ein Kirch thurm 

,, n Berlin, k Schlossthurm 

,, o Berlin, Jerusalemkirche, Tliurm 

,, p Berlin, Maiienkirche, Thurm 

,, q Berlin, Nicolaikirche, Thurm 

,, X Berlin, Goorgenkirche 

Station C im Gaiten tier Mernwaite, wio gestein 
Miie a Kck dei Stcrnwaite 
,, b Magnetisches Ilaus, sudostl Eck 

und 8739 Mire c Kanten des Gaitenpfeilers, in Westen 






CCCXXl 


1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessimgen. 


Berlin. 



Ut 14' Ab 


13,7 4t 54' Ab 


lad 1 231 15,55 

2 23 1 27,5 5 rt- 

3 273 7,51) 

4 272 52,45 

5 273 24,95 

b 272 49,30 „ 

7 231 10,85 

8 231 40,90 

Dccl 251 59,90 

Mire b 138 12,55 

StationE Aug 24 

Mire a 191 7,55 

„ b 187 58,90 

,, c 182 14,45 

„ d 182 48,15 

„ e l76 46,30 

„ f 173 14,85 

„ gl72 9,05 

„ h 168 35,50 

„ J 167 21,65 

,, kl66 9,05 

„ 1 160 34,60 

„ m 158 58,65 


Nro 8776 UbeUe 23l» 0 4,23-W 4,43-S 3,87,2720 0 4,32-'W 4,49 - S 3,91 

Nro 8778 Mire 1) Eck tier Sternwarte 

Nro 8779 Station E aut dem Kreurbcig, nahe an Station D 

Nro 8780 Mne a Berlin, Dieifaltigkeitfikirche, Tliurm 

Nro 8781 ,> b Berlin, Bohmische Kireiie, Tluirm 

Nro 8782 „ c Berlin, neuei deuischer Dom, liisenstange auf tier Kuppel 

Nro 8783 „ d Berlin, Eranzosiach reformirte Kircbe, Bisenstange auf der 

Kuppel 

Nro 8784 ,, e Berlin, ein KircUthurm 

Nro 8785 f Berlin, k ScWogathurm. 

Nro 8786 ,, g Berlin, Jerusalemlarche, Thttrin 

Nro 8787 ,, Ji Berlin, Kirclie de« grauen Kloater«j Thtim, 

Nro 8788 „ i Berlin, Petrikirclie, Thurni 

Nro 8789 ,, k Berlin, Nicolaikirche, Thurm 

Nro 8790 „ 1 Berlin, Parochialkirche, Tkurni 

Nro 8791 „ m Berlin, ein Kirchtharm 





Magwietiscfees Tagebueh. WiokcilfBeSsuDgtn. 

Berlin. 



Mire n 164 37.60 

„ 0 99 19,16 

„ p 40 59,60 

„ q 275 45,95 

„ I 251 20,00 

„ B 246 43,70 

„ it 219 43,50 

peel 200 20,45 

Abi, 1 252 42,00 

2 252 28,05 on 7 ' n a 
8 148 20,20 
41 147 50,45 

^ecl. 200 19,60 

ikbl 4 147 49,50 

8 148 17,60 .0, „g 
? 252 31,10 

1 252 38,15 

peel 200 19,60 

IncI 1 179 34,20 

2 179 39,15 
$ 221 17,45 

4 221 9,16 

5 221 40,55 I 

6 221 0,10 n 

7 179 30,15 ’ 

8,179 56,15 

Decl. ^^qo 16,55 

Mire a 191 1,70 || 


Magnet 2. 


21' 52' AV- 
Magnet %. 


35 3 ' Atlv' 

3t 10' AT»/ 


lab 41' Ab 


Kro 8792 Mire n Berlin, Jokobikirclie, Tlnirm 

Nro 8793 ,, 0 Kirchthurm stifijetleej) me Stralov 

Nro 8794 „ p Britz, Kirclithurm 

Nro 879S „ q Kreuzlerg, IM(n|ui]ieii4 

Nro 8796 „ r. «in Thiwni in, C4«rI*tt^lHi*g 

Nro 8797 ,, b Bin Tliurm in Cheitettenlningv 

Nro 8798 „ t Berlin, MaUtftMlgpiekB, Tl(«r»t. j , 

Nro 8817 Libella 1790 0 4,34nW 4>4(1'8 3g84«2W»Artl|Fil,27- W 4,M-S,Sk«S 

Nro 8819 Mire a Berlin, DreifaltigVqKqy^rabfik.'XbHrin, 





Cccxxm 


1853 Magnetisches Tagebuch Winkelmessungen. 

Berlin, Leipzig. 


Laufende 

Nummer 


Ortund Tag, xhoodo- 
Bezeiclmung 

des getnesse ^.blesung 
nenWmkels 



8820 

O / 

Mire p 40 57,45 

8821 

„ b 187 53,50 

8822 

„ b 187 49,05 

8823 

„ 1 167 13,55 

8824 

„ II 154 30,40 

8825 

„ 0 99 12,30 

8826 

„ p 40 52,60 

8827 

„ q 275 39,15 

8828 

„ S 246 36,85 

8839 

„ u 245 28,25 

8830 

„ f 173 6,30 

8831 

„ 1 160 26,50 

8832 

„ V 3 5,75 



Mjeipiziff. 

833 Station A* Aug 26 

834 Mae a 1271 22,30 

>835 L i 89 27,75 

1836 ^ I 90 39,55 

(837 Mire a 271 21,70 

Nro 8820 Miie p Biitz, Kirclithurm 

Nro, 8821 „ Ij Berlin, Bblimiache Kirche, Tlaurm Der laden war locJceir ge- 

spannt, und wurde nach dieser liinstellung geiichtet 
Nio 8822 ,, 1 Beilin, Bliliniische Kircht , Tlmrin 

Nro 8823 „ i Berlin Petwkirche, TImrm 

Nro 8824 „ ti Berlin Jacobikirche, Tliuim 

Nro 8825 „ o Kirclithurm, siulostlich von Stralow 

Nro 8826 „ p Brit/, ICirchthurm 

Nro 8827 „ q Kreuzberg, Monument 

Nro 8828 ,, s an Thurm in Charlottenbnrg 

Nro 8829 ,, u tmbekannter Thurm 

Nro 8830 ,, f Berlin, Schlossthurm 

Nro 8631 ,, I Berlin, Purochialkirche, Thurm 

Nio 8832 „ V Station D 

Nro 8833 S^tation A nordlich vom Meridianzeicheu der Sternwarte 

Nro 8834 Mne a Sternwarte, Meridian- Ausschnitt 

Nro 8835 „ ( Meridianzeichen, Elsenspange westhch 

Nio 8836 ,, ^ ( Meridian /eichen, Eiarnspangc Rstlich Nach dieser EimBtellung 
den P'aden gerichtet 

Nro. 8837 Mire a Sternwarte, MeridionaaBBchnitt 








CCCXXIV 


1853. Magnetisches Tagebuch. 'Winkelmessungea. 

Leipzig, Prag. 



Ort und Tag 

Theodo- 


9 2 

g|2 

Variations- 

InBtrumente 


g a 
a a 

nJIz; 

Bczeichnung 
das gemesse- 
nen Winkels 

liten- 

S 

o & 

Correct 
Ungleich 
(ler Wm 

m MQnchen 

Bemerlcungen 

Ablesang 

a 

e 

H 

o b 

Decl 

Int 



0 4 

o 

i 

! 




8838 

Decl 

286 17.70 




3,9 


8l* 12' Morg 

8839 

AbL 1 

235 15,30 



0,09 



Magnet 2, 

8840 

2 

235 48,65 

17,3 

2,4 


60,1 

8841 

3 

336 55^05 

0,00 



8842 

4 

337 3,80 






8843 

Decl 

286 16,60 




4,3 


8^ 25' Morg, 

8844 

Abl, 4 

337 3,50 



0,00 



Magnet 2 

8845 

3 

336 54,33 

o 

CO 

'r*l 

1,4 


58,9 

8846 

2 

235 53,55 

0,12 



8847 

1 

235 15,60 






8848 

Decl 

286 18,55 




4,7 


8li 35' Morg 

8849 

Incl 1 

266 30,05 






8b 42' Morg* 

8850 

2 

266 20,95 

16,7 


% 



8851 

3 

306 35,80 






8852 

4 

306 25,90 







8853 

5 

306 55,65 







8854 

6 

306 34,85 

18,5 






8855 

7 

266 22,50 






8856 

8 

266 35,75 







8857 

DecL 

286 20,90 




6,3 


9b 18' Morg, 

8858 

8859 

Abl. 1 
2 

248 30,40 

249 13,00 

19,4 

-0,6 

0,16 


56,0 

Magnet 1* 

8860 

3 

323 58,30 

-0,01 



8861 

4 

323 46,50 






8862 

Decl 

286 22,80 




6.9 


9b 31' Morg 

8863 

Mire a 

271 24,50 







88b4 

b 1 

90 43,25 







8865 

5J 1 

89 29,05 








JPrag. 







8866 

Station A, Aog 28 






8867 

Mire a II 29 7 8,00l[ 







Nro 8856 Lxbelle 266® 0 4,21 -W 4,56-8,4,61, 606° O 4,29 -W 4,51-8,4,61 

Nro 8863 Mire a Sternwarte, Meridian-Aasschnitt. 

Nro 8864 „ b Mendianzeicfaen, JSwenspanffe dsUich 

Nro 8865 ,, b Meridianzeichen, Eisenspange 

Nro 8866 8tHtion A , im magnetiBcben Hause im Sqhloaigl^j^n 
Nro 8867 Mire a« Sternwartf, 


Laufende 

Nummei 





€0OX!PV»I 


l€) 9 i 9 . Magnettsches Tagebmoh. Winkelmessungen. 

Wie0. 


fl 1 

Ort undTagJ 

Theodo- 

■ 1 

s s 

lU ■« 

Vamations- 

Instrumente 


5 s 
= I 

MB 

liteo- 

tt 

•S s 

£.5 

4. « g 

s 

tts 

in Miinchen 

Bemerkung:en 

Ablesung 

i' 

-iL 


Oecl 

Int 


Wien. 







8899 

S ta ti 0 D 

A Aug 

30 








0 / 

o 

J 

i 




8900 

Wire a 

139 3^,95 







8901 

if v» 

j, D 

137 37,00 







890% 

fi)ecl 

138 23,90 




13,0 


21* 16' Ab 

89«« 

890(4 

Ibl 1 
2 

183 29,65 
183 34,45 

17,7 

‘0,1 

0,00 


66,4 

Magnet 2 

8905 

3 

93 28,70 

0,07 



8906 

4 

93 2,70 






8907 

JDecl 

138 23,80 




12,5 


ah 32' Ab. 

8908 

8909 

^bl 4 
3| 

, 2 

93 2,05 

93 2!3,8S 

17,7 

-0,8 

0,07 


66,0 

Magnet 2, 

8910 

183 34,45 

0,00 



8911 

I 

183 30,90 






881#% 

bed j 

laSi 23,50 

' 



12,1 


3^ 45' Ab, 

8913 

Abl i 

172 10,15 



-0,02 



Maguct 1. 

8914 

2 

172 25,60 

17,7 

-0,6 


65,6 


8915 

3» 

104 44,65 

0,10 



8916 

4 

104 13,20 






8917 

bed 

138 23,15 




11,8 


Zh 58' Ab. 

8918 

Mire b 

137 37,05 







8919 

a 

139 33,00l 


! 





8920 

S^tation A. Aug 30* 


1 




8921 

Ind 1 

108 2,45 

1 





4h 28' Ab 

8922 

, 2 

108 8,25 

17,6 






8923 

* 3- 

143 21,25 






8924 

4 

143 2,95 







8925 

5 

143 35,40 







8926 

e 

143 18,00 

17,6 






892,7 

7 

108 4,55 






8^^ 

^ 8 

108 20,30 







8929 

DecL 

125 35,95 


1 




5l> 9' Ab 


Nro 8899 Station A im im OaHeh (lea 

Nro 8900 IVlire a Stern auf dem Dac^d dfitellr nahon Kircbe 

Nro 8901 „ b Leopoldaberg, Kircbe, I'enster untehr d^er Kuppel, 

Nro 8918 ,, b Leopold«TJ<fr^, Kircbe, 3Fen‘gtefj^ nhfer der KuppeJ 

Nro 8919 i, a S^etA Ai(t de'M £)^cbe effne# nafren' Kircbe 

Nro 8920 Station A 'vvie zuvor, nar dasil' HoheVne Untdi^laffe untei' rfen Tlf^o- 
dbti^en gelCgt '^ui^de 

Nro 8928 LibeUe 108® 0 4,19 -W* 4,dl -S 4.t)0, 4,2^4- W.4,S^^S, 4f,00 





OCCXXVII 


1853. Magnetisches Tagebuch. WinJkelmessiingen, 

Wien 



Ort undTag, 

Theodo- 

St 

« S 




§ a 
s 

BezeicliJQung 
des gemesse 
aen Wmkels 

lUeu 

£ 

V 

II 

-a s 

in Munchen | 


§ ® 

Ablcsung 

s 

V 

h 

o u 

o fl « 

QD-r 

Decl 

Int 




0 4 

o 


i 




8930 

Mu e a 

126 46,90 







8931 

b 

124 50,7 0 







8932 

S tati 0 n 

A, Aug 

3i. 






8933 

Miie a 

124 57,00 







8934 

» !• 

123 0,55 







8935 

DecL 

123 48,90 




11,8 


10l> 22'Moig 

8936 

Abl 1 

157 43,60 



0,00 

0,11 



Magnet 1 

8937 

8938 

i 

3 

lo7 49,25 
90 8,95 

17,8 



61,1 


8939 

4 

89 35,95 






8940 

Declt 

123 49,20 




12,4 


10l‘ 33'Moig 

8941 

8942 

8943 

Abl 1 
2 
3 

169 8,45 
168 56,45 
78 51,50 

17,8 

-1,7 

-0,01 

0,06 


61,5 

Magnet 2* 

8944 

4 

78 24,00 






8945 

Decl 

123 49,60 




13,1 


toll 45'Morg. 

8946 

Incl 1 

too 27,00 






10*^ 51' Mejrg' 

8947 

2 

106 23,95 

18,5 





8948 

3 

141 33,20 






8949 

4 

141 23,90 







8950 

5 

141 55,05 







8951 

6 

141 30,45 

18,9 






8952 

7 

106 15,40 






8953 

8 

106 35,85 







8954 

Decl 

123 50,50 




14,7 


llh 23'Moig* 

8955 

Blue a 

124 57,00 







8956 

>5 b 

123 0,55 







Nro 

8930 Mue a Stern aiii <lein Daclie eiiiei nalien Kmlie 


Nro 

8931 5 , h Leopoldsbertf, 

Ivuche, Fenstei unlei dei K,upjpel I 

Nio 

8932 StaUon A 

wic gestern 






Nro 

8933 Mue a SI cm auf dem Daclie eiuei nahen XCxrclie 


Nro 

8934 „ 1) l.iopoldsberff, Kirche, Fenster miter Uei Kupptl I 

Nro 

8953 Libelle lOb® 0 4,13 

*W 4,66-S 

3,70, 141° 0 4,13- W, 4,63 *8 3,80 

Nio 

8955 Miie a Stern auf deni Dache einer nahen Kirche 


Nro 

8956 ,, b Leopoldsbeig, 

Jiirche, lenstet unter deir Kuiipel. 




Laafende 
Nu Dimer 


CtfCXXVlll 


1883 Magnetisdhes Tagebuch. WinkelmessungeA. 

Munchen. 


Ort and Tag, 
Bezeichnnng 
des gemesse 
nen Winkels 


A.blesang 


Decl Int 


Munenen. 

Station B, Sept 7 

o' O' 

Mire a 329 33,85 
Decl ' 154 40,25 

Abl. 1 201 34,50 

2 201 9,75 9 ft —A 6 

3 108 16,05 

4 107 45,45 


54 Decl, 154 41,05 5,' 

55 Abl- 4 107 43,00 „ 5,( 

56 3 168 13,05 ,n, 4,! 

57 2 201 9,651 4,' 

68 1 201 32,50 4,' 

69 Decl. 154 40,80 5,i 

70 Mire a 329 34,00 

71 Station B Sep t, 7 

72 Mire a 329 33,95 

73 Decl 154 44,10 7, 

74 Abl 1 189 28,05 „ 7, 

75 2 189 46,50 ,,, nS ’ 8» 

76 3 119 59,55 '* „ nft 8, 

77 4 119 42,05 8, 

78 Decl 154 44,45 8, 

79 Abl 4 119 42,70 „ 8, 

80 3 120 0,65 ,, 8, 

81 2 189 46,65 **’'’1 8, 

82 1 189 28,05 8, 

183 Decl 154 45,05 9, 

184 Mire a 329 34,00 

Nro 8957 Station B Saule aildOstl von der Sternwarte 

Nro 8958 Mire a Ramersdorf, Kirchthurm 

Nro 8970 „ a RameridorF, KircHthurm 

Nro 8971 Staiion B Saule idduftl von der Stemwarte 

NTro 8972 Mire a^ Rametsdorf, KircBthtum 

Nro. 8984 ii a Raxneradorf> Kirclrtlmm 


Bemerkungen 


5.0 60,9 Magnet 2 

5.1 61,2 
6,0 61,2 
6,1 60,0 


58,9 Magnet 2 
59,5 

59,4 , 

59,4 


7,9 


7,9 

59,7 

8,0 

59,5 

8,0 

59,6 

8,1 

59,9 

8,2 


8,6 

59,6 

8,6 

69,4 

8,4 

59,4 

8,9 

59,8 

9,0 








CCCXXIX 


1853 Magnetisches Tagebiich. Winkelmessiingen. 

Munchen 



Station B Sept 7 


Incl 1 137 6,55 

2 136 4-t 65 

3 172 39,25 

4 173 15,90 „ 

5 173 44,90 
b 172 38,45 
2 136 31,40 
8 137 24,40 

Mae a 329 33,30 

Decl, 154 47,15 

Abl 1 201 15,80 

2 201 25,05 

3 108 18,9,5 

4 108 10,45 

Decl 154 47,05 


4 108 10,40 
3 108 18,65 
2 201 24,55 
1 201 13,66 


12,6 0,2 


Decl. 151 46,80 

Abl 1 189 24,70 

2 189 44.65 „ 

3 120 8,65 

4 119 46,80 

Decl 154 46,00 
Abl 4 119 46,25 

3 1 20 12 6 -0 1 

2 189 45,00 
1 189 24,70 

Decl 164 46,00 
Mac a 329 33,80 


Nro SOS') Station B Saule sudoslktU von der Stemwaite 

Nio 8T)3 labolJo 13V“ 0 4,22- W 4,50-8. 4,11 .172” 0. 4,21 - W 4,50 - S 4.10 

Nro 8994 Mire a Ramersiloif, Kiichthurm 
Nio 9016 „ a Eameisdorf, Kxichthurm 


11,8 


11,8 

64,8! 

12,1 

G5,l 

12,1 

66,0 

12,1 

66,3 

12,1 


12,1 

65,9 

12,1 

65,8 

12,0 

65,9 

12,0 

65,9 

12,0 


11,9 

65,7 

11,8 

65,1 

11,9 

64,5 

11,9 

64,6 

11>8 


11,7 

63,6 

11,5 

64,0 

ll,5 

64,1 

11,3 

64,2 

11,4 




cccxxx 


1853. Magnetisches Tagebiich. Winkelmessungeu. 


Hunchen, Pforzheim,, Durlach. 





CCCXXXI 


1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Durlach. 


05 ^ 

nr! 05 

Oil und Tag, 

Thcodo- 


B(vcicliauiig 

htcn- 

^ o 

(Ics gomosse 

\blo8ung 


non Wiokels 

E 



A 1)1 1 

86 28,60 

1 

80 10,80 

Al)l 1 

08 

2 

98 58,70 

3 

170 55,90 

4 

170 7o,80 

\bl 1 

86 i0,90 

2 

8b 2 5,85 


183 9,30 

4 

183 39,10 

l)iO\ 

1 14 51,30 

Miie a 

229 51,2j 


193 43,00 

1} ^ 

190 10,30 


19") 54,85 


125 28,00 

„ 1 

168 57,00 

Decl 

114 53,40 

Mac g 

89 20,00 

a 

229 51,00 

5 ) S 

89 19,95 


11,0 


Magnet 1 


Magnet 2 


lO'Morg, 


lOh 32'Moig 


Station C Sept* 12 
Miio C11344 22,1011 


Nio 9053 Miie a 

Nro 9054 „ 1) 

Nro 9055 „ <- 

Nro 905b „ (I 

Nro 9057 „ <• 

Nio 9058 „ f 
Nro 90b0 „ 

Nro 90b I ,) a 
Nio 90b2 „ b" 
Nio 9063 Station 
Nro 9064 Miie c 
Nro 9065 „ 1 

Nro 9066 „ o 


f 316 57,50 

ej273 20,00| II 1 I I 

Rilppur, Kirchtlmini 
Carlsrulie, prot Kuche, Thuim 
CailsriiUe, kath ICircIie, Thurni 
Carlsiuhe, katli Kirche, Tburm 
BlankenlocI), Kirclithurm 
Teutfidi Neureuth, Kirclithurm 
St Michael, Thurm 
Ruppui, Kirchthurin 
St Michael Thurm 

C aut (leni Thiumberg, neben. dem. IMiurm 
Cailsiuhe, kath Iviiche, T'hurm 
Teutsch Ncuieuth, Kirchthurm 
, Blankenloch, Kirchthurm 


cccx;xxii 


1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessnngen. 

Durlach, KeH. 


OrtundTag. Theodo 
Bezeithnung 
des geinesse Ublesun 
rien Winkels 


e a 17 59,90 
b 343 56,15 
01344 22,05 

MeM. 


9080 

Station B Sept. 

9081 

Mire a 

65 54,95 

9082 

b 

323 39,40 

9083 

9S C 

235 55,50 

9084 

,, d 

226 1,95 

9085 

» e 

219 58,83 

9086 

f 

173 22,43 

9087 

Peel 

1 3,20 

9088 

Abl 1 

312 38,65 

9089 

2 

313 57,55 

9090 

3 

48 21,90 

9091 

4 

49 16,13 

9092 

DecL 

1 2,50 




Nro 9075 Lib elle 263® 0 4,19-W 4,60-S 4,01, 30lo. 0 4,17-W 4,$U-« 8,99 

Nro 9077 Mire a Rilppur, Kirchthurm 

Nro 9078 ,, b Carlsrahe, prot Kirchtburm 

Nro 9079 ,, c Carlsmhe, kat>h Kirchthurm 

Nro 9080 Station B auf der Kinzig-Mutte 

Nro 9081 Mire a Strassburg*, Munster, Tburmspitze 

Nro 9082 „ b Auenheim, Kirchthurm 

Nro 9083 „ c unbekannter Kircbthurm 

Nro 9084 „ d Sand Kirchthurm, 

Nro 9085 „ e i Willstett, Kir^ihthurm 

Nro 9086 „ f Kehl, DorjPkirche, Thurm 






CCCXXXIII 


1833. Magnetisches Tagebuch. Winkelnjessungen. 

Kehl. 


cu 

Oit nnd Tag, 

Tlieodo 

s 

c: 

Be/cichiiung 

Iilon- 

R 

R 

des gcmessc 

Vblesuii 


iic'i Wuikcis 



4 49 15,00 
3 48 21,20 
2 313 Ob, 50 
1 312 37,15 


1 342 31,30 

2 342 20,55 j™ 

3 10 -)3,00 

4 19 56, to 

5 20 12,00 

6 1959,70 

7 342 24,40 

8 342 30,35 


b 323 38,75 
g 230 7,90 

c 219 58, 7 j 
h 64 54,25 


Magnet 2 

4l> 57' Ab 
St 4' Ab 


5l* 35' Ab. 


1 325 4,40 

2 323 43,60 

3 36 41,50 

4 36 39,05 


16,0-2,6 


Magnet 1 

5b 56' Ab. 
Magnet 1 

6 b 7' Ab. 


4 36 38,90 
3 36 41,60 15 .35 
2 325 44,40 
1 325 3,40 

1 1,10 

b 323 39,00 
h 64 54,25 


Nio 9105 labelle 342 " O 4 , 06 -W 4,74 8 4 , 19 , 19 ° 0 4 , 06 - W 4,72 - S 4,15 

Nio 9107 Mme 1) AuenJieim, lurchtlimm 

Nio 9108 ,, g unbtkatmtei Kiiclitlmrm 

Nio 9109 ,, t) Willstett, Kirciitliurm 

Nro 9110 ,, h ISlrassbuig, Munster, Tburnisiui/e, 

Nro 9121 ,, b Auenlieini, Kirchtliuim 

Nro 9122 „ h Strassburff* Mdiipter, TlmrmspiUe 












cccxxxv 


1853. Magnetisclies Tagebuch. Winkelniessiingen. 

Pans 


o ^ 
x! cy 
® cd 

^ a 

Oit 11 nd Tag, 
Bc/cichiiung 
(les gt'incsse- 
rien Winkels 

TIu'odo- 

liten- 

;=t 

1a 

V 

ection 

!*orsion 

C »■« 

c 

•P C2 H 

« sg 

Variations- I 
Instmmente 
in Miinchen 

Benierkung-en 


Able&ung 

a 

« 


^ *^Vri 

p bo . 

O K a 

Qy D~ 

Decl 

Int 

9153 

9154 

9155 

9156 

9157 

9158 

Incl 3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 » 

245 25,55 

245 19,05 

246 6,70 
245 22,90 
206 19,05 
206 20,45 

o 

13,5 

14,! 


/ 




9159 

Station 

\ S 0 {) t 

16 






9160 

Mac a 

86 40,55 







9161 

Dccl 

lOo 43,70 




16,0 


126 21' Mttg 

91G2 

9163 

9164 

9165 

Abl 1 
2 

3 

4 

155 46,40 
155 0,55 

57 14,20 
5b 37,85 

16,0 

-3,0 

-0,17 

0,03 


63,7 

Magnet 2 

9166 

9167 

9168 

9169 

Al>L 1 
2 

3 

4 

09 40,30 
70 10,00 
143 20,10 
143 34, 8o 

16,1 

-4,5 

0,08 

0,00 


64,7 

Magnet 1 

9170 

l)ecl 

lOb 41,15 




15,6 


125 45' Mttg 

9171 

Mac a 

86 40,55 







0172 

vS t a 1 1 0 11 

A. Sept 

16 






9173 

Mac a! 

86 40,10 







9174 

Decl 

lOb 32,00 




10,2 


45 10' Ab. 

9175 

9176 

9177 

9178 

Ahl 1 
2 

3 

4 

156 22.40 
t5j 51,90 
57 4,80 

5b 58,00 

17,3 

-1,7 

-0,08 

0,00 


60,9 

Magnet 2 

9179 

Doil 

106 34,55 




10,5 


45 27' Ab 

9180 

Mac a 

86 40,20 








Nro *)I58 Libello ‘Z06'’ 0 4,^1- W 4,59 - S 4,19, 215« 0 4,11 -W 4,40- S 4,17 

Nro 9159 StaUon A iin magiietisclien Caljinet, tvie oben 

Nio 9160 Mne a Meiidjian-ceichen auf dem Thore dei Stemwarte 

Nro 9171 , a M(*n«Uan/tichen auf clem Thore tier Stemwarte 

Nio 9172 StaljLOU A im magnetisclicu Cabinet, wie oben 

Nro 0173 Mne a Meridian/ eiclieii auf dem Thore tier Stemwarte 

Nro 9180 ,, a Meiulian/eichon auf dem Thore del Stemwarte 








CCCXXXVlI 


1853 Magnetisches Tagebnch Wifikelinessvingen. 

Paris, Honaburg 


= i 
= 1 

Oi t und Tag, 
Bezel chnimg 
des gernesse- 
neii Winkels 

Theodo- 

Iiten- 

\blesung 

<s 

u* 

S 

V 

h 

c « 

w i; 

V o 

C h 

0) <0 >»** 

& 

C R OI 

Vaiidtions 
Instrnmente 
in Munch en 

Bemerkungen 

Decl 

Int 

9210 

S tati 0 n A Sept 

1 

17. 






9211 

Mue a 

329 36,05 

o 

r 





9212 

Decl* 

349 29,35 




13,0 


lOH 57'Morg. 

9213 

Abl 1 

38 56,55 






Magnet 2 

9214 

2 

39 15,55 



*“0,03 




9215 

3 

300 2,00 

14,4 

-0,5 



7 1,7 


9216 

4 

299 47,10 



0,02 




9217 

Deck 

349 30,95 




13,2 


Ilk i2'Moig 

9218 

Mire a 

329 36,25 








MMomhurg. 







9219 

Station B, Sept 

19 






9220 

Mue a 

309 67,05 







9221 

OecI 

100 63,70 




10,2 


7l» 8'Ab 

9222 

5> 

100 52,95 




10,1 


7l> 10' Ab. 

9223 


100 53,05 




10,0 


7<* 12' Ab 

9224 

Mirc a 

309 57,50 







9225 

Station 

B Sept 

20 






9226 

DecI 

163 23,75 




6,7 


7'> 6'Moig. 

9227 

Mire b 

12 29,75 







9228 

„ cl 

340 65,40 







9229 

Decl 

163 23,20 




6,6 


7I1 22'Moig 

9230 

Abl 1 

212 58,95 



-0,08 


1 

Magnet 2 

9231 

2 

212 17,60 

tn 7 




1 

(iQ 1 


9232 

3 

114 26.70 

lU, * 

1,1 

0,08 


U J, 1 


9233 

4 

113 45,20 







9234 

DccI 

163 22,25 




6,5 


76 36' Moig 

9235 

Abl 4 

113 47,15 



0 1 i 



Magnet 2 

9236 

3 

114 22,70 

10,0 

1,0 



68,6 


9237 

2 

212 19,55 



“0,13 




9238 

1 

212 58,50 







Nro 

9210 Slaixon A 

xm inagnetischen Cahinet, wic 

ohen 



Nro 9211 Mue a MciKhanreicIien awf tlein. There tlei Sternwarte 

Nro 9218 ,, a Mendian/eichen auf dem Thoie tier SLeniwarte 

Nro 9219 Station B NiveauBfeeiti auf dem Schlossherg 

Nro 9220 Miie a Meudian/eichen auf dem Thore der Siernwarte 

Nro 9224 „ a Mendian/eichen auf dem Thore der Steruwarte 

Nro 9225 Station B Niveaustein auf dem Schlossherg 

Nro 9227 Mire h Niveau stein ? 

Nro 9228 « Niveauaiein 


43 



CCCXXXVIll 


1853, Magnetiscbes Tagebuch. Wiukelinessungw. 

Homburg, Speyer 


C3 „ 

T3 03 

g a 
s s 

Ortund Tag 
Bezeichnung 
des gemesse- 
nen Winkels 

Thcodo- 

liten- 

Ablesung 

h 

S 

U 

V 

H 

c 2 
^ S 

1 - 

Correct fur 
Ungleirliheit 
der Winlcel 

Varlatioits- 

Tnstrumoiite 

in Mdnclten 

Bemerkungen 

Oecl. 

Int 



0 / 

o 


/ 




9239 

Decl 

163 22,70 




6,4 


7h 46' Morg 

9240 

Mire c 

340 54,90 

- 






9241 

Station 

C. Sept 

20 





% 

9242 

Mire a 

123 66,55 







19243 

. Decl 

307 21,60 




6,3 


8*1 I'Morg 

9244 

Incl 1 

287 45,35 






8*1 5' Morg, 

9245 

2 

288 28,90 

1 1 3 






9246 

3 

326 47,00 







9247 

4 

326 31,80 







9248 

5 

327 20,60 







: 9249 

6 

326 33,30 

10,0 






I 9250 

7 

288 8,10 






1 ***^1 

8 

288 17,55 







, 9252 

Decl. 

307 17,65 




6,6 


'sb 36' Morg* 

9253 

Mire b 

124 46,15 








Speyer*. 







9254 

St ation 

C. Sept. 

20 






9255 

Mire a 

253 17,401 







‘ 9258 

» b 

278 40,801 







; 9257 

», 0 

340 9,25 







• 9258 

,, d 

355 45,10 







9259 

e i 

62 5,00 






, 

,9260 

» ® j 

61 46,00 







9261 

Decl 

126 32,55 




15,1 


2b 12' Ab. 


Nro 9240 Mire c Niveaustein i 

Nro 9241 Station C neben dem Niveauatein adf dem Schlossbeig ' 

Kro 9242 Mire a Niveaaetein 

Nro 9251 Libelle 288° 0 4,23 -W 4,59 -S 4,10,3260. 0 4,39 -W 4*3* *S 4^25 

Nro 9253 Mire b Niveaustein 

Nro 9254 Station G bei Bergbausen bei Station B, vom vorigen Ji^bi^e 

Nro 9255 Mire a Heiligenstein, Kirchthurm ^ 

Nro. 9256 „ b Bergbausen, Kirchthum s ^ 

Nro 9257 ,, c Oberhauien, Kirebthurm 

Nro 9258 ,, d Rheinhausen, KLircbthurtn / 

Nro, 9259 und 9260 Mire e Speyer, Dorn, beide Tbiirme, >• 




CCCXXXIX 


1853. Magnetisches Tagebuch. Winkelmessungen. 

Speyer 


, ^ Oitundlag, T;'|^eQ(j[o 
5 S Bczeichnung litcn- 
I s ,los ?c>ne^se ^tlesang 
fieri Winkels 


j Jg Jnstrumente 
> “o S inMunchen 
■ Z g; 

'f Decl Int 




0 

/ 

Abb 

1 

77 

12,65 


2 

78 

26,90 


3 

174 

45,60 


4 

175 

55,40 

Dccl 


126 

34,45 

Abl 

4 

175 

52,05 


3 

174 

43, 15 


2 

78 

29,00 


1 

77 

14,55 

Dotl 


126 

32,10 

Mire e 

1 

62 

61 

5,60 

46,60 

J5 

b 

278 

41,10 

Docl 


126 

32,85 

Incl 

1 

107 

30,15 


2 

107 

8,00 


3 

145 

44,70 


4 

145 

52,95 


5 

146 

2,70 


6 

145 

57,85 , 


7 

107 

21,60 


8 

107 

12,30 

Decl 


126 

22,50 

Abl 

1 

89 

55,00 


2 

90 

20,05 


3 

162 

40,70 


4 

162 

24,15 

Decl 


126 

21,70 

Mire e 

I 

62 

61 

5,20 

46,10 


18,5-3,0 


Bemerkung^en 


Magnet 2 


15,7 2*1 30' Ab 

Magnet 2 


16,3 44' Ab. 


16,6 2*^ 53' Ab 

21^ 59' Ab. 


10,0 31x32' Ab. 

Magnet 1. 


7,3 3lx45'Ab. 


Nro 9277 und 9273 Mire e Speyer, Dorn, Tieide Thllime 
Nro 9274 Mire 1). Berghausen, Kirchtlium 

Nro 9283 Libelle 105° 0 4,21 -W l.'SB - S 4,16 , 0 4,29 -W 4,59 - S 4,26 

Nro 9290 und 9291 Mire e Speyer, Dom, keide Tbiirme 


icpcjct, 


18^. Maguetisehes Tagebufh. Wiiikal^tfssiingei) 

Mwcl^en- 


<0 I- 

Ort und Tag 

Theodo- 

:s 

11 


Valiafioni^-" 

Iiistramente 

— — 

o S 

’s a 

cS P 

^Jlz; 

Bczeichnwpg 
das gemesse- 
aen Winkels 

liten- 

s 

» 

ll 

O R m 


Bemerkungen 

Ablesung 

s 

v 

h 


Dec] 

Int 


iiafitffBcikett. 







9292 

Station B Sept. 

23 








O 4 

o 

i 

i 




9293 

Mire a 

329 34,50 







92&'4 

Deol 

154 43,70 




5,2 



9293 

AbL 1 

201 10,10 



0,00 

5,5 

68,1 

Magnet 2 

9296 

9297 

2 

8 

201 7,75 

108 24,00 

14,6 

0,1 

5,6 

5.8 

68,3 

68,2 

9298 

4 

108 13,10 



0,01 

5,0 

68,0 


9209 

Decl 

154 43,65 




6,0 



9300 

AbL 4 

108 13, 4o 



0.01 

6,0 

67,9 

Magnet 2. 

9301 

9302 

8 

' ? 

108 23,15 
201 9,76 

14,7 

-0,5 

6,1 

6rl 

67,0 

66,9 

9303 

1 

201 9,26 



0,00 

6,2 

56,8 


9304 

Decl. 

154 44,00 




6,5 



930^ 

Mire a 

329 34,55 







9306 

Incl \ 

137 15,60 






ll* 21' A,h. 

9307 

2 

136 45,45 

18,3 





9308 

3 

172 53,70 






9309 

4 

173 10,10 







9310 

3 

173 16,00 







9311 

3 

173 11,40 

18,2 






93it 

7 

A3i7 2,65 






9313 


137 2,90 







9314 1 

> Station B. Sept. 23 






9315 

|noL f 

240 49,95 






2t 36' Ak 

9316 

2 

239 48,60 

21.6 j 





9317 

3 

275 68,00 






9315 

4 

2715 41,35 







9319 

5 

276 29,50 


. 





9320 

6 

276 34,101 

21,7 






932) 

7 

240 23,25 






9322 

8 

240 10,35 








Nro 9292 Stution B Saule siidoatl von der Sternwarte 
Nro 9293 Mire a Ramersdorf, Kirchtburm 
Nro 9305 „ a Rai^firadorf, Kir^bthurm 

Nro 9313 Libelle 1370 0 4,18- W 4,64-$ 4,11 ,17»0, Q, 4,12 - W, 4,70 §4,25 

Nro 9314 Statioiif§ nab« #9 iFrei^m 

Nro. 93ia labelle . a40'> , „ ft, W, 4^^ n.S,, 4,tS } , 9 4,S< - W- *,<» • S. 491 . 







CCCXLI 


1853. Magneti^che^ Tag^buch. WinkelTOessungen. 

Muachen, 



btationB Sept 23 



Station B Sept 28 

Mae a 89 57,60 

Decl. 275 13,45 

All. 1|310 0,5 j 

2 310 19,15 a 

3 240 29,50 ’ 

4 240 5,55 

Decl 275 14,25 


Nro 9323 Station B Saule siulostlich von rter Steinwaite 
Nro 9324 Mire a llamersilorf, Kirchthurm 
Nro 9346 ,, a Ramerstlorf, Kirchthurm. 

Nro 9347 Station B Saule siUlhstlxcIi von dei Steinwarle 
Nro 9348 Mire a Raraeudoif, Kirchthurm 


70,6 Magnet 2 

70,6 

70.4 

70.5 


70,2 Magnet 2 

70,2 

70,1 

70,1 


70.2 Magnet l 

70.3 

70.4 
70,4 


70,7 Magnet 1 

70,6 

70,6 

70,4 


-0,03 

IK 


51.5 Magnet i 




C0CXLU 


1853. MagnetistJhes Tagebnch. Winkelmessuhg<^A. 


Manchen. 



Abl 1 240 6,05 

2 240 29,00 „ 

3 310 20,16 
4310 1,00 

Dfect 2t5 14,Q0 

AM 1 321 55,35 
' 2 322 4,7p 

3,228 32,30 

4 228 20,53 

Decl. 275 13,80 

Abl. 4 228 22,70 

8 228 31,5n , 

2 322 6,35 

' 1 821 54,76 

a75''U,?6 

1 0 . < ' 

Mire a 89 ^7,70 


0,06 \ll 


61,3 Vlagnet t- 
50,8 


50.1 Magnet 2 

51.2 


49,5 Magnet 2 
50,0 


Nro 9370 Mire a Rameridorf, Kirch^Utm 



Magnetisches Tagebuch. 

ScJxwingungsbeobachtungen zur Bestimmung der Horizontal - 

Intensitat. 


In den folgenden Tabellen entball die eiste Columne die laufende N’ummer, wor- 
nach die Beobachtungen in dem %orausgehenden Texte citirt sind, und worauf sicli die 
unten beigefugten Noten be^ieben In dei /weiten, dritten, vierten und funften Columne 
Imdet man das beobaclitete Zeitinteivall , die Zabl der Schwiugungen, den Reductions- 
bogen und die Temperatur Die sechste Columne entJialt den Logaiitlimus einerSchwin- 
gung mit tinrecluiuug der dem Heduclionsbogen entspieclienden Conection In der voi- 
letuten Columne ist die glticbreitige Ablesnng des Vaiiations-Instiumentes im Muricbe- 
ner Observatoiium notiit, diene Zablen wurden uus den stundlichen Auf/;eiclinungen 
durch einfaclie lateipolation abgeleitet Alle Zalilen, denen nicht ein Minus^eichen ( — ) 
vorausgehfc, smd als positiv anzunehmen 

1849 


a. 

h a 
“ s 

-- s 

w 

0 0 

H 0) 

hi 

a 

eg 

hi 

a> 

N-g 

r 

u 

P4 

s 

CD 

E- 


liUeivall 

N "o w 
r « 


MMunehen^ 

Station A Jam 26. 



Logdiith- 
rnus Einer 

c 

c 

-SI 



Schwmg- 

uug 

w e 

gs 

, 3^ 

Bemerkungen 


98 

4,8 

98 

3,05 

100 

4,55 

’j 

2,95 


0 44171 
0.44161 
0 38830 
0 38823 


MMohenpeitaenberg. 

Station A. Jul. 24 


7 18, 8o 
4 37,30 
4 37,66 
4 5,56 

4 5,48 

4 38,03 
4 37,43 

3 11,41 

4 5,02 
4 5,15 


158 

3,0 

21,2 

100 

2,6 

19,7 


3,2 

19,7 

5# 

3,0 

20,7 

J* 

2,9 

20,7 

J> 

)» 

4.7 

2.8 

18,0 

78 

4,05 

18,0 

100 

2,47 


»> 

3,1 

18,0 


0 44314 
0 44255 
0 44203 
0 38465 
0 38954 
0 44284 
0 44288 
0 38895 
0 38883 
0.38889 


-45,0 Magnet 1. 
-45,0 

-44,7 Magnet 2 
-45,2 


Mag 1 11 6 47' Mor§ 
12h 7' Mttg 
128 16' „ 
Mag.2. 12h 30' „ 

18 38' Ab 
Mag 1 78 55' „ 

88 0 ' „ 

Mag.2 88 9' „ 

88 13' „ 

88 20 ' ,, 


Ni-o 9371 Mlinchen, Station A untermluoheg Obierratonum 

Nto 9376 Hohenpoisaeaberg;, Station B andlich von dor Kircho 

Nro 9376 Nach dieoer Beobaclitunpr kam Nto 1 nut Enon la Borukrang 



CCCXLIV 


1849. Magnetisches Tagebnch. Schwingungen. 

Muntheiv Kaufb«iirii, Kampteo, Lindau 



MUinchen, 

Station A. Jul 27. 


0389 4 3,91 

9909 4 3<8it3 

9^1 4 3«,33 


100 

5,0 


3,1 


5j4 

9> ; 

3,3 


Station A Jul 28 


9394 I 4 37,49 


100 

5,1 


3,1 


5,0 


3,15 


Maufbeurn^ 

«t^rttTnric. -Airg^ e: 


4 37,67 
4 37,11 
4 37,10 
4 5,22 
4 4,70 


loo* 4,66 . - - 
„ 2,85 

„ 2,65 14,0 

» 4,7 .n A 


fO II „ I 3,0 I 

JB£e»§$pMen0 


n B 

All g. 

100 

5,35 


3,35 

144 

2,57 

lOOl 

3,65 

CO 

"^7 

2»35 


4 37,43 
4 36,88 
6 38,61 

4 4,56 

5 7,87 


Statia^ 16 Aug 11 


1(00 

4,35 

5» 

i>7 

tf) 

4,15 

9f 

2,85 


0.38863 
0 38868 
0 44264 
0 44267 


0 44284 
0 44270 
0 38S26 
0 38876 


0 44232 
0.44219 
0.44224 
0.38832 
0*38812 


SIJiS 

0 44191 
0.38793 
0 38769 


0 38767 
0.38902 
0 38786 
0,39893 


-29,1 Magnet 2. 
-29,0 

“29,7 Magnet 1. 
-29,4 


-2,7 Magnet 1. 
-2,4 

-3,0 Magnet 2 


tg. 1 4)> 23' Ab 
41>28' „ 
4fc 38' „ 
ag 2 4h 47' „ 
4'* 31' „ 


I.3I* 26' Ab. 
31' „ 


3I> 37' 
Mag. 2. 33 43' 
3'* 47' 


2.6 Mag. 2 ; 6I> 36' Ab. 

2.6 ei> 40' „ 

2.7 61> 52' „ 

2,7 el> 56' 


N]ro« 9387 MUnchen, Staltion A ^ unterirdKcbei ObiBervatorium 

Nro 9392 Milnchen, Station A nnterinlisches ObBervatorium 

Nro 9397 Kaufbenrjt, A * ai)bf Afiw|iberg> Tbi^ 

Nro 9403 Kemptebt* Siatadn B 4«if Him ftlan^a^g, Kirebe. 

Nro 9406 Linchwii Statiaii € < ftjif / 





CCCXLV 


1849 Magnetisches Tagebiicli 


Schwiiigungen. 


Lindau, Munchcn, Benedic tbeurn, Muiicheii 


o 

^ - 
li 

Beol)<i( h 

tCtCb 

liUcivall 

to 

« £ 
to 

N-g 

CJO 

i 

■w 53 

u to 

r- P3 

V 

oi 

Temperatur 

1 

Logai uh- 
mus Einci 
Schwing 
ung 


B(>ineiknng;en | 







9414 

Station D * 

Aug 

12 




9415 

i J J 

i 37,3) 

100 

^,0 

o 

1 ft i 

0 44217 

-3,0 

Mag 1 lOli IS'Moig 

l)4l() 

4 37,01 


2,35 


0 11219 

-3,0 

106 23' „ 


Miknehen,. 





9417 

Station A 

Aug 

16 




9418 

4 38,60 

100 

5.0 

1 7 A 

0 44372 

~0,7 

Magnet 1 

941J 

4 38,16 


3,2 

1 * ,0 

0 44372 

-0,8 


9420 

4 6,17 


5,3 

i ft 1 

0 38967 

-1,1 

Magnet 2 

9421 

4 5,74 


3,4 


0 38983 

-1)2 







9422 

Station A 

A u g 

29 




9423 

4 4,81 

100 

3,7 

h 1 -i 

0 38800 

3,9 

Mag 2* 96 32' Moig 

9424 

4 4,57 

>» 

2, 2o 

1 1,1 

0 38812 

96 36' „ 

9425 

4 47,95 

104 

3,7 


044151 


Mag 1 96 47' „ 

9426 

4 25,45 

96 

2,1 

1 1,0 

0 44146 

4,2 

91 ^ 51' „ 







9427 

S ta 1 1 0 n 

Sept 

3 




9428 

4 41,42 

100 

5,4 

o < n 

0 44772 

5,4 

Magnet 1 

9429 

4 40,72 


3,4 

c 1 9 u 

0 44762 

5,7 


9430 

4 2,63 

08 

5,4 


0 39208 

6,5 

Magnet 2 

9431 

4 6,90 

100 

3,5 

-cU, / 

0 39183 

6,7 


9432 

Station A 

Sept 4* 




9433 

4 47,70 

100 

4,95 

oo o 

0 44841 

-0,4 

Magnet 1 

9434 

4 41,20 


3,05 

.44,4 

0 44849 

0,1 


9435 

4 7,91 

» 

5,15 

*) ) 0 

0 39282 

0,0 

Magnet 2 

9436 

4 7,41 

>? 

3,45 


0 39275 

-0,3 


Nio 

941 1 Linilau, Station D* 

naiic ai 

1 

D Der Tlipoilolit wa 

1 auf den JBoden gestellt 

Nio 

9417 Milnch 

en. Station 

untaiirflisches Ob$eivatoiium 1 

Nro 

9422 Benedictbeuin, Station A 

westlick von 

(lor Wagneiei [I 

Nro 

9427 Milnchen, Station A unteimlisclies Observatoiiilm (Dio beiclen Magnetei 


yuvoir miteniamUi in Beiuhrung gekommeu) 


Nro 

9432 Milnchon, Station A uuteriHlwcbes Obseivatouuni li 


44 




CCCXITI 


1819. Magnetisches Tagebtich. Schwingungen. 
Tolz, Wendelstein, Munchen, Hohenpeissenberg 


§ s 

Beobach- 

bo 

h P 

Ji ® 
ns 

t 

BQ 

Is 

1 

(d 

Logarith- 
nus Einer 

s 

^ s 


® 1 
«8 P 

tetes 

InlervalL 

0-1 P 

■sS 

^ bo 

0 O 

>0 QQ 

« 

P4 

s 

Schwing 

S "« 

p p 
« 0 

Bemerkungen 



si-g 

£ 

Q] 

ung 

fiS 

HI 



TSI». 

I 

I 



' 

9437 

Station A* 

Sept 6* 




9438 

4 5,80 

too 

3,7 

o 

19,5 

0 38981 

5,7 

Mag. 2. 2t 33' Ab. 

3469 

9440 

4 '6,14 

4 5,77 

3? 

4,7 

2,9 

19,5 

0 38994 

0 39005 

5,8 

5,8 

26 49' „ 

26 53' „ 

9441 

4 39,82 

*9 

4,2 

19,5 

0 44389 

6,1 

Mag 1. 36 5' „ 

9442 

4 39,57 

9J 

2,45 

0 44606 ' 

6, a 

36 10' 

9443 

8 11,91 

200 

3,9 

19,2 

0 39000 

6,9 

Mag 2 36 26' " 


WenaetsMein. 




9444 

Station A* 

Sept 8* 




9445 

4 39,30 

100 

4,0 

8,0 

0 44517 

1,4 

Mag 1 116 33'Morg 
1)6 38' „ 

9446 

4 38,98 


2,55 

0 44521 

1,B 

9447 

4 5,58 

If 

3,15 

8,0 

0 38963 

1,1 

Mag 2. 1 16 50' „ 

9448 

4 5,19 

>1 

2,05 

0 38926 

uo , 

11654' „ 

9449 

4 5,48 

9} 

3,9 

8,0 

0 38915 

1,1 

126 3' Mttg 

9460 

4 6,27 

99 

2,45 

0 38932 

126 7' „ 


MUnciken* 





9'451 

S<t at 1 0 n A* 

Sept 

11 




9452 

4 '41,79 

100 

5,6 

22,5 

0 44817 

5.0 

Magnet i 

9453 

4 41,01 

9t 

3,45 

0 44802 

0 , 5 

9454 

4 7,74 

99 

5,6 

21,9 

0 39224 

5,7 

Magnet 2. j 

9455 

4 7,25 

1 J9 

3,6 

0 39238 

6,01 

9456 

S tat 10 n A 

Sept 

20. 




9457 

4 41,47 

1 too 

5,55 

9,3 

0 44772 

9,9 

Magnet 1 

9458 

4 >40,77 ' 

1 

^,4 

0 44770 

9,4 


9459 

4 7^ 

1 

5,7 

9A 

0 39191 

7.8 

Magnet 2 

9460 

1 

3,8 

0 39194 

7,2 


lMtoike§$i9^99e§^berii^. 




9461 

Station C*. Sept 

22 




9462 

4 39,90 

lOP 

4,6 


0 44582 

13,5 

Mag 1 56 44' Ab. 

9463 

4 39,76 

99 

2,9 


0 44629 

13,5 

56 49' „ 

9464 

4 6,94 

99 

4,0 


0 39169 

Il3,6 

Mag, 2 56 58' „ 


Nro 9437 Tlik, Station A* n«r41 von 4ei Kapelle, etwa SO Fuai entfeant t)>r 
Theodolit war auf den Boden gegtellt 

'Nro 9444"HV‘eiidel8teiii/ Station A* unter einem Felion ^att£> delni ^agerateig 
Nro 9451 Mdncbbn, Station 'A ' nntenrdiithee Obrerttitonam 
Nro 9456 Station A nntenrdisches Obiervatdrittln 

Nro 9461' Hdhen]^e(iB)r^enb erg. Station C* * addl von C, etSra 80 bia 40''FU8» davon 
entfernt, Att£ dam aildi ‘Bergabhang, der Theodolit itand auf den 
Bo^en 



cccxLvn 


1849. Magnetisches Tagebuch, Schwingungen. 
Hohenpeissenberg, Fussen, Munchen, Salzburg. 


^ o Beobach- « | g 

^ C2 'JS fcO S 

g teles ^ c -g 

§ 5 Intel vail rsj £5 

£ 


100 2,75 
>, 4,2 



4 5,57 11 „ I 2,731 

Station C Sept 23 


9469 

4 

6,36 1 

100 

4,451 

9470 

4 

6,07 1 „ 1 41,651 

JPUssen. 

9471 

St a 1 1 0 1 

B* 

Sept. 

9472 

4 

5,58 

100 

3,9o 

9473 

4 

5,40 

5,84 


2,5 

9474 

4 

>, 

4,3 

9475 

4 

5,45 

51 

2,65 


S ta tio n C S ep 27* 


9477 

4 34,34 

100 

4,7 

9478 

4 33,90 

5? 

2,95 

9479 

4 6,11 


1 4,5 

9480 

4 5,66 

1» 

1 2,75 


Miinciken. 

Static n At Oct* 1. 


41,56 

100 

5,05 

40,92 


3,2 

7,62 

>5 

5,25 

7,13 

5? 

3,45 

Stati on A 

Oct. 

7,46 

100 

1 5,15| 

6,94 

35 

1 3,35l 


S tati on C*. 0 clt 10. 

4 1,16 II 98 4,4 

4 5,74 100 2,9 10,4 

4 39,92 II „ 4,7 


Bemerkungen 


0 39010 
0 39006 
0 38975 


0 39047 
0 39066 


0 38931 
0 38952 
0 38961 
0 38957 


0 43705 
0 43709 
0 39000 
0 38991 


0 44819 
0 44803 
0 39224 
0 39225 


0 39202 
0 39196 


0 39000 
0 39000 
0 44879 


11.6 Mag 2. 

11.7 


63 2' Ab 
63 40' „ 
73 14' „ 


13 48' Ab 
13 52' 


3h 46' Ab. 
3h 50' „ 
33 58' „ 
2 ' „ 


8,6 Mag 1 llh lO'Moig 
8,8 11 '“ 15 ' „ 

9.3 Mag. 2 113 26' „ 

9.4 11'* 30' „ 


-37,9 Magnet 1. 
-38,2 

-38,0 Magnet 2. 
-38,6 


-31,8 Magnet 2, 
-32,1 


14,2 Mag 2 
14,1 

13,9 IlMag 1 


33 17' Ab. 

33 21' „ 

33 36' „ 


9468 Hohenpeissenlierg', Station C weutlicK von der Kirche 
9471 IliBsen, Station unweit Station B, auf deni Calvariborg- Der Tlieo- 
doht stand auf dem Boden, ein grosser Stern bildete die Unterlage 
9476 Fiissen, Station C auf dem Calvanbeig 
9481 MOnchen, Station A untenrdisches Obseivatoiium 
9486 Mdncben, Station A unterirdisches Observj^toiiuni 
9489 Sakburg, Station C* nordostl von C, auf dem Grasplatze im. botam- 
sclien Garten Ber Tbeodolit stand auf eincp Wz^rnett i^ank 





CCCXLVIII 


1&49. Magoetisches Tagebnch. Schwingnngen. 
Salzburg, Munchen, Bamberg, Munchen 



Bcohacli 

totes 

IntetNalL 

be 
^ C 

« s 

'S tUJ 

N-S 

tn 

ca 

K 

S £ 

to 

rs CIQ 

ti, 

1 ’ 
"S 

0 

fit 

s 

01 

Logauth- 
mus Einci 
Schwing- 

Ullg 

Jntensitat in 
Miinchen 

Bemerkungen 

9493 

y 

4 30,29 

100 

3,0 

O 

9,8 

0 44 .55 

13,9 

Mag. 1 35 40' Ab 

9494 

4 30,74 


4,5 

0,6 

0 44Db 1 

13,7 

3*> 50' „ 

9495 

Station 


Oct 

11 




9496 

4 39,60 

100 

4,75 

9,0 

0 44527 

20,0 

Mag I 85 30' Moig 

9497 

4 39,20 


2,9 

0 44544 

19,9 

8h 35' ,, 

9498k 

4 6,00 

>> 

4,25 

0,1 

0 38992 

19,8 

Mag 2 8l> 48' „ 

9499 

4 15,35 

1041 

2,75 

0 38967 

19,8 

feh 52' „ 


Mik‘neh.ev%» 





9600 

Station A. 

0 c t 

17 




9501 

4 41,33 

100 

4,65 

13,6 

0 44800 

15,7 

Magnet 1 

9502 

4 40,86 

J* 

2,65 

0 44809 

15,5 


9503 

4 7,77 

41 

5,0 

13,5 

0 39265 

15,4 

Magnet 2 

9504 

4 7,14 

14 

3,0 

0 39243 

15,4 


9505 

4 7,48 

it 

5,2 

10,0 

0 39203 

18,4 


9506 

4 6,93 

41 

3,3 

0 39196 

18,5 


9507 

S t att on A 

Oct 

20. 




9508 

4 41,41 


5.25!.. . 

0 44779 

18,3 

Magnet l 

9509 

4 40,72 

j 100 

3,15 

.1 * , * 

0 44771 

18,3 


9510 

4 7,61 

1 11 

5,35 

j 

jl0,3 

0 39216 

17,9 

Magnet 2 

9511 

4 7,01 

1 ?» 

3,4 

0 39207 

17,7 


JBamhew*g. 





951 2 

S t a 1 1 0 1 ) A 

Oct 

25 




9513 

4 7,11 

100 

4,1 

9,4 

0 39193 

13,9 

Mag 2 11^9' Morg 
l|bl3' „ 

9514 

4 7,02 

14 

2,5 

0.39239 

13,7 

9515 

4 41,19 

14 

3,3 

9,4 

0.44814 ' 

13,0 

Mag 1 1 |b 26' ,, 

9516 

4 40,77 

J4 

2,05 

0 44811 

1^,8 

llh 30' „ 


MikneHew. 





9517 

S t a 1 1 0 n A 

Oct, 

29 




9518 

4 41,52 

100 

5,15 

9,8 

0 44796 

16,7 

Magnet 1 

9519 

4 40,87 

11 

3,2 

0 44792 

16,8 

9520 

4 7,66 

41 

5,3 

9,3 

0.39229 

16,4 

Magnet 2 

9521 

4 7,13 

11 

3,2o 

1 0 39232 

16,4 


Nro 9495 Salzburg, Station ganr nahe an C% im bolanigchen Garten Der 
Tlieodolit stand auf einei Bank, wie g^stern 
Nro 9500 Munchen, Station A unterirdisches Observatoniim < 

Nro 9507 MOnclien, Station A untenrdisehes Obserratoi'ium ' * 

Nro 9512 Bamberg, Station A j auf der Altenburg 

Nro. 951? Mimchen^ Station A ' tinterirdisobes Observatorium 


CCCXLIX 


1849 und 53 Magnetisches Tagebuch Schwingimgen. 

Munchen, Berlin. 


't2 CD 

Cl — 

'S S 

Beoliach 
teles 
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Logan th- 
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U tf-t 

Bern erhun gen 

9522 

S ( a 1 1 0 11 

A, Oct* 30 





9523 

4 41,65 

100 

5,65 


0 44792 

19,7 

Magnet 1 


9524 

4 40,91 

>> 

3,45 

h* 

0 44790 

20,1 



9525 

4 ^,51 


5,35 

7 ^ 

0 39200 

20,5 

Magnet 2 


9526 

4 6,94 


3,3 

‘ jO 

0 39197 

20,4 




MiMwchem, 






9527 

Station B 

Aug 

10 





952S 

4 48,50 

100 

7,45 

13 9 

0 45705 

54,0 

Magnet 1 


9529 

4 47/31 

5> 

4,00 


0 45703 

54,8 



9510 

4 14,13 

11 

7,40 

1 A Q 

0 40199 

55,1 

Magnet 2 


9531 

4 13,18 


4,90 

1 4 , 1 

0 40208 

55,4 



9532 

S ( a 1 1 0 n B 

A u g 

11 





9533 

4 48,37 

100 

7,70 

4 

0 45663 

59,1 

Magnet 1 


9534 

4 16,98 

51 

5,10 


0 456 59 

59,1 



953 T 

4 14,29 

51 

7,90 

(1 

0 40174 

58,8 

Magnet 2 


0o3() 

4 13,04 

55 

5,35 

',0 

0 40159 

58,7 




1 MerM%'n* 






9o37 

Sintion C" 

A n g. 

23 





9538 

3 58, 7o 

90 

5/25 

20,7 

0 42216 

48,2 

Hag 2 Ofc 6' 

r^Morg 

9539 

4 24.90 

100 

4,33 

20,0 

0 42202 

48,3 

qh 22' 

5, 

9540 

4 2 5,08 

11 

5,12 

19,8 

0 42I9I 

48,3 

011 30' 

15 

9541 

4 25,00 


5,35 

19,7 

0 42174 

48,4 

96 38' 

5, 

0542 

4 24, 8o 

It 

5,06 

10,7 

0 42157 

48,4 

9I> 47' 

55 

0511 

5 0,32 


4,17 

20,3 

0 47B61 

48,5 

Mag 1 9l‘ 67' 

55 

0o44 

5 0,19 

5> 

4,35 

19,8 

0 47633 

49,0 

10'‘ 6' 

5J 

954o 

5 0,58 


4,83 

19,4 

0 47665 

49,7 

10'‘ 15' 

55 

9546 

5 0,84 

15 

5,09 

19,7 

0 47699 

50,5 

lOH 24' 

51 

9547 

3 0,32 

31 

4,54 

20,0 

0 47642 

51,2 

lOh 34' 

,1 

0548 

0 0,16 


4,52 

20,0 

0 47621 

52,2 

106 44' 

5» 

9549 

5 0,62 


4,78 

20,3 

0 47673 

52,8 

lOh 52' 

55 

9550 

5 0,78 


4,84 

20,4 

0 47694 

53,5 

116 2' 

,1 

9551 

5 0,87 


5,20 

21,0 

0 47686 

54,2 

116 11' 

15 

9552 

5 0,29 

51 

5,04 

21.2 

0 47613 

54,8 

116 20' 

51 

9553 

4 24,84 

55 

5,32 

21,3 

0 42139 

55,4 

Mag 2 Il6 29' 

55 

9554 

4 24,88 

5» 

5,08 

21,7 

0 42161 

55,9 

116 37' 

55 


Nro 95W Munchen, Station ^ tintenrdisches Ohseivatonum 

Nio 9527 Station B Saule siiddstl yon der Sternwairte 

Nio 95J2 Station B Saule sildostl von dei Stemwarte 

Nio 9537 Station C* westhch >on Station 0, (Satten der Stemwarte 


cceii. 


iSSSk Magnetisch«s Tagebach. Schwingungen. 

Berlin^ Wiea, Mnnchen. 


^ V 

§J 

Beobach- 

tetes 

Intervall 

bo 

s 

rs g, 

4 

s 

H <= 

u bo 

5 

a 

« 

*4 

u 

04 

s 

« 

H 

Logarith- 
mus Einer 
Schwing- 
ung 

15 c 

(d n, 

15^ 

00 o 

Sog 

■SS 

Bemerkungen 

9555 

1 Stati 0 n C* Aug 

23. 




9556 

/ 

5 0,59 


\ 

5,70 

0 

24,0 

0 47733 

61,1 

Mag. 1. 5l* 28' Ab 

9657 

5 5,71 

102 

3,30 

23,6 

0 47728 

61,4 

5h 33' „ 

9558 

5 0,37 

100 

5,27 


0 47730 

61,8 

5k 42' „ 

9559 

4 59,33 

29 

3,09 

*0) 1 

0 47680 

62,1 

5k 47' „ 

9560 

4 24,52 

9> 

5,77 

OO 0 

0.42178 

62,7 

Magi 2, 5k 59' „ 

9561 

4 24,15 

19 

3,57 

A/bf 0 

0 42221 

62,7 

64 3' „ 

9562 

4 24,58 

n 

5,53 

04 T 

0 42204 

62,5 

e** 11' „ 

9563 

4 24,05 

91 

3,37 

Alyi 

0 42223 

62,4 

6h 15^ 


irtott. 





9564 

Station A 

Aug. 

31 




9565 

4 44,49 

100 

5,14 

t ft ft 

0.46259 

61,8 

Mag 1. 9k 7' Morg. 

9566 

4 43,83 

99' 

2,99 

i D^D 

0,45265 

61,7 

9k 11' „ 

9567 

4 45,25 

991 

. 6,66 

1 7 n 

0 45273 

61,5 

9k 21' 

9568 

4 44,15 

991 

4,13 

1 1 jU 

0 45258 

61,4 

9k 25' „ 

9569 

4 11,58 

9* 

6,35 

17 ± 

0 39845 

61,1 

Mag 2 9h 37' 

9570 

4 10,27 

9* 

3,93 

1 1,4 

0 39754 

61,0 1 

9h 41' „ 

9571 

4 11,44 


6,56 


0 39803 

60,7 

9k 51' „ 

9572 

4 10,47 

If 

4,21 

17,8 

0 39779 

60,6 

9k 66' 

9573 

4 10,07 

9' 

2,63 


0 39766 

60,5 

9k 59' „ 







9574 

Station fi. 

Sept 

. 7* 




9575 

4 1^03 

100 

6,86 

A 0 

0 40226 

61,7 

Magnet 2. 

9576 

4 13,20 

#9 

4,80 


0.40216 

61,7 


9577 

4 48,93 

99^ 

7,60 

9 ft 

0 45756 

60,6 

Magnet 1. 

9578 

4 47,76 

>i 

5,00 

Of O 

0 45763 

60,0 


9679 

4 48,84 

99 

7,50 

1 I *7 

0 45752 

64,9 


9580 

4 47,65 

91 

4,95 

11,7 

0 45749 

64,8 


9581 

4 14,24 

91 

7,10 

1 1 7 

0 40244 

65,0 

Magnet 2 

9582 

4 13,25 

99 

4,90 

11,/ 

0 40220 

65,1 

i 



Nro 9555 Station C wia Vox den 4blenkungen» jedoch war der Xheodolit auf ei»- 
lien Fueiichemel geitellt Das angewendete Chronometer gxng nach 
Sternzeit 

Nro 9564 Station A im magnetiechen Hame im Garten des Tlierenanumt Chrono- 
meter von Tiede, der Cantralanitalt fflr Meteorologie und Magnetii- 
mui gehorig ^ 


Nro 9574 Statioti B* Shdle sildVstlich von der Sternwarte* 




CP€jLI 


1853 Magnetisches Tagebuch Schwinguiigeii 


Munohea. Pans 



S ta ti on B S ep t 9* 


4 48,51 
4 47,53 
4 14,11 
4 13,26 
4 13,88 
4 13,03 
4 48,07 
4 47,30 


9592 Station A Sept 15 


5 0,84 

4 55,12 
4 54,40 
4 20,33 
4 19,75 
4 20,22 
4 19,59 


100 

6,90 

», 

4,70 

p « 

7,05 

>1 

4,90 


6,09 


3,92 

>} 

5,68 


3,52 


102 

4,85 

too 

4,95 

15 

3,03 

ti 

5,78 

JJ 

3,43 

,5 

5,25 

it 

3,22 


Stall onA Sept 16 


9601 4 


9605 4 


100 

6,35 

>j 

3,80 

ti 

5,90 

ti 

3,58 

ti 

5,33 

it 

3,18 

») 

5,53 

1 

it 

3,42 

104 

4,57 

100 

2,90 


0 45751 
0 46743 
0 40225 
0 40222 
0 40256 
0 40230 
0 45769 
0 46764 


0 46841 
0 46863 
0 46842 
0 41363 
0 41383 
0 41380 
0 41369 


0 46935 
0 46852 
0 46849 
0 46866 
0 41363 
0 41367 
0 41385 
0 41383 
0 41381 
s 0 41361 


Beinerliungen 


Magnet 1 
Magnet 2 


Magnet 1 


Mag, 1. 3*“ 6' 
3'' 18' 
3'‘ 23' 
Mag. 2, 3‘‘ 35' 
3'> 40' 
3l> 47' 
S’* 62' 


Mag 1. 10l> 56' Moig. 

If' 1' „ 

llh 10' „ 

If* 15' „ 

Mag2.ll'' 26' „ 

11'' 30' „ 

11'' 38' „ 

11'' 42' „ 

11'' 52' „ 

Ill'S?' „ 


Nro 9583 Station B Saule sudustUch von der Sternwarte* 

Nro 9592 Station A iin magnetisclien Cabinet im Garten clei Sternwarte 
Chronometer der Sternwartc gehraucht 
Nro 9600 Station A « vie gestern Daiselbe Chronometer 




CCCLII 


i 863 Magnetisches Tagebuch. Schwingiingea. 
Munchen. 


Beobach- 

tetes 

Interval! 


bo 

1 

^ IS 
® SI 

-s u 

s 

o e 


« So 

^1 

isi-S 

s ® 
ts M 
« 




Legal ilh- 
mus Kiner 
Schwing- 
img 


Bemerkungen 


M&nehen, 

9611 Station B. Sept 23 


4 13,77 
4 12,86 
4 14,54 
4 13,67 
4 48,98 
4 48,02 


S t a 1 1 0 n B. Sept 28 


100 

7,05 

I) 

4,80 

>1 

6,70 


4,70 


6,45 

>1 

4,30 


4 49.23 
4 48,28 
4 14,81 
4 13,89 


0 40167 
0 40158 
0 40323 
0 40302 
0 45854 
0 45838 


100 6,901 . . 0 45859 

„ 4,65 0 45859 

„ 6,90 0 40357 

4,80 0 40334 


Magnet 2 


Magnet 1 


Magnet 1 
Magnet 2. 


Kro 9611 Station B« Sanle silduittlicli von der Sternvavte 
Urot 9618 Station B Stutla adddstlieb too dor Sternwavte 




Coordinaten - V erzeiehniss 


I Puncle aus der Bayerischen Landes-Vemessung. 

‘Wenn j^pine Itesondeie fie/eicJnmng den Oitsnamen beigefugt ist, so l)e7iehen sicU 
iJie Cooidmaten aaf die Spit/e odei den Knopf des Pfaiitliuima Die Oitachaften, 
wtlcbe in dei Pfala liegen, sind mit SferncUen f*) bezeichnet 



Abenbeig 

Ainring 

Aislingen, Kapcile 

Aitling 

Albeitdich 

Alburg 

Allethejligen 

Alleiheiligen 

Altbessuigen 

AUensteig 

Altheiai 

Altoltiiig, StiflaU., noull. Thurin 

Ambeig, Ffairkiiche 

‘\mbeig, Mdiidhulhkiiche 

Atidcx 

Ainatein 

As bach 

AscbaOenbnrg, vStjflakirche 

Asten 

Attel 

Au 

Aneibeig, Sattelthurm, Mitte 

Aufkircheu 

Aulkuchen 

Augsburg, St. UInch 

Augsburg, del Kobel 

Bddersbeig, Signal 

Baieibeig, Stiftskirche 

Baicibeig, Pfairkiiche 

Bambeig, St Jacob 

Bambeig, MiohaeUberg, noidl Th 

Bang 

Bans!, silddstl Thurm 
Bayharting 

Bayreuth, prot Kiiche, iididl. Th. 
Baynsch Zell 

Beuedictbeiirn, nordl. Thurm 

Beningen, Kap 

Benmgen, Pfarrthurm 

Beibhng 

Berg 

Berg im Gan 


42096,96 

-12169,90 

14160.32 
-16200,50 

-4632,03 

27934.11 
10309,29 

-12028,31 

72422,88 

4758,43 

17449,02 

3523,82 

49781,44 

50090,60 

-6240,14 

70517,91 

14745.33 
70878,62 
-1306,99 
-4328,93 
-1867,71 

-15244,88 

6405,96 

-6945,73 

8565,63 

9427,26 

75802.11 
-11798,54 
-11836,26 

66849,23 

66945,56 

-11901,03 

76018,67 

-8141,03 

68760,53 

-17709,28, 

-16407,47 

- 6026,88 

-6192,67 

-11206,70 

45511,641 

18965,811 


15272,19 

35020,1b 

28127,80 

-8331,00 

-20275,62 

24305.35 

28160.65 
-3794,00 

39127,82 
26450,74 

-15971,61 

28078,93 

7065,90 

7400,55 

9991,18 

39405.65 

21395.66 
59643,681 

-29391,78 

-15404,86 

-21767,70 

21513.35 
-7368,72 

5379,30 

17074,03 

19070,64 

4517,70 

4130,82 

4072,74 

17130,62 

17137,89 

-13429,28 

14017,79 

-10698,57 

-26,92 

-11367,79 

-4466,51 

34955,50 

34834,45 

-10240.50 

3317,42 

8228,50 


52,6212 
-15,2124 
17,7004 
-20,2506 
-5,6650 
34,9176 
12,8866 
-15,0354 
00,5286 
5,0480 
21,8113 
4,4048 
62,2268 
62,6132 
-7,8002 
88,1474 
18, 4317 
88,5983 
-1,6337 
-5,4112 
-2,3346 
-19,0561 
8,0074: 
-8,6822' 
10,7070 
11,7841 
94,7526 
- 14,7482 
i-14,7953 
83,5615 
83,6819 
-14,8763 
95,0233 
-10,1763 
85,9507 
-22,1366 
-20,5093 
-7,5336 
-7,7408 
-14,0084 
56,8895 
23,7073 


19,0902 
-43,7752 
35,1597 
-10,4137 
-25,3445 
30.3817 
35,2008 
-4,7425 
48,9098 
33,0634 
-19,9645 
35,0987 
8,8324 
9,2507 
12,4890 
49,2571 
26,7446 
74,5546 
-36,7397 
-19,2561 
-27,2096 
26,8917 
-9,2109 
6,724 1 
21,3425 
23,8383 
5,6471 
5,1635 
5,0909 
1 21,4133 
21,4224 
-16,7866 
17,5222 
-13,3732 
-0,0336 
-14,2097 
-6,5831 
43,6944 
43,5431 
-12,8006 
4,1468 
10,28561 



CCCLIV 


Coordinaten - Verzeichniss* 


Nanien. 


Abscisse 

Bayer 

Riithen 


Ordinate 

Bayer 

Ruthen 


Berg 

Bergham (Laufcn) 

’“Berghausen 
Bergheim 
Bergrheinfeld 

Beikhcini, Pf*Th, sudl Giebel 
Berngau 
Berwang 
Bichl 
Bichl 

Bobenhausen 

Bobingen 

Bogen (.Bogenberg) 

Brandenburgei, St Georg 

Brebersdorf 

Bregpnz 

Bmckberg 

Brihl 

Bnrgau> Pfarrthnrm 

Bnrghausen, Schlossknpelle 

Burgkirchen 

Bnrtenbach 

Bnxhrim 

Carlaruhe, prot Kirohthurm 
Cham, P/arrthunli 
Obching 

n ^ffingeti ' 

Deggendorf 

Deisenhofen 

Denzingen 

Deubach 

Dieasen 

Dillingen, Pf Th 
Dillingen, Hof, Tharm 
DiUingan, Jesuit Th 
DonAunr8rffi,< Klosterthurm 
Dnnauivdrth, ‘Pfarithurm. 
Diimzmimern '' ,, 
Diirrlauingen ' ^ . 

Burach, Kirchthurm, Mhtte 

Ebersbach 

Efenhausen 

Eglofs, Pf Th , sttdL Giehel 
Ehingen 

*Eiiidder8(ra8se(b.Hombiirg),N,St. 
Ekans 

Bllhofen, Kreuz am Tharm 
Ergrrtshaasen 
Ergolding 
Erlabrunii 
Etteudorf 


1559,04 

-7348,14 

19168,78 

71493,31 

-3362,78 

42409,24 

-13485,78 

-15931,08 

-21389,68 

19457,05 

5046,40 

29290,46 

69173,09 

73200,28 

1-23741,63 

14704.60 

10915.60 
11409,38 

1130,43 
2872,25 
7895,45 
-4962,64 
1-18213,54 
41315,72 
-6514,54 
11562,36 
26612,41 
18457,21 
1I9H,0I 
9959,00 
-7224,55 ' 
16922,63 
16860,34 
16898,68 
22222,85 

22224.38 
29325,70 
12745,11 
-16573,39 
10458.57 
-4246,62 
■17718,93 

31681.92 
-7678,88 
■1988'/,21 
'20055,35 
-7941,70 

16776.92 

66084.39 
-9810,83 


-15336,37 

1225,87 

28049,61 

34194,26 

38053,54 

4369,15 

31557,21 

-4245,19 

35617,36 

4816,07 

18877,10 

1-28217,38 

-482,05 

36795,00 

47071,31 

-10674,15 

35130,65 

29556,81 

-32084,55 

-26335,21 

28541,71 

36815,75 

1376,42 

-27271,34 

■29504,94 

32344.77 
-34991,15 
26127,17 
32690,89 
31722,68 

12178.04 
27283,92 
27264,79 
27346,86 

20147.78 

20060.04 

25635.98 
28876,84 
31596,23 
31983,40] 
-18282,34 
42295,72 

25459.99 
27391,85] 
34267,53 
44596,33 

2431,66 
■15169,26 
42611,26 
27770, 68j- 


1,9488 
1-13,7804 
-9,1852 
23,9610] 
89,3666 
-4,2035 
53,0115 
-16,8572 
19,9138 
1-26,7371 
24,3213 
6,3080 
36,6131 
86,4664 
91,6002 
|-29,6770 
18,3807 

13.6445 
14,26171 

1,41 30] 
3,5903 
9,8693 
-6,2033 
1-22,7 669 

51.6446 
-8,1432 
14,4529 
33,2655 
23,0715 
14,8888 
12,4487 
-9,0307 
21,1633 
21,0754 
21,1233 
27,7786 
27,7805 
36,6571 
15,9314 
■20,7167 
13,0732 
-5,3083 
■23,7654 
39,6024 
-9,5923] 
■24,8215] 
■25,0692 
-9,9271 
20,9711 
82,6055 
12,2637 


-19,1703 
-46,5226 
1,5323 
35,0620 
42,7428 
47,5669 
5,4614 
38,9465 
-5,3066| 
44,5217 
6,0201 
, 23,5964 
|-35,27l7i 
-0,6026 
45 , 9937 ] 

58,8391 
1-1 3,3427], , 
43,9133j 
36,9460“ 
■40,1057 
]-32,9190| 
35,6771 
46,0197 
1,7206 
1-34,0892 
-30,8812 
40,4310 
.43,7389 
32,6590 
40,8636 
39,6533 
15,2225 
34,1049 
34,0810 
34,1836, 
25,1 847 1 

25,0750 

32,0450 

36,0960 
39,4953 
39,9792 
.22,8»;9 
60,2887 
31, 8*450 
a 4 , 23 ift 8 
42,8844 
51,9954 

3,0396 
'18,96<53 
63,2641 
34,718(3 


CCCLV 


Coordinaten- Verzeichniss. 



Ettmannsdorl 

Falkenfels 

Farchant 

Fcldkii cben 

Feldkii then 

Fining;en 

Fischhauseii 

h 01 nbdch 

Fjankenried 

Fratienried 

Freiinbei g 

Freysmg, Dorn, sudl Thurm 
Freysing, St Georg 
Filith, piot Til 

Fussen, nindeTh a Gottesackei t) 
Fusseii, Schlossih 
Gamersheim 
Gaimisch 
Garstadt 
Gai tenhofen 
*Oeinsheim 
Geisach 
Geldeisheim 
Gelling 
Geltofing 
Geoigenned 
Gei olting 
Gerslhofen 
Gcseea 
Giesbach 
Giggenhausen 
Gochsheim 
Gockenhahn 
Gdggdbach 
Goggingen 
Gialensteinberg 
Giafenau 
Grafenrheinfeld 
Gnesstatt 
Grossgrundelbach 
Giosshobing 
Grosshoheniam 
Grosskdtz 
Giosslellenfeld 

Giuneabach, Pf Th sudl Gjiebel 
Giindersleben 

Giin/.burg, Frauenkii che, Thurm 
Gundlhngen 
Haibdch (Heiibdch) 
Haimpertshofcu 


45337,49 

33133,21 

- 23142,90 

26814,90 

- 12410,22 

9660,10 

- 16405,90 

15436.33 
- 10065,40 
- 12904,88 

16907.45 ■ 
9912,44 
9987,13 

51166.37 

- 21651,10 

25473,80 

- 24541,98 

70277.37 

49040.48 
- 6935,70 

- 14922,54 

72827,07 

- 9336.33 

26808.17 . 
- 14692,06 

23452.09 
11128,92 
67077,35 

69902.20 

8664.33 

71948.48 
54868,25 

44562.04 
7866,37 

38689.10 
- 27967,23 

71282.73 
- 5545,26 . 

53067.05 
35570,62 
- 7897,93 

10481.20 

37295.46 
- 19012,29 

66456.73 
12388,54 
16024,69 

70557.18 

15977.11 


- 12700,52 
- 25531,83 
11990,46 ■ 
- 24066,13 
• 25597,30 ■ 
37965,26 
- 7731,64 ■ 
1313,20 

23198.43 ■ 
- 7782,89 ■ 
- 49106,13 
- 4392,39 
- 4309,26 
14519,57 

22561,31 

5154,29 

12557,65 

34429.04 
34203,40 

5074,97 

- 157,76 

34800,25 

3845.05 
• 26052,80 
- 3415,12 

5738.06 
17603,00 

777,15 

16908.05 
- 1865,52 
31692,36 

33027.30 

12136.81 
17849,18 

19066.43 
45853,84 • 
33741,14 
- 15447,62 

13936.95 
7003,17 

- 4524,26 

32811,24 

23481,55 

40226.96 • 

41069.82 
32845,17 

30536.31 
58108,92 

1668,08 


56,6719 

41,4165 

- 28,9286 

33,5186 

- 15,5128 

12,0751 

- 20,5074 

19,2954 

- 12,5817 

• 16,1311 

21,1343 

12,3905 

12,4839 

63,9580 

- 26,9950 

- 27,0639 

31,8422 

- 30,6775 

87.8467 
61,3006 
- 8,6696 

■ 18,6532 

91,0338 

- 11,6704 

33,5102 

- 18,2401 

29,3151 

13,9115 

83.8467 
87,3777 
10,8304 
89,9356 
68,5853 
55,7025 

9,8330 

48,3614 

■ 34,9590 

89,1034 

- 6,8066 

66,3338 

44,4633 

- 9,8724 

13,1015 

46,6193 

• 23,7654 

83,0709 

15.4857 

20,0309 

88,1965 

19,9714 


-15 8756 
- 31,9148 
14,9881 
- 30,0827 
- 31,9966 
47,4566 
- 9,6645 
1,64151 
28,9980 
- 9,7286 
- 61.3827 
- 5,4905 
- 5,3866 
18,1495 
28,0217 
28,2016 
6,4429 
15,6971 
43,0363 
42,7542 
6,3437 
- 0,1972 
43,5003 
4,8063 
- 32,5660 
- 4,2689 
7,1726 
22,0037 
0,9714 
21,1351 
- 2,3319 
39,6154 
41,2841 
15,1710 
22,3115 
23,8330 
57,3173 
42,1764 
- 19,3095 
17,4212 
8,7540 
- 5 . 6553 ' 
41,0140 
29,3519 
50,2837 
51,3373 
41,0565 
38,1704 
72,63611 
2,0851 


1) Am dem Sieuerplan entnommen 


eCCLYl 


Coordinaten - Verzeichniss 



Haldenwaiig 

Hallstadt 

*Hanibach 

Harnberchtheini 

Haslach 

*Hassloch 

*HatzenbUhl 

Haundorf 

Haunkenzell 

Haunstetten 

*Hayna 

***Heiligenstei5i 

Heiaesheim 

H^lchenmd 

Hettstadt 

Hirschwald 

Hirschzell 

Hochberg 

Hochhaltif^gen 

Hochkreut 

Hochvogal 

Wochw^ng 

Mdphst^t. Pf Th, 

Hdltlsabeyg 

ildbenkiiV'beii 

Hdrnle, Kreuz 

Hofen CNetimarkQ 

Hoheiikemnath 

Hohenpeissenberg 

Hohenstein 

Holzen, sudk Thnrm 

Hokschwang 

*Floinburg,SK3ilofl», -Stejh 

Jk#9^rg ^ 

Jb^ttmgen 
^ Ingivlhtadt, 

l^ai^ethteMhal ' in 
l^ing , ) 

Innii^geii 

Infeell (IntiericlIJ 
Itvzesll 

♦Jockgtiniiiifi 

Jahanni^erg 

Ipeisheirfi 

Irsenberg (Irr^cblenlwrg^ 
*Kai‘t€rbe1tg{b )lSf -St, 

*Katserslatilena^ ptot. nmrte 
Kalkreut 
Kappel 


12600,59 

68302,51 

-5762,97 

55645,90 

10414,10 







CCCLTII 



Kathdiinaberg 

Kat/idoif 

Kanfenng, Pf Tl» 

Kay 

Kellbeig 

Kmipten, St Loienz, Kiipp 

Kcmpt(?n, Buighalde 

K^mptan, Manenherg 

Kirchberg 

Kitchdoif 

Kirohheim 

Kircbiait 

Kleinhohenraii) 

Klsniliolzeii 

Kleinkotz 

Klenu (‘ichci tshofeii 

Kochel 

Koaohing 

Kohlgi nb 

Kostenlohr 

Ktlbelberg 

Kurnacli 

Kus<!endorf 

Landerzhofan 

Laiidahut, Matt Th 

Laiigenau 

Langenkandel, Pf Th 
Ijangeninooien 
Laubenzetl, Th 
Fjauf 

Lanfan, Pf Th 

Laningen 

Leedai 

Leinau 

Leinhcim 

Ijanggnes 

Lenzfned 

Lentzenbiunii 

[jatitzandni f 

Ijithtanfala, Sign nordwesll. 

LirhlanfaN, Th 

Ijindau, kaih Knche 

Lindaii, pact Kirche 

Litzaldoif 

Liiaen, Sign 

Mkdiiigan (Modingen) 

Mbdbngan 
*IVlail<ammcr, Th 
*MSnnheim> Steinwarte 
March 

Manenbeig, Dachknopfd.Kirohe 


24881,58 
46319,00 
-1723,84 
-3400,81 
17987,72 
-15365,38 
-15548,75 
-15629,19 
24709,52 
29870,50 
1474,84 
-1812 81 
-8386,26 
-10201,80 
10694,26 
16593,06 
-18265,64 

25595.70 
-I79a9,48 

52663,42 

-2806,93 

63450.04 
10122,15 
35185,10 

15124.71 
13988,98 

-15384,23 

17948,39 

38366,56 

82314.65 
-7175,08 
16579,75 
-7695,94 
-8311,88 
11715,94 

-17351,22 

-15412,96 

47389.66 

46400.88 

76863.05 
76560.18 

-21954,32 

-21942,25 

-14359,60 

31117,91 

19003,35 

16622.88 
-6875,16 

0,00 

32256,32 

386.62 


1187,02 

19643,82 

17714,54 

-29961,39 

-49952,92 

32410,45 

32202.48 
33361,18 

-46458,94 

-42495,27 

28006.97 
-16214,45 

-8502,25 

-15173,01 

32413.21 
908,98 

5340.22 
1841,12 

13445.22 

32943.44 

27213.44 
37727,25 

34954,66 

4548,08 

-14618,68 

36790,27 

6670,36 

9290,72 

20695.73 

7273.23 
-34916,03 

28961,36 

19152.23 

24659.74 

31633.97 

102,45 

31697.45 
35953,53 

36856.45 
12789,12 
12432,32 
48625,81 
48609,42 

-12299,24 

-48531,54 

28690.49 
31683,80 

8180,62 

0,0'l 

-37483,03 

31026,78 


31,1020 
57,8987 
-2,1548 
-4,2510 
22,4846 
-19,2067 
-19,4359 
-19,5365 
30,8869 
37,3381 
1 ,8435 
-2,2660 
- 10,1828 
-12,7523 
13,3678 
20,7413 
-22,8320 
31,9946 
-22,4493 
65,8318 
-3,5087 
81,8125 
12,6527 
43,9814 
18,9059 
17,4862' 
-19,2278 
22,4356 
47,9582 
65,3933 
-8,9688 
20,7247 
-9,6199 
-10,3898 
14.6449 
-21,6890 
-19,2662 
59,2371 
58,0011 
96,0788 
96,7002 
-27,4429 
-27,4278 
-17,9496 
38,8974 
23,7542 
20,7786 
-8,5940 
0,0000 
40,3204 
0,4833 


1,4838 

24,5548 

22,1432 

-37,4517 

-62,4411 

40,5131 

40,2531 

41,7015 

-58,0737 

-53,1191 

35,0087 

-20,2681 

-10,6278 

-18,9663 

40,5166 

1,1362 

6,6763 

2,3014 

16,8065 

41,1793 

34,0168 

47,1591 

43,6933 

5,6851 

-18,2733 

45,9878 

8,3379 

11,6136 

25,7447 

9,0915 

-43,6460 

36,2017 

23,9403 

30,8247 

39,5421 

0,1281 

39,6218 

44,9420 

46,0706 

15.9864 

15,5404 

60,7823 

60,7618 

-15,3740 

-00,6644 

35,8631 

39,6047 

10,2256 

0,0000 

-46,8538 

38,7835 





CCCLVIU 




Abscisse. Ordinate 
Bayer Bayer 
Riithen Riithen 



Maiienberg 
Maitinszell 
Mattenbett 
Meerskofen 
Meiling 
*Melibocus 1) 

Melkendorf 
MemmeUdorf 
Memmingen, Fr K 
Mei tingen 
lilichaehbuch 
Michelan 

Slie^bach, Portinnculakn che 
Mindelan 
Mindelheim 
♦Minfeld, Th 
IMistelbach 
]V]i<itelfeld 
Mitteraschau 
Mogesheim 
Moning 
Mdrsnhach 

Moorlautern, Nit -S t. 

Mbhin 

Mugoheii, Frauenkirche 
^niter 
^mngen 
Miirnaii 
♦Musibdch 
Naabsiegenhofen 
Nassenbeurn 
Neudorf, Signal 
Neuenbnrg, t W , Pf K 
Neiifahm 

Na^kwhen (Neuburg v W ) 
Ne‘g»rck’<&' (Schwandorf) 
.Nenenaikt, Pf Th 

Neumarkt, Hnfk.’„^ 
Neumarkb MariahW^ 
Niclasreut 

*^iederhochstadt, prot Trti 
Niederscheyern 
iN^fiberg, Festuugsth 
Nurnberg, Lorenz K 
Nfli^berg, Spittlerthoi 
Niissdorf * 

Oberndorf 
Oberndorf 
Oberelchingen 
*Oberhau3en *) 


-8443,64 

-19272,28 

462,16 

18085,52 

24174.14 
-8876,07 

74439.09 
68435,68 
-5661,59 
19803,55 
25620,42 
77157,02 

-13244,10 

-4177,76 

-3267,61 

-15756,30 

67579.15 
75756,24 

47061.48 
30598,86 
41994,05 
38568,96 

-720,85 

-12336,70 

0,00 

20721,28 

29983.94 
-17592,45 

-4439,57 

45037,90 

2119,97 

71876,04 

46219.94 
-8451,68 
38205,75 
44868,00 
43486,79 
43518,77 
43215,46 

-13467,00 

-9314,26 

14497.10 
60300,34 
50087,81 

49946.48 
-8669,70 
20295,08 
72260,62 
12316,73 

8377,60 


1) Aus dem BaducLen Cooidinaten-Verzeiobniia 

2) Aui dem Badiacbea CoordMiaten-VerzeiehDUl 


-13916,25 - 
33284,28 - 
-13253,58 
-15650,33 
-2117,58 > 
-4261,54 - 
3830.61 
15228,53 

35529.64 
19470,15 

-32235,17 
11295,20 
-6734,80 - 
26671,96 
27661,10 
8039,88 ■ 
1454,34 

11724.64 
20024,05 
23155,55 

6033,92 
22419,36 
17453,09 
-37526,85 - 
0,00 
21769,50 
24351,67 
-9525,25 ■ 
7198,20 
-12360,03 
27173,87 
5132,48 
-20194,91 
2352,52 - 
-17690,44 
-11452,97 
2888,68 
2796,74 
2258,41 
-8959,39 - 
5991,19 - 
2206,36 
12334,78 
12295,93 
12573,58 
-26187,80 . 
17728,76 
83572,31 
37623,07 
-556,598 

dberretrairen 


■10,5645 
24,0903 
0,5777 
22,6069 
30,2177 
•11,0961 
93,0489 
85,5446 
-7,0770 
24,7544 
32,0255 
96,4463 
■16,5551 
- 6,2222 
-4,0845 
■ 19,6954 
84,4739 
94,6953 
58,8268 
38,2486 
52,4926 
48,2112 
-0,9011 
-15,4209 
0,0000 
25,9016 
37,4799 
-21,9906 
-5,5495 
56,2974 
2,6500 
89,8450 
57,7749 
-10,5645 
47,7572 
56,0850 
54,3572 
54,3885 
54,0198 
-16,8213 
-11,6428 
18.1214 
62,8764 
62,5473 
62,4331 
-10,8371 
26,3688 
•90,3258 
15,3959 
10,4719 


-17,3953 
41,6053 
-16,5670 
-19,5629 
-2,6470 
-5,3469 
4,788 
19,0357 
44,412 
, 24,33 
-40,294 
14,119 
-8,411 
33,21 
34,571 
10,049 
1,817 
14,6558 
26,0301 
28,944 
7,542 
28,024U 
21,81641 
-46.9086 
0,0000 
27,211 
30,439^ 
-11,906 
8,9977 
-15.4600 
33,9673 
6,41 

-26,2436 
2,9 
-22,1130 
-14,3162 
3,6108 
3,4959] 
2,828 
-11,1,902 
7,4,906 
2,7667 
15,4185 
16,3609 
16,7173 
-32,7847 
22.1609 
41,9564 
47,0286, 
-0,60671 



CCCLIX 



Oberiffling — 23b836& 19577,69 —2)9858 

Obermeitingen) nordi Giebel 403,00 19602,46 0,5037 

Oberopfingen —3118,50 3698^,28 -3,8981 

Obei pleichfeld 66667,97 36640,27 83,3350 

Ochsenbrunn 9274,31 32817,83 11,5929 

Ochsenkopf 72106,76 -5804,85 90,1334 

Odtlsham —2421,49 16838,93 —3,0269 

Oettingen, prot Kirchth 31228,11 24284,87 39,0351 

Offingcn 13468,21 30638,99 l6,8353 

'^'Oggei ‘^heim 133,19 2056,41 0,1665 

Ohistadt -19208,88 -8751,15 -24,0111 - 

Oinbach 51007,82 33826,69 63,7598 

Oinbau, Pf Th 39610,83 22910,26 49,5135 

Ottensoos 52239,16 5762,13 65,2989 

*Otterberg, westi Th, 706,58 17040,71 0,8832 

Otting 7490,60 28825,66 9,3632 

Pahl -8839,89 -10121,56 -11,0499 - 

Pdrteiikiicheu -24534,11 11911,40 -30,6676 

Passau, Dom, Kuppel 17186,92 -47851,91 21,4836 ■ 

Passau, Mariahulf'k , nordi Th 16994,82 -47961,73 21,2435 

Pelliiig CNeumarkt) 43924,59 3929,24 54,9057 

Penting 45265,47 19633,28 56,5818 

Perkam 27566,77 21859,77 34,4585 

Peilc^iaut 24984,08 —47048,03 31,2301 

Pettino* —8387,11 -31890,75 —10,4839 

Pfaffrnhofen 18163,45 21824,24 22,7043 

Pfaffenhofen 14908,44 1722,36 18,6355 

PfUhl 10717,73 38853,88 13,3972 

Pilgraniaberg 34313,86 —26044,71 42,8923 

*Piriiiaseni, Reform. Kirchth —10697,75 21329,91 -13,3722 

Plattling 24602,83 -32728,69 30,7536 

Polling 3009,69 -25083,79 3,7621 

Pooin” 41736,02-24351,10 52,1700 

Pollin” -12428,79 11324,85 -15,5360 

Popponreuth 51243,58 13859,50 64,0545 

Potzberg 1470,35 24297,53 1,8379 

Presseck 7962d,60 457,04 99,5320 

Probstned -11979,27 31918,55 -14,9741 

Rachel, Si" 32539,63 -45645,13 40,6744 

Raistino- -8580,79 11886,03 -10,7260 

Ramsach -1973,86 16456,26 -2,4671 

Raiihenzell, Pfarrth , dstl Giebel -21849,68 34340,10 -27,3121] 

Rechtmehring -470,33 -14990,16 -0,5879 

Reichenhall, Pfarrk. -15662,61 1-33449,01 -19,5783 

Reichenhall, St Aegidik -15551,14 -33505,32 -19,4389 

Reichenschwand 52302,62 4921,08 65,3781 

Reichersdoif 15974,14 -11822,71 19,9677 

Reichertahaiisen 12458,65 1669,03 15,5733 

Reicholzried -12038,87 33904,201—15,0486 

Rettenbdch 12408,22 30950,61 15,5103 


24,4721 
24,5031 
46 2278 
45,8003 
41,0223 
-7,2561 
21,0487 
30,3561 
38,2987 
2,5705 
-10,9389 
42 2834 
28,6378 
7,2027 
21,3009 
36,0321 
-12,6519 
14,8892 
-59,8149 
-59,9522 
4,9115 
24,5416 
27,3247 
-58,8100 
-39,8634 
27,2803 
2,1529 
48,5673 
-32,5559 
26,6624 
-40,9109 
-31,3547 
-30,4389 
14,1561 
17,32441 
30,3719 
0,5713 
39,8982 
-56,9314 
14,8575 
19,3191 
42,9251 
-18,7377 
-41,8113 
I -41,8816 
6,1513 
’ -14,7784 
I 2,0863 
i 42,3802 
t 38,6883 



CCCLXI 


Cool dinaten - V erzeichmss^ 




Oidinate 

Bayer 

lUithen 

X 

y 

Someisdoi f 

7J491,77 

36297,55 

91,8647 

45,3719 

Sophienberg, Sign 

66666,02 

391,55 

83,3325 

0,4894 

*Speyer, nordL Domth 

-6447,20 

413,95 

-8,0391 

0,5174 

St Colmanskiiche 

-2120K69 

21236,7^ 

-26,5059 

26,5459 

St Helena 

42996,71 

1702, 

53,7459 

2,1278 

St Johann an dei Loisaoh 

'15234,87 

-4900,13 

-19,0436 

-6,1252 

St Johann 

-12884,59 

-34657,90 

-16,1057 

-43,3224 

St Leonhaid 

-8290,93 

-29363,56 

-10,3637 

-36,7044 

**St Michael, Kapelhhuim 

-15189,82 

-2538,00 

-18,9873 

-3,1725 

St Oswald 

29265,93 

-46540,83 

36,5824 

-58,1760 

St Zeno, (Rt ichenhdll) 

-15226,76 

-33798,33 

-19,0334 

-42,2479 

Staffelbeig, Kap 

74483,99 

13405,69 

93,1050 

16,7571 

Staffel*^lein 

74901,12 

14042,30 

93,6264 

17,5529 

Steinbrunnmg 

-9229,52 

-34699,59 

-11,5369 

-43,3745 

1 Steinheim 

17609,10 

26150, 5n 

22,0114 

32,6882 

Steinhogl 

-11727,25 

-33322,03 

-14,6591 

-41,6525i 

Steinsftid 

49133,26 

33782,79 

61,4166 

42,2285 

1 Sternberg, Sign 

73170,00 

60348,24 

91,4625 

75,4353 

StrasH 

10823,39 

36428,37 

13,5292 

45,5355 

1 Strass 

-11137,68 

-33845,86 

-13,9221 

-42,3073 

1 Sti asskirchen 

19529,24 

-48112,85 

24,4115 

-60,1411 

1 Stranhing, Stiftsknche 

28509,01 

-24988,20 

35,6363 

-31,2352 

SiruUendoif 

65094,82 

14909,06 

81,3685 

18,6363 

Sul/bach, Plairk 

52087,10 

-4110,39 

65,1089 

-5,1380 

Mil/ibach, St Anna 

52019,05 

-4577,24 

65,0238 

-5,7215 

Snl/bach 

08412,42 

59577,93 

85,5155 

74,4724 

Snlz-bur g 

39773 25 

4070,97 

49,7166 

5,0887 

Taplheim 

20422,10 

22564,08 

25,5276 

28,2051 

Teisendoi t (Obex-) 

-10731,43 

-31074,19 

-13,4U3 

-38,8427 

Tetttiischwang 

-7003,44 

14293,83 

-8,7643 

17,8673 

Theinselberg 

-7188,82 

33867,77 

-8,9860 

42,3347 

Thirhteiri 

40873,53 

-25456,79 

51,0919 

-31,8210 

Titling 

22999,43 

-45550,77 

28,7493 

-56,9385 

Tittmoning, Klosteik 

-2715,26 

-30495,91 

-3,3941 

-38,1199 

Tolz, Calvaiibeig, ostl Th 

-14290,12 

433,87 

-17,8626 

0,5423 

Tiannstein, Gottcsackeikuche 

-10053,76 

-27442,26 

-12,5672 

-34,3028 

Traiin‘»tein, Pfairlh 

-10063,23 

-27541,13 

-12,5790 

-34,4264 

Ulm, Munstei, Kuppel 

10311,17 

40114,18 

12,8890 

50,1427 

XJffeiiheim, Hauptth 

53905,12 

33328,93 

67,3814 

41,6612 

Unterdaiching 

-9475,83 

-o039,9(i 

-11,8448 

-6,2999 

Unteregg 

-6445,13 

28310,68 

-8,0564 

36,3883 

Unteiigling 

-2221,80 

19359,61 

-2,2772 

24,1995 

Untei kiichbeig 

8056,57 

39752,70 

10,0707 

49,6909 

Untermedlingen 

16927,95 

31373,70 

' 21,1599 

39,2171 

Untei meiselstein, Pfth ostl Kn. 

-21093,98 

33872,41 

-26,3675 

42,3405 

Untei meitingen 

1023,15 

19563,64 

1,2789 

' 24,4545 

Unterpeching 

20415,54 

17008,49 

25,5194 

. 21,2606 

Uttenhofen 

16019,27 

808,31 

20,0241 

1,0104 

Ut/wingen 

30748,82 

; 26938,73 

38,436(] 

1 33,6734 

Va^ibnhl 

72169,92 

1 27317,40 

1 90,2124 

. 34,1467 

Veitshochheini 

64995,10 

1 41922,14 

. 81,2439 

• 52,4027 





CCCLXII 


Coordiaaten - Verzeichniss. 


j Namen 

Abscisst 

Bayer 

Riithen 

Ordinate 

Bayer 

Rmhen 

X 

y 

Vogling, (St Johann) 

Voider Staufen, Sign 

-11896,26 

-28341,14 

-14,866b 

-35,4264 

-14347,49 

-32772,67 

-17,9344 

-40,9658 

Waal 

-13308,00 

-5125,59 

-16,6350 

-6,4070 

Waging 

- 7 o 67,40 

-29738,73 

-9,4592 

-37,1734 

Waigolshausen 

608^4,35 

35714,74 

87,3179 

44,6434 

Wald 

37983,01 

21599,11 

47,4788 

26,9989 

Wallerstein, Schlossth 

28787,70 

27705,89 

35,9846 

34,6324 

Wahdorf 

66087,04 

19474,22 

82,6088 

24,3428 

Waltenhofen 

-20895,07 

21758,11 

-26,1 1 SH 

27,1976 

Wan gen 

13o81,45 

-9212,71 

16,9768 

-11,5159 

Waingaii, (Obei-) 

-11705,42 

-3826,65 

-14,6318 

-4,7833 

WaS'-erbui g 

-21172,414 

50096,53 

-26,4653 

62,6207 

Weihenlinden 

-9558,61 

-9845,77 

-11,9483 

-12,3072 

Weil 

-757,81 

16600,13 

-0,9473 

20,7501 

Weildorf 

- 10259,60 

-33277,95 

-12,8245 

-41,5971 

Weix 

-13787,06 

- 11 696 , 80 

-17,2338 

-14,6211 

Welbhausen 

5314+,51 

33754,78 

66,4306 

42,1935 

We m ding 

28342,28 

21760,54 

35,4278 

27,2007 

Wendelstein, Kap 

-16547,60 

-11293,26 

-20,6845 

-14,1166 

Wessobrunn 

-9897,35 

14020,40 

-12,3717 

17,525t 

Westerndoi f 

-12008,34 

-12959,87 

-15,0104 

-16.1998 

Westerndoif 

-9927,38 

-13819,84 

-12,4092 

-17,2748 

Weyern (Weihern), Kirchth 

- 1070 o ,65 

-5731,03 

-13,3821 

-7,1638 

Wejein, Linde 

-10068,37 

-5656,59 

-12,5855 

-7,0707 

Wielenbach 

-10011,42 

10606,98 

-12,3143 

13,2587 

Wolfrathshausen, Dreifalt -Kap 

-8497,59 

4010,83 

-10,6220 

5,0135 

Wolfratshausen, Kirche 

— 

— 

-10,6874 

4,974o 

Worm gen 

-7937,41 

35099,87 

-9,9218 

43,8748 

Wurzburg, Mapienberg, Piilv -Th 

63359,39 

40763,25 

79,1992 

50.9541 

Wurzburg, Neubaukiiche 

63381,42 

40479,97 

79,2268 

50,6000 

Wurzburg, Doni, nordosti Th 

63496,13 

40465,93 

79,3702 

50.5824 

Wurzburg, Ktppelesberg, Sign 

63037,52 

41133,39 

78,7969 

51,4192 

Zirndorf 

49739,99 

15359,06 

62,1750 

19,1988 

Zultenbeig, Sign 

1 ) Au 8 (lem Sieuerblatte entnommen 

73088,2,0 

6435,06 

91,3603 

1 

8,0438 



Coordinaten - V erzeiehniss 


II Puncle aus der Badischen Landes-Vermessung, 

Sudliciie Abscissen luul wtstliclie Ordinaten -watlen bei tier Badischen Ver 
messung als positn betraclitet hei Berechnung dei Aiimutlie sind jedoch dieselhen 
Zeiclien gebi audit woid#*n, wie bei tier Bayeiischen Vermessung tier Pfalz, welche von 
tleinselbeii Infantspunct# ausgtht 


Namen 

Abscisse 

Badische 

Ruthen 

Oidinate 

Badische 

Ruthen 

Aasen, Kirchihuim 

55748,5 

-2221,4 

\llmannsdoi f, Kin hthiirm 

66755,1 

“18595,1 

Altenheiiii, Kiichthuim 

37832,7 

16074,4 

Altnau, Knchihuim 

69525,4 

-20002,0 

1 Aiienheiin, Kirthilmim 

32()12,7 

15342,2 

Basel, MunstPi, sudl Thxinn 

71428,7 

21763,1 

Binzen, Knoluhurin 

68677.2 

22800.3 

20908.4 

Biikenfeld, Kiichthuim 

“4333,5 

Blansingen, Kiit hthiirm 

66371, 3 

22816,0 

Bohlsbcich, Kiichthuim 

36553,5 

12622,9 

Bi auiilingen, alte Kiithe 

57808,2 

179,7 

Bieisach, IVlunstei, nordl Thmm 

53848,3 

21866,8 

Biot/ingcn, Kiichthuim 

22077,8 

-5213,7 

Bucht nbroiHi, Kiichihiiini 

23400,7 

-4969,7 

Cailsiiihe, hath Kiithe 

17708,0 

1468,3 

Carlsnihe, Stadtluiche 

17719,0 

1338,8 

Cailsruhe, Ztu<!;hansthurm 

17678,0 

1078,2 

Constanz, Stcphansthurm 

67529,7 

-17896,0 

Denzlingen, Kiichthuim 

52581,1 

14333,0 

Don uiest hingen, Hauptk, hsll Th 

66882,6 

-1059,3 

Donaueschingen, Haiiptk wcstl Th 

56880,9 

-1053,9 

Donaueschingen, Rathhaus 

56819,0 

-899,4 

Dullenberg, Signal (bei Meersburg) 
Dundeuheim, Evangel Kirche 

65978,3 

-20657,5 

38426,5 

15887,3 

Duilach, Thmmbeig 

18150,9 

51538,8 

-630,1 

Eich*itetten, Kiichthuim 

17725,0 

Kigeltingeii, Kirchthurm 

60319,3 

-10948,5 

Feudenhcinn, kath Kiiche 

1,6 

-1719,3 

Griesheim, Kirchthurm 

36184,5 

13187,8 

Giosskern^i, Kiiche 

66504,0 

23910,2 

Xlagelberg, Rathhaiia 

67547,3 

18283,6 

-21542,8 

Wagiiau, Kiichth , Mitte beidei Giebel 

67023,9 

Hauingeii, Kiiche 

lleihgenberg , Mauei stuck, (nordlich 

68229,9 

19168,6 

von lleidelbeig) 

2237,2 

-5954,3 

Ilesselhuist, Kirththiiim 

35853,9 

14199,1 

Hufingen, Kap 

58036,9 

-690,4 

Hufingen, Kuchthurm 

57831,7 

-758,4 

Ithenheim, Kuchthurm 

39049,8 

15985,1 

Kathaniieu-Kapelle, Thiirm 

30677,4 

19123,1 

Kehl, Dorlkirche 

33860,8 

15744,2 

Kirchen, Kuchthurm 

68013,4 

22317,3 


Coordinaten - Verzeichniss 


Nanien 


Koik, Kirch thunn 

Ladenbiir^^ St Galluskirch^^, siidl Th 
Lc^clshurst, Kiichth 
Mahlspuren (im Hegau), Kijchth 
Mannheim, Jesuitenkirchp 
Mannhejni, Reform Kirclu 
Mannheim, Steinwaite 
\laria-Neidino;en, Klosteiih 
Meeisburg, Kiichth , beide Knopfe, M 
Mehbocus, Signal 
Michaels Kapelle, Thnrni 
Munzingen, Kirchlh 
Nellcnburg, Signal 
Neumuhl, Schuihaiis 
Offenbiirg, Ffarrknche, Thiirni 
Pforzheim, Ratlihaus 
Pfor/heim, Schlossthuini 
Raithaslach, Kiichth 
Reuthe (bei Mosskirchj, Kncbtli 
Rottlerkirthe, Thurm 
Rohrbach, Fvang Kircht 
Ruppiir, Kiichib 
Sand, Kiichthnrm 
Schopfheim, Kirchthni m 
Still lesheim, Evang Kiiche 
Schiitterwald, Kirchth 
Sohwenningen, Kirihth 
Schwei/ingen, Kath Kiirhc 
St Louis, (Bourelivie) Kiichth 
St Michatl, Kaptlle, Th 
Stockdch, Kirchth 
Strassburg, Munstei 
Sundhemi, Kirchth 
Wieblingen brang Kiiche 
Wiilstett, Knchthurni 
Wintersweiler, Kirchth 
Witthngen, Kirchth 
‘Wollbach, Kirchth 
Wurmbeig, Kiichth 
Zunsweiei, Kiichth 


Abscisse 

Badische 

Ruthen 


Oi dinate 
Badische 
Riithen 


34034.0 
5 44,3 

33954.4 

59665.5 
8,4 

-93,2 

0,0 

58391.8 

66292.6 
-8836,2 

49560.0 

56167.0 

60667.0 

33959.2 

37599.0 

22056.0 

22014.8 
59486 3 

56573.5 

68619.9 
-4042,0 

18930.6 
35074, > 

68000.0 
404,9 

38250.7 

52709.8 
3744,3 

70146.4 

44777.4 

6053 1 .6 

33457.6 

34339.4 
2278,2 

34971.2 

67045.3 

67762.8 

67210.3 
2271 LO 

39356.6 


14545j4 

-3661,5 

13416.4 
-12919,8 

-23,5 

-226,7 

0,0 

-2894,9 

-20300,5 

-4242,4 

17542.5 

18915.6 
-13099,6 

15087.8 

12779.1 
-5936,5 
-5948,1 

-12567,2 

-15346,0 

20017.2 
-5702,1 

1332,1 

13271.2 

16003.1 
-1936,8 

14131.6 
-1893,0 
-2720,1 
22569 2 
-2469,2 

-13757,5 

17444.1 

15345.9 
-1600,4 
13951,4 
22 323,1) 

20280.7 

20181.3 
-8801,7 

12601.7 



Tabelle 

del 

Directions - Wiiikel iind Collimation. 


Stationen m Bayern 

In Rubtik Colhmatxon (indet man die Buclistaben A, E, M beigefugfe, 
um an/udeuten, dass dit Collimation ans den am Anfang , am ^nde odei in der Mittc 
del Beobachtungsreihe gemachten Rina tel liin gen abgeleitet "worden lat Letrteie Be- 
yeiclmung ist aueli in dtni(nigni Fallen beigefiigt , wo das aiitlimetiscbe Mittel ana 
den Anfangs- und Rndtinstellunijen geiioramen wurde 


Stdtionen und j^liion 

Bereclinete 

Diiections- 

Winkel 

Collimation 

des 

Theodohltn 

Atndeiung fiu 
-j-OjOl in der 
Absc X 1 Old Y 

Station \ 





X=-12,9256 y=-t4,007l 11—19', 39 





(ii osshoheni am 

oI 3,8 

331 51,7 fi. 

6,8 

-4,6 

Ii senberg; 

118 5,1 

50,6 

9,2 

4,8 

Niclasi mt 

14i 8,7 

50, b 

4,2 

5,8 

\S eihtnlmden 

60 6,3 

48, t 

15,3 

-8,7 

Bei bling 

131 54,4 

40, S 

15,7 

14,1 

Bayhai Una: 

12 

52,9 

2,7 

-11,9 

Weiheiti, Linde 

87 11,3 

51,3 

9,0 

-0,2 

JUt&ttinff, S t cl 1 10 II A 

X=i, 1545 Y=:-34, 9698 ii=-19',l4 





Bill gkiM hen 

105 22,8 

255 1,8 E 

15,6 

6,2 

Follinj? 

96 11.7 

t,7 

9,4 

1,0 

Altotling, Stitts Th 

332 45,2 

254 59,2 

-54,1 

-6,B 

station A 

X~62,7108 y=:«9,1889 u--13k63 





Sul/bach, St. Anna 

56 17,6 

203 9,0 E 

6,8 

-4,6 

Siil/bach, Pfarikinhe 

59 22,5 

9,4 

6,3 

-3,7 

llirsciiwald 

180 58,2 

9,6 

-0,1 

7,0 

Hohenkeninath 

135 39,3 

9,5 

6,1 

6,3 

Amber g, Pfaiikiiche 

143 37,6 

9,8 

33,4 

45,0 1 

Amberg, Mana-Huifsk, 

212 20,5 

202 17,6 

-148,2 

239,9 ! 

ArnsteiM. Station A 
X=:87,1906 Y=49,7104 u=75^7i 





Aiustem 

334 39,3 

155 56,8 E 

-13,8 

-29,2 

Schwebenrred 

331 52,7 

50,5 

59,3 

-4,9 

-9,2 

Altbessnigen 

346 30,9 

-2,3 

-9,8 

Vasbuhl 

314 36,6 

51,8 j 

1 -5,7 

-5,6 

Waigolshausen 

271 26,4 

51,7 ' 

-6,7 

-0,2 

Garstadt 

275 36,9 

51,5 

-5,1 

-0,5 



Directions-Winkel und Collitnation. 



Stationen und Miren 


S t a t A 

X=88,4356 Y~73,3398 ii= i U ,G3 

Johannesberg 
Sternberg, Sign 
Siilzbach 
Aschdffenburg 

Asehaffenburgm S t a t B 

X=88, 4418 ¥=73,3365 u=lll',63 

Johannesbeig 

Aschaffenbiiig 

AschaffenhMrg. Stat £ 

Xr:88, 4432 Y=73, 3361 ii=iir,63 

Johannesberg 

Aschdffenbuig 

Sulzbdch 

AHchaffenhvtrg* Stat F 

X=:88,4746 Y=73,2880 u=l 11^56 

Johannesberg 

Aschaffenburg 

Eck V, Sommerhaus 

Augsburg, Station A 

X=1 1,5644 Y=2t,0140 u=29',67 
Gersthofen 

Augsburg, Station € 

X=10,5317 Y=21,7445 u=30' 67 

Inningen 
Der Kobel 
Haunstetten 
Augsburg 


Beiechnete Colhmation Aenderung* fui 

[ Dll actions- des -f0,0l in der 

Winkel Tlieodohten x- f i xr 

Absc X Ord Y 


25 52,8 273 34,5 M 4,7 

34 42,3 — I 5,3 

158 47,6 33,7 I 4,0 

82 22,4 34,4 27,8 


25 59,1 181 24,0 E 4,7 
82 40,9 24,1 27,7 


26 0,3 156 11, 2E | 1,8 

82 44,9 10,3 27,7 

158 46,7 10,0 3,9 


27 2,2 220 55,4 E 5,0 

84 25,4 55,5 26,8 

127 18,7 57,7 303,6 


22 41,8 99 7,4 E 8,2 


155 9,0 85 31,2 E 6,4 

59 7,0 31,4 12,1 

196 6,9 31,6 -3,9 

296 36,0 -69,8 


Direclions-Winkel iind Collimation. 


Stationen in Bajcrn 


Stationen und Miien 

Berethnete 

Dilections- 

Winkel 

Collimation 

des 

Theodoliten 

Aendemng- fur 
•4“0,01 in der 
Absc X [Ord 1 

Inningcn 

Del Kobel 

Haiinstetten 

Augsburg 

0 i 

150 37,3 

62 40,2 
190 29,5 
312 49,4 

0 / 

258 27,71V1 

27.5 

26.5 

/ 

6,9 

11,7 

-2,5 

-114,1 

/ 

12,4 

-6,0 

14,0 

-105,5 

Station A 





X=83,0810 Y=2 1,6973 11=32', 85 





Bambeig, St Jacob 
Memelsdorf 

329 24,9 
312 47,4 

109 45,8 E 
43,7 

-30,9 

-6,9 

-52,6 

-6,5 

M anther Station B 





X=83,0602 Y=2l,7136 iiE32',87 





Striillendoif 

Walsdoif 

241 12,1 

09 44,5 

43 43, 5 A 
41 7 

-8,6 

10,4 

4,7 
—0,3 j 

Batnberg, Station C 
X=83,1092 ¥=21,7283 u=32',89 





JIallstadt 

Giesbach 

Schesshtz 

Mcrnelsdoi 1 

Bambei g 

Staffelbeig 

Ban/i 

352 33,6 
352 5,3 
310 39,9 
312 7,8 

331 53,5 
333 33,5 
340 38,0 

92 42,5IVI 
42,2 
42,6 
42,2 

93 2,3 

92 42,5 

45,4 

-2,0 

-1,1 

-3,8 

-7,0 

-24,6 

-1,4 

-0,9 

-14,8 

-7,9 

-3,3 

-6,4 

-46,6 

-2,7 

-2,5 

Mayrewih* Station A 
X=:86,0392 X=0,564l iiizb',86 





Scbobeitsberg 

Sophienberg 

Mistelbach 

Ochsenkopf 

Brandenlniigei 

Ba>i cuth 

137 31,3 
181 34,9 
U1 18,3 
297 38,0 
290 0,6 

261 34,7 

222 22,2 A 
21,9 
22,5 
22,4 
22,2 
21,7 

7,0 
-0,3 
i0,7 
-3,5 
-26,0 
-5b, 2 

1,1 

12,6 

12,0 

-1,8 

-9,4 

8,2 

Muyfrewth* Station B 
Xzi85,9712Y=l,1694 ii=:r,78 





vSchobertsbcig 

Sophienbeig 

Mistelbach 

Gesecs 

Ochsenkopf 

1 Biandenlnirger 

145 32,3 
194 27,1 
156 34,9 
185 19,5 
296 17,4 
285 36,8 

118 0,4 A 
0,6 

0,5 

0,5 

0,8 

0,5 

6,7 

-3,2 

8,5 

-1,5 

-3,2 

-18,0 

9,9 

12.3 

19.3 
16,0 
- 1,7 

1 -5,0 


CCCLXVlll 


Direct ions-Winkel und Collimation. 
Stationcn m Bayern 


Stalionen uiid Miien 


MenetMicibewm* S t a t \ 

Xzz^20,489i Y=:5,67U ii=7S82 

Bichl 

Schledoif 

Hohenpiissenbeig 

S t a t B. 

X=r-20,4619 Y=:54593 11-7^11 

Sindf'hdoi f 
St^ Johann 
Hohenpeissenbei g 
Bichl 

Bette Met emvimtit S t a t A 

X::r-22,9689 Y=3,7549 ii=5',l5 
Seeshaupt 

Wolfiathshausen, PL 
Wolfrathshau‘»en,Kap 
Hohenpeissenberg 

BewteMeiemeimM S i a t B 

. Xz:-23,1 181 Y=3, 4537 

Hohenpeissenbeig 

Aufkirchen 

Bureau* Station A 

X=:14,3147 Y“37,1745 u=:52^55 

Burtenbdch 

Jettujgen 

Rettenbath 

Offingen 

iVdedlingen 

Gundelhngen 

Durrlaningen 

Allerheiligen 

Burffhiiusett, Station A 
X=:1,5952 Y=-40,0762 ii“:-56M7 
Asteii 

Burghruiscii 





Beiechnett. 
JUnections- i 
Winkel 

Collimation 

ties 

rheodoliten 

Aenderunj^ fur 
-|-0,01 in tier 
ibsc X 1 Ord Tc 


327 36,8 102 33,4 E 

133 24,0 33,2 I 

70 3,0 33,3 


73 45,7 308 41,8 E 

34 27,7 45,7 

70 53,8 45,8 

15 2,0 45,6 


31 25,8 150 45,2M 

5 40,3 44,1 I 

5 49,1 44,6 

63 58,2 45,1 


63 57,8 
12 45,9 


198 36,9 
207 34,2 
51 42,0 
21 2,4 
20 36,4 
9 53,1 
326 17,7 
234 6,6 


-26,4 -41,8 

7,2 6,7 

2,5 -0,8 


12.4 -3,4 

11,2 -16,5 

2,4 -0,8 

15.4 -58,4 


30 13,9 K 
13,3 


210 32,8 E 
32,6 
33,0 

32.3 
33,0 
32,8 

33.3 
32,5 


134 3,5 314 29, IE 
189 11,8 41,3 




CCCLXIX 


Directions-Winkel und Collimation. 
Stationen in Bayern 


Station A 





¥=-33,9840 u=-49',90 

o * 

0 / 

t 

i 

Posing 

88 41,5 

280 50,0 E 

9,6 

“0,3 

Thirlstem 

114 44,8 

50,0 

13,0 

6,0 

Cham 

193 17,5 

47,6 

“17,0 

73,6 


Station A. 

Xzr:93,4331 ¥=3,4241 ii=5',26 

Piesseck 

Badersbeig 

Ziiltenberg 

Neudoif 

Melkendoif 

Plassenburg 

M9eggenaorf* 

X=:33,l7li ¥=-43,8464 u=-63^,22 

Platthng 

Bogenberg 

Michaclsbuch 

Rettenbach 

Slraubing 

Deggendiorf 

MMiMUngen* 

XZZ2 1,2586 ¥=34,3995 u=48S87 

Steinheim 

Hdchstadt 

Schnet/heim 

Deisenhofen 

Bergheim 

IWddingen 

Lauingen 

Aislingen 

MB€»ni$uwSrih» Station A 

X=:27,8066 ¥=24,7085 ii=35',38 

Donauwdrth, Pf -Th. 
Donanwdith, Kl -Th 
Augsburg 
Munster 
Heisesheim 


334 5o,9 
59 18,7 
114 10,0 
140 10,9 
105 44,0 


129 28,3 
68 7,8 

107 52,3 

108 18,9 
78 56,4 


279 21,8 A. 

21,6 

31.7 

21.7 

2i,6 


233 25,9 E | 
26,2 
26,0 
26,0 
26,3 


48 42,8 234 0,8 162,3 -169,4 


293 44,7 
299 20,3 
303 41,7 
316 10,2 
13 46,5 
30 23,6 
I 103 43,8 
167 56,3 


108 45,8 A 
45,8 ' 

46,3 

45.8 
45,5 

46.1 

46.8 

46.2 


94 4,4 183 50,0 E 

93 21,9 51,0 I 

191 6,5 19,7 

127 16,2 49,9 

166 8,5 46,0 


cpci^x^ 


Dir^ctions-WinUel upd ColUmation 


Stationen in Bayern 


Stationen iind Miren 

Bcrechnete 
Directions - 
WinJcel 

Colliination 

(leg 

Tlieodohtew 

Aenderung’ fdr 
-j-OjOl in cler 
Alisc X 1 Ord Y 


o / 

0 i 

/ 


Oberdorf 

226 16,7 

183 49,1 E 

-7,4 

6,4 

Tapfheim 

123 5,7 

50,5 

7,2 

4,5 

]^ionfnuworMhn Station B 





X=27,6&79 ¥=24,8162 u=35',54 





Hol/en 

18j9 12,8 

84 45,7 E 


6,2 ' 

Meitingen 

189 15,9 

45,7 

-1,8 

11,4 ■ 

Donauwoith 

70 18,8 

45,9 

112 6 

-38,01 

Tapfheim 

122 30,9 

45,8 

72 

4,5 

Oberdorf 

228 51,9 

45,8 

-7,4 

6,4 ' 

Unterpeching 

238 37,2 

45,5 

-7,0 

4,3 1 

Heisesheiin 

168 6,0 

45,6 

3.2 

15,1 ^ 

As bach 

211 53,4 

45,8 

-8,5 

13,9 , 

KMonaiuwortH. Station D 





X= 27,8198 ¥=24,7667 u=35',47 




f 

Holzen 

188 29,8 

289 41,7 A 

-0,9 

6,1 

Mertangen 

187 88,0 

4),e 

-1,5 

11,0 

TapfKeiav 

123 41,3 

42,0 

6,9 

4,6 

Oberdoi’f 

226 43,1 

41,2 

-6,6 

6,6 

Unterpeching 

236 43,8 

41,8 

-6,8 

4,5 

Aislingen 

134 14,0 

42,7 

1,7 

1,7 

Donauworth 

95 37,7 

46,6 

81,3 

9,8 

Wveyising, Station A. 





X=I2,3067 ¥=-5,2012 u=-7',35 





Muinchen 

157 5,3 

8 21,8 E. 

1,0 

2,4 

Ai^fkirchen 

223 0.2 

22,1 

-4,0 

4,3 

^ Freysing, St Georg 

313 42,2 

21,9 

-94,4 

-90,0 

Vrey^in&» Station B 





X=12,2125 ¥=-4,8902 u=-6',91 





Munchen 

158 10,7 

346 19,8 E 

0,9 

2,5 

Giggenhausen 

118 22,8 

20,4 

10,4 

5,8 

JPreg9ing* Station C 





X=12,2903 ¥=-5,1743 u=-7,31 






cccLxxr 


Dirtections-tVilikel ithd CoHSndatWn. 


Stationen m Bayern' 


Stationen und Miren. 

Berechnete 

Directions- 

Winkel 

Collimation 

(les 

Theodoliten 

Aenderung fiiir 
-{-0,01 in der 
Al?s<?X|0rdT 

Munchen 

o • 

157 10,1 

o / 

104 10,1 A 

i 

1,0 

i 

2,4 

Aufkii chen 

223 18,3 

10,2 

-4,0 

^ ; 

Fieysing, sudi Domth 

287 35,0 

10,3 

-97,9 

-30,4 i 

W^ssen* Station B 





Xzz-27,1900 Y=28,1013 ii=:38^38 





Anerberg 

351 32,5 

65 3,4 E 

-0,6 


Waltenhoft n 

319 50,9 

2,8 

-15,4 


Schwangau 

298 32,2 

3,2 

-25,3 

-14,4 

St Colmaii 

293 44,5 

3,0 

-18,4 

-8,4 

Filssen 

38 29,9 


114,3 

-141,8 

V^ikssenm Station D 





X=-26,9256yzz28,0363 ii=38,29 





\iieibeig 

351 43,5 

245 59,1 E 

-0,6 

-4,3 

St Colnian 

285 43,7 

59,1 

-21,4 

-6,0 

Schwangau 

287 7,4 

58,8 

-32,3 

-9,8 

Walteiihofen 

313 53,4 

57,3 

-21,2 

-20,4 

Fusseii, Schlosathiirm 

129 55,1 

246 0,3 

118,4 

97,7 

Fusscn, Gott Th. 

191 52,8 

246 19,4 

-78,7 

461,5 

Station E 





X— -2*7)3105 y=:27,9740 u=38',21 





Hohenpeissenberg 

318 29,4 

50 37,0 A* 

-1,5 

-1>7 

# ^ j 1 

Auerbeig 

352 31,9 

37,0 

-0,5 

-4|r 

St Colman 

299 23,9 

36,3 

-18,2 

-10,3 

Kappel 

68 59,9 

36,8 

5,5 

-2,2‘ 

€iai9herg* *) Station a 





X=:-l 5,3826 y=:-4 9,3748 u=-68',07 



1 


Vorderstaufen 

106 52,7 

85 11,9E. 

3,7 

1,1 

Sta Johann 

■ 9«i 48,7 

11,5 

5,6 

0,7 

Weildorf 

71 47,7 

11,2 

4,0 

-1,3 

Tntnionmg 

43 11,8 

13,2 

1,4 

-1,6 

Teisendorf 

78 6,6 

11,5 

3,8 

“0,7 

1 Petting 

62 45,2 

11,6 

2,8 

-1,5 

1 Ddching 

59 54,9 

11,8 

2,0 

-1,2 

1 *) Gaiiberg lit in dieser Tabelle aufgenommen, weil die Collmation aait Bayeti- 


•bhen Trunjfiilationi-Pimcten algeleitet weiien mu»»te. 


CCCLXXII 


Directions- Winkel iind Collimation. 
Stationen m Bayern. 


Crmsoerg* Station B 

Xz:-15,3866 Yz:-49,3692 uzi-68,06 

Vorderstaiifen 

Waging 

Tittmoning 

Teisendorf 

Petting 

Station B 

X:r:43,5386 Yz:7,1036 u=:10,33 

Grosshobing 

Rockenhofen 

Landerzhofen 

^iUkuithurg. Station A. 

X=;15,3900 Y=40,7019 uz:57',59 

Ochscnbrunn 

Untermedlmgen 

Grosskotz 

Kleinkotz 

Deffingen 

Gundelfingen 

Gunzburg 

Langenau 

Crunitbwg* Station B 

Xzzl5,2882 Y=41,8390 ii=59',20 

Gunzburg 

Denzingcn 

Kleinkotz 

Gundlfingeii 

IjCinheim 

Eberbach 

Deubach 

Hochwang 

Madlingen 

DiUingen, Jesuitenth* 
€runi^enhausen* St at A* 

|Yzr46,8307 Yz=25,5960 u=37',33 



106 51,9 
64 5,0 
43 10,3 
78 5,0 
62 43,3 


60 44,3 
6 40,6 
287 20,2 


284 10,0 
247 43,8 
214 33,0 
322 17,0 
254 21,1 
220 0,9 
217 35,1 
209 36,4 
337 51,5 
307 19,2 


283 22,5 E 

22,2 

20,9 

22,4 

22,4 


16 16,6 E 

16,0 

16,1 


175 

10,6 

4 47,5 A 

0,8 

9,0 

355 

34,2 

47,1 

-1,5 

-5,5 

172 

12,0 

46,0 

2,0 

14,8 

185 

14,3 

47,5 

-1,5 

16,9 

196 

7,4 

47,1 

-9,7 

38,1 

331 

23,5 

47,0 

-3,2 

-5,7 

74 

53,8 

53,2 

89,7 

-23,8 

68 

22,2 

47,7 

5,6 

-2,3 


18 56,3 E 

55,9 

56.0 

56.6 

56.1 
56,3 

55.9 

56.9 

56,5 

56.7 


CCCLXXIII 


Directions-Winkel und Collimation. 
Stationea in Bayern. 


Statiotncn nnd Bliren 

Berecbnete 

Directions- 

Winkel 

Collimation 

des 

Theodoliten 

Aenilerang- filr 
-|-0,01 in (ler 

Absc X 1 Orel Y 


O ‘ 

0 i 

; 

t 


' Grafenstoinberg 

Hauiidorf 
Laubenzetl 
Oi nbau 
Morschach 
Wald 

Grosslellenfeld 

JHlmaff* Station A 

X=:l,t083 356911 zI-27^tl 

Manenbeig 

lleehtniehrmg 

Koseiiheim 

Kiiclueit 

Gnosstttt 

vStation A 

2^=65,5025 y=:4, 53 15 11=0', 74 

Nurnbeig 
Ottensoos 
llei chensclnvand 

Mersib^rwcH* Station B 

X=65,5025 Y=:4,531o wz:6^74 

Ndrnbeig 

Otten‘ioos 

Laiif 

Hohenstein 

MMachJb^W'Om Station A 

:z:-13,9124Y=:-34,6678uzi-48',00 

Traunstem 
St Johann 
Inzell 

MoeMerg. Station B 
X=-13,9070 y=-34,6590 u=-47',99 
Traunstem 


310 58,0 224 51,8 E “11,0 

347 31,5 50,9 -2,6 

7 30,8 50,1 3,9 

48 35,4 50,6 6,4 

60 22,9 47,8 10,7 

65 12 4 49,7 20,2 

93 13,3 51,0 9,1 


170 27,2 214 42,7 E 

159 56,7 42,6 

173 49,2 42,3 

195 6,7 42,7 

179 39,4 42,7 


103 34,0 218 23, IM 3,0 

94 21,5 24.4 13,4 

94 23,5 24,7 20,3 


103 34,0 104 9,4 E 3,0 

94 21,6 9,6 13,4 

94 2,3 9,7 20,3 

2 19,4 11,4 0,4 


10 15,7 274 59,6 E 4,5 

218 29,1 59,5 -17,3 

210 21,5 59,6 -4,6 





CCCHLICIV 



Stationen iind Miren 


Beredmete Collimation Aenderung fur 

Directions des -j-OjOt iii der 

TheodoLten ^ y 


In/ell 

Nussdorf 


219 23,8 
32 5,0 
343 11,2 
343 52,1 


52 0,1 A 
0,8 
0,8 
0,6 


MMornie» Station A« 

X=-23,5179 Yz=16,4863 u=22',60 


Hohenpeissenberg 11 17,0 323 24,9 A 0,9 -35,6 


WMoHen^peinsenUbew^g* S t A 

X=-16, 0038- ¥=17,9725 u=24',81 


UoHew^ei9uenJbew*g. St B 

X=-16,0267 ¥=17,9698 ii=:24',80 


Auerbeiff 


Hoheni^ei99e'nlberg. S t. c 

x=-l 5,9997 ¥=18,0688 u=24',94 


Andex 

Inning 

Tettenschwang 
Eck der Kirche 


MMo¥%enpei99enherg. S t D 

X=-l 6,0058 ¥=17,9765 u=:24',81 

Auerberg 

Andex 

Inning 

Pahl 

Diessen 

Station A 
Xir-l^saa^ 3S=-4;0933 ni:-5',54 


326 14,3 


108 45,3 .101 26. IM 


3^5 45,9 62 27,6 E 

340 35,7 27,6 

358 24,6 27,6 

257 2.9 25,9 


-1,9 . -2,9 


25,9 -408,2 


108 53,3 129 53,8 E 

326 13,7 53,5 

340 57,8 53,5 

312 57,4 54,5 


Directions-Winkel imd CoUinaation 
Stationen: m Bayern. 


CCCliKIty 


Stationen und Miien 

Berechnete 

OirectionR- 

Winkel 

Collimution 

(leg 

Tlieodohten 

Aenderung fiir 
-j-OjOl in iler 

Abic X 1 Ord Y 


0 4 

0 4 

4 

t 

Jarsberg: 

68 23,9 

93 58, 4M 

15,1 

-5,9 

Allerheiligen 

196 23,4 

584 

-3,7 

12,6 

Warngau 

200 17,5 

58,5 

-5,2 

14,4 

JBlantburg, Station A 

X=-7,e290 Y=;34,6914 u=o0',73 





Kubelberg 

350 42,1 

160 25,4 B. 



Pot74berg 

335 28,6 

25,2 

-0,6 

-6,4 , 

Einoderstrasse, N St 

192 57,2 

25,2 


16,6 

Momburg Station B. 

X=;-7,6469 ¥=34,7295 u=50',78 





Eluoderstrasse, N -St 

194 8,4 

228 16,3 E 

-4,1 

16,6 

MitnmensiaM Station A 

X=-27,5251 ¥=43,7125 n=59',62 





Ekaits 

342 0,5 

69 7,9 M 


-It 5 

Rettenbcrg 

292 30,9 

7,3 

- 10,2 

‘-7,1 

Rottach 

314 57,7 

7,1 

-6,7 


Bichl 

4S 45,8 

6,2 

21,6 

-21,1 

Raiihenxell 

286 8,3 

6,0 

, *-44,7 

-11,0 

Untcr-M eisel*Jtein 

31|0 9,6 

6,5 

■"14,6 

-12,3 

Martinszell 

326 28,5 

7,0 

-4,5 

-7,2 

Station A. 

Xiz30,2l48 Y=4,8124 uz:6',91 



1 

i 

1 

Ka^hariiiaberg 

284 55,5 

156 2,6 A. 

-9,7 

-2,5 1| 

' Gerolfting 

no 52,0 

2.5 

12,7 

4,8 

Kdisrhing 

306 19,7 

2,5 

- 10,1 

-6,5 I 

Moiling 

270 4,6 

2,2 

-15,9 

0,0 1^ 

Granietsheim 

45 3,3 

3,1 

2,7 

98,8 If 

Ingolstadt 1 

178 28,9 

154 55,6 

10,5 

-IO56 1 

Mai»er9ttiuMem» Stat. A 

X=-.l,5197 Y=::21,g777 11=3^,14 





Potzberg- 

68 26,0 

333 5S}5M. 

4,0 

-1,4 

^ Mo i lantern, N -St* 

354 20,4 

54,8 

-5,4 

-54,9 

Kaiserslautern 

m 

234 55,3 


-43,0 

33,5 




CCCLXXVI 



Stationen uiid Miren 


Beiechnete Collimation Aenderung fur 
Directions- des -1-0,01 in der 

Winlcel Theodohten ^ y 


Mlaiserstautern* St at C 

Xzr-0,9011 Y=;il,8l64 ii=:32',13 

Kaiserberg, N -St 
Pot/beig 
Kaiser slautein 
Otterberg 

Miaufbeum. Station A 

Xzr-12,1566 Yzr30,6014 ii:=:42',36 

Schhngeii 

Fiankenried 

^ Miauf^eum^ Station 

|X=-12,0240 Yz:30,U47 tii=41S73 

Leinau 
Hit schzell 

MempMen^ Station A. 

Xzz-l 9,4385 Yzi40,2436 ur:55',31 

Reichol/ned 

Probstried 

Lenzfned 

M.ewkptev%% Station E 

Xr:-19,4432 Y=40,2532 ii=55',33 

ReichoUned 

Manenbeig 

Lenzfned 

Kempten 

MempMen* Station F 

Xz:-19,5950 Y=:40,6170 ii=55',83 

Sailing 

Hochvogel 

Lenzfned 

Manenbeig 

Hochkreut 


174 20,4 220 28,4 A 

72 14,9 29,9 

203 11,1 30,0 

343 53,1 30,0 


357 26,0 179 35,9 E 

255 10,0 38,6 


22 35,6 120 4,8A 

210 36,6 11,8 


25 57,4 19 22,4 E 

355 34,6 22,7 

285 29,4 22,1 


25 49,9 73 35, 9M 

93 41,1 36,0 

285 39,7 36,1 

47 42,0 35,0 


237 36,3 292 48,6 A 

193 24,8 48,6 

288 17,1 48,7 

86 54, g 50,2 

286 5,3 48,8 


3,0 -6,4 

-0,5 -7,7 

-51,3 -14,1 


3,0 -6,3 
23,7 1,5 

-50,5 -13 9 
71,2 -64,0 


CCCLXXVII 


Directions-Winkel iind Colliinatiou 
Stationen m Bayern. 


Statjonen mid Mneii 

Berechnete 

Directions- 

Winkel 

Collimation 

des 

Tbeodoliten 

Aenderung- fur 
“f-0,01 m der 

A6sc X 1 Ord Y 

Kempten, St Loienz 

o < 

345 1,2 

O i 

292 48,1 E 

t 

-78,1 

mi 

Kenipten, Bmghalde 

293 36,9 

48,1 

-7,4 

24 

Mempten. Station B 

X=-19, 5339 ¥=41,6939 u=57',31 





Hochkieut 

282 23,2 

98 57,8 m 

-6,1 

-1,3 

JBLetnpien, Station C 

X=-19,5321 ¥=41,6989 u=j7', 31 





Haldenwang 

327 56,8 

264 18,5 E 

-4,1 

-6,5 

Berwdng 

314 11,0 

17,9 

-6,5 

-6,2 

Dm dch 

241 44,2 

17,2 

12,1 

6,5 

JS.OCftei» Station A. 

X=-23,2663 ¥=6,6835 u=9'.17 





Kochel 

358 55,1 

264 19,6E. 

-1,5 

-79,1 

Benedictbeurn 

338 14,5 

19,1 

18,7 

-1,3 

-10,7 

Bichl 

337 40,2 

-3,6 

-8,7 

Schledoif 

7b 3,8 

19,0 

21,2 

-5,3 

Station A* 

X=-22,5301 Y=16,7908 u=:23',41 





Muniau 

276 18,2 

34 12,6 E 

-6,9 

-0,8 

Ando's: 

343 43,2 

12,3 

-0,7 

-2,1 

Ohlstadt 

255 47,8 

12,0 

-5,5 

1,4 

Seehdusen 

284 57,1 

6,5 

-7,4 

^2,0 

Kohlgrub 

10 43,8 

20,2 

59,4 

-346,0 

S t a 1 1 o n A j 

Xz:-3,9398 Yzi22,1561 u=30'j89 





Obeiigling 

67 36,8 

145 26,9 E 

12,6 

-5,2 

Obcimeitingen 

27 50,6 

26,8 

3,2 

-6,0 

IJntermouingen 

23 46,2 

26,8 

2,4 

-5,5 

Kaufenng 

0 24,8 

26,7 

-0,1 

—19,4 

Weil 

334 50,2 

26,7 

-9,4 

-4,4 

Bamsach 

297 26,0 

27,3 

-4,9 

-9,5 

Leeder 

162 33,7 

34,7 

1,7 

5,5 

Station A^ 





X=:18,6027 Y=:-18,0645 u=-25',67 




1 


48 


coeiiX;|:vni 


uad CoUwnatipa. 
Sitat^o^ien m Payeriji* 


Station en nnd Miren 

JBerechnete 

Directions- 

Winkel 

Collimatioa 

(les 

Theodoliten 

Aenderung fur 
-|-0,0l in (ler 
AbBcX I On! Y 


AUheiift 

Ergolduig 

Landshut 

Reichertsdoif 

Meerskofen 

Bruckberg 

Mtqmgenbanaeh Station A 

X=-l 9,2352 Y=8,6337 u=:12',58 

Minfeld 

Hatzenbuhl 

Laijgen,kdndel 

S t a t C 

X=:-19,2429 Y=9,2003 uzzl3',41 

I Langenkandel 

Jockgnmm 
Rh^inzabern 
Hatzeiibuhl 
i Hayna 

Minfeld 
Herxheim 

Eiav^fen. Station A. 

X=-9,0311 Y=-43,4184 u=-80',40 

Vprdarstaufen 
I Salzburghofen 

' BergKana 

Muhin 

1 Laufen 

MiiehMenfeis* Station A 

X=95,58S4- Y=1 5,4282 u=23',77 

Staffelberg 

StafFel«tein 

Banz 

Lichtenfels, ^hurnh 
Masteifeld 
Machelau 
Ljchtenfels, Sign 


329 22,1 
347 34,9 
25 26,8 
67 26,6 
339 29,0 
9i2 41,5 


245 24, 8M. 
25,5 
24,7 
25 1 
25,2 
25,0 


108 0,2 162 35,3 R| 22,1 

305 11,9 35,1 (-12,2 

271 26,0 34,9 -112,4 


271 0,2 
273 48,4 
296 41,0 
298 33,7 
327 51,7 
118 2,6 
335 15,1 


222 24,3 A, 
25,0 
24,5 
24,8 
24,8 
26,4 


164 

35,9 

318 48,8 E 

1,0 

3,6 

203 

49,2 

48,6 

-3,0 

6,7 

213 

10,0 

48,3 

“3,3 

5,1 

208 

38,5 

48,3 

“2,3 

4,1 

285 

22,4 

319 0,7 1 

-139|1 



151 49,8 
132 41,5 
105 3,1 
44 35,5 
220 55,1 
303 17,9 
48 35,0 


326 2,3 
2,0 
2,1 
17,0 
2,0 
1,7 
2,5 


34, a -30|3| 


C 4 ? Ol 




Direction8‘Wiiikel und Oolliiiia.tion. 


Statiotien in Bayei^h. 


Stationen und Miien, 

Berechnete 

DirBctions- 

Winkel 

Collimation 

deg 

Tbeodoliten 

Aenderu 
4-0,01 
\Uc X 

ng filr 
in der 
OrdY 

JLindauB Station A 





X=-27,3908 y=60,9839 u=83',07 

o * 

0 ^ 

1 


Wasserburg 

60 31,3 

217 37, 6E 

15,9 

-8,9 

Reutm 

301 31,9 

31,8 

-26,4 

-16,2 

MAnttaw. Station B 

X=-27,3883 T=60,9752 u=:83',0e 





Wasseiburg 

60 43,0 

69 43,7M 

15,8 

-8,9 

Hoyerberg, c 

14 16,6 

45,6 

9,8 

-39,2 

Hoyerberg, f 

14 10,1 

45,4 

9,9 

-39,2 

MAndlau, Station C 

X=-26,5672 ¥=61,1808 u=83',40 





Reutm 

257 49,4 

219 53, 6M. 

-28,8 

6,2 

Lindau, kath« Kirche. 

204 27,8 

53,3 

-14,7 

32,4 

MiiwdlaUm Station D 

X=-26,5599y=:61,1894 u=:83',41 





Reutm 

257 30,1 

307 49,4 E. 

-28,6 

6,7 

LindaU; prot Kirche 

206 13,4 

49.3 

-15,6 

31,7 

Lindau, kath* Kirche 

204 44,8 

50,0 

-14,7 

32,0 

MAnaau^ Station. £ 

X=3.26, 5682 y=61, 1837 uz:83',40 





Bregenz 

217 1,0 

279 51,8 A 

-6,3 

7,0 

Reutm 

257 64,1 

51,6 

-28,7 

6,1 

Wasserburg 

85 54,3 

61,5 

23,8 

-1.7 

Lindau, prot Kirche 

206 8,2 

62,2 

-15,6 

32,3 

Lindau, kath Kirche 

204 38,7 

52,9 

-14,8 

32,3 

J&lftiiatCt Stat F. (Jul 9)* 

X=-26, 5639 Y=61, 1865 u=:83', 40 | 





Bregenz 

217 0,6 

’b87 57,1 a 

-6,3 

7,1 

Reuiin 

257 43,5 

57,5 

-28,6 

6,2 

Wasserburg 

8« 4,1 

57,3 

6,6 

-1,6 

Lindau, prot* Kirche 

2016 10,4 

57,5 

-15,6 

31,9 

Lindau, kath. Kirche 

204 41,4 

mmrm 

-14,7 

32,1 



CCCLXXX 


Directions- Winkel imd Collimation. 

Stationen in Bayern, 


Statioacn und Miic 


Eiimtiatu, Station G 

X=-26,5677 Yzr61,1785 u=83^42 

Lindau, kath Knche 
Lindau, prot. Knche 
Rohi schach 
lieutin 
Brtgenz 

Ijuawigsiiafen^ StationB 

X- -0,1027 Y=0,8985 uz:l',32 

Rheingonheim 

Mannheim 

Oggeisheim 

Mehbociis 

Mewimingenrn Station A 

X~z:- 7,1377 y=44,6828 n=62S06 

Beningcn, Th 

Beniiigen, Kapelle 

Woiingeii 

Biixheim 

Thnn^elheig 

Beikheim 

Memniingen 

Obeiophngen 

Miegffach. Station B 

X=-16,6821 Y=-8,6253 n=:~U' 90 

Weyern 
Miesbach, Port 

Miesbaeiu Station C 

X=;-17,6054 Y=-.8,9908 ii=:~12',40 

Weyern, Thurm 
Weyern, Linde 
Geoigenned 
Waal 

Hohenkirchen 


Berechnete Collimation 

Diiections- ties 

Winkel Theodoliten 


204 21,0 

205 60,6 
114 33,0 
257 49,4 
216 56,9 


49 11,1 A 
9,1 
8,7 
9,9 
8,3 


166 49,0 295 15, OA 
276 31,2 15,2 

80 51,2 14,9 


242 6,7 

248 10,2 
196 10,9 
55 3,2 

231 47,3 
44 30,7 
282 38,0 
25 30,0 


23 23,8 
53 44,0 


23 23,6 
20 55,9 
97 39,6 
69 24,9 
16 17,1 


136 35,9 A 
33,5 
32,9 
32,8 

34.3 
33,1 
34,0 

33.3 


216 39,6 M. 3,9 
62,2 125,4 


253 12,9 A 
12,8 
13,1 

13.8 

12.9 



-23,5 12,3 

-29,9 11,8 

-3,3 11,3 

17,2 -12,0 
-9.1 7,1 

5,9 -6,0 

■119,0 -25,7 
4,1 -11,3 




Directions-Winkel und CoIUmation. 
Stationen in Bayern. 


CCClrXXXI 


Stationen und Miren 


Mnea^aehm Station D 

X=-17,6046 y=:-8j9912 nzz-.l2',4 

Weyein, Thuim 
Weyern, Linde 
Wendt Istem 
Waal 

Unter darthing 

MieahaeH Station K 

X=-16,1942 Y=:-9,255t ii=-12',7 

Rosenheim 

Inschenbeig^ 

Schonau 

Grosshohenram 

Frauenried 

Mia%aeii^eimn Station A 

Xr:-4,1812 y=34,9808 ii=:48',73 

Nassenbenrn 

Helchenned 

Mindelau 

AUensteig 

Mindelheim 

S t a 1 1 o a B 

X— -4)3446 Y— 34,9145 un48',64 

Nassenbenrn 

Mindelau 

Altensteig 

Mindelheim 

Unteregg 

Salgen 

Kirchheim 

MumaUrn Station A 

X=:-21,7519 Yr:l2,1477 ii=16^68 
Aidhng 

Hohenpeissenberg 
Mu mail 
Seehausen 


Berechnete Collimation || Aenderung fur i 
DiiecOons- des +0.01 in tier 

I TPIlPnfl rtllf’ATl II 

ixneoaoilten X | Orel Y 



23 24,1 

234 3,7 E 

3,0 

-6,8 

20 56,3 

4.2 

2,3 

-5,9 

238 59,9 

2,9 

-4,9 1 

3,0 

69 26,0 

6,3 

11,5 ' 

-4,4 

25 2,7 

4,5 

2,3 I 

-4,9 


288 3,2 

325 49,7 A. 

-3,7 

-1)1 

313 1,4 

48,8 

-10,0 

-9,4 

334 49,2 

48,8 

-1,8 

-3,9 

349 15,2 

49,1 

-LO 

-5,4 

277 35,4 

53,1 

-71,2 

-9,3 

326 30,1 

140 48,3 A 

-10,3 

-15,6 

212 25,5 

48,4 

-6,8 

10,7 

239 28,8 

48,9 

-14,4 

8,5 

227 19,9 

48,5 

-9,7 

8,9 

283 26,9 

49,9 

-79,9 

-18,6 

330 48,0 

307 33,7 A 

-8,5 

-15,4 

242 41,3 

33,3 

-16,0 

8,2 

229 6,0 

33,5 

“10,7 

9,2 

307 34,2 

32,8 

-61,2 

-49,2 

172 43,5 

33,5 

1,2 

9,1 

359 45,6 

33,7 

0,0 

-8,2 

0 62,4 

33,6 

0,1 

-5,5 

310 53,2 

285 55, 7E 

-11,2 

-9,8 

45 30,6 

52,1 

3,0 

-3,0 

225 17,2 

54,8 

-71,6 

71,2 

41 0,4 

53,6 

44,5 

-50,9 


CCCLXXXII 


Directions- Winkel nnd Colliraation. 

Stationen m Bayern. 


Stationen und Miien 


IVeuhurg a d S t a t A 

jXz:28,9532 Yz=12,0l05 


Berechnete 

Directions- 

Winkel 


Collimation Aenderung: fCir 
(lea -j-OjOl in der 

Theodohten X jOrd Y 


Berg im Gau 

198 

12,1 

268 44,3 E 

-2,0 

5,9 

Laiigenmoosen 

183 

29,1 

’44,2 

-0,3 

5,2 

Ried 

9 

29,2 

47,8 

23,5 

-145,6 


Weuen^urg ^ W Stat a| 
X=57,3711 Y=:.25,4687u=:- 37',59 
Penting 

j Schwarzhofen 

Katzdorf 
Mitteraschau 
Neuenburg 

NeumarHM* Station A 

Xz:53,9759 Y=:2,8033 uz:4',12 

Berngau 

Neumarkt 

Pelling 

SuUburg 

Moning 

Seligenporten 

NeumarhM. Station B 
Xz:53,9953 Y=;2,7912 ii=:4',l0 


130 24,6 
40 42,4 
59 59,8 
16 46,1 
29 8,3 


109 56,5 
64 43,8 
66 12,0 
151 47,0 
107 22,8 
103 10,1 


264 49,6 E 
50,2 
50,4 

50.2 

52.2 


299 58,1 A 1 
58,1 
58,0 
58,0 
57,8 
57,7 


JXfeummw^M* Station 0 
X=64,2420 Y:=:3,1587 ii=zi\U 
Hofen 

Neumarkt, Pfarrkirche 
Neumarkt, Hofkirche 

Neu$taM a- d JSf» S t a t A 

X=-6,0500 Y=:10,0450 ti^l3S96 


St, Helena 

249 

23,8 

55 27, 6M 

-44,4 

16,8 

Berg 

25 

5,8 

27,6 

4,6 

-9,7 

Berngau 

110 

13,6 

27,7 

11,3 

4,2 


162 

48,6 

290 36, 7A 

2,1 

7,0 

75 

43,0 

37,0 

71,9 

-18,1 

65 

6,2 

» 37,2 

84,1 

-38,9 


OTCLITOHI 


Directions-Winkel und CeUimatxon 
Stationen m Bayern 


1 Stationen und Miren 

fiereclinete 

Directions- 

Winkel 

Collimation 

des 

Tlieodoliten 

Aenderungr fur 
+0,01 in der 

Abac X 1 Ord Y 

Hassloch 

0 i 

272 40,9 

0 ' 

287 8,6 E 

/ 

-9v2 

i 

1 -fl»r4 

Musbach 

295 32,6 

8,6 

-26,7 

-12,6 

Speyer 

258 5,b 

8,5 

-3,5 

0;7 

Bnghansen 

249 46,9 

8,0 

-3,6 

1,3 

Heiligenstein 

246 12,5 

m 

-3,0 

1,6 

2¥eusiaai n €t iV. Stat B 





X=:-6,0350 Y=1C,0160 u=13',94 





Hassloch 

272 28,2 

355 33,6 

' -9,3 

-0 4 

Musbach 

295 29,4 

32,9 

-27,3 

-13,0 

Speyer 

257 58,2 

33,9 

. -3,4 

0>1 

Geinsheim 

234 20,6 

33,6 

-6,1 

4,1 1 

Niederhrtchstadt 

204 15,5 

33,5 

“2,3 

•T-Syl 

Uambach 

167 45,4 

33,2 

6,1 

28,0 

l^Hkm^vkherQ Station A 





X=62,6235 y=16,1641 u=23',97 





Nm nberg 

288 40,0 

75 35,4 A 

-41,3 

-13,8 1 

Fuith 

56 6,6 

34,2 

11,9 

-8,0 

Poppenreut 

39 2,2 

34,5 

11,7 

-14,5 

Zirndorf 

98 24,4 

34,4 

11,0 

1,7 

Rosstall 

116 22,0 

315,1 

5,3 

2,6 ^ 

Kalkreut 

333 19,1 

U,3, 

-2,8 

-5,5 ! 

Station B 





Xz=6Z,65lO y=l6,l721 iiz;23',98 





Poppenreut 

39 23,2 

104 67.7, A. 

12,0 

-14,6 

Fiirth 

56 32,3 

57„5 

12,1 

-7,9 

Nurnberg, Festung 

286 34,9 

57,2 

-41,8 

-12,3 

Nuinbeig, St Loren/ 

262 38,1 

57,1 

-42,1 

5,3 

Grossgrdndelbach 

18 44,1 

57,3 

2.a 


Station C. 





Xz 562,6633 ¥=16,1007 u=23',?9 





Giossgruudelbach 

19 42,2 

131, 36,3rA. 

3,0 

-8,2 

Poppenreut 

41 11,7 

36,7 

12,2 

-13,9 

1 Fiirth 

57 38,0 

36,7 

11,9 

-7,7 

1 Nurnberg, Festung 

287 7,8 

37,0 

-45,2 


1 NUinberg, St* Loienz 

261 3,2 

36,8 

-45,2 

7,0 



CCCLXXXIT 

Directions-Winkel und Collimation* 
Stationen in Bayern 




Directions-Wiiikel und Collimation 
Stationen m Bayern 


CCCLXXXV 



Berechiiete 

Collimation 

Aenilerung: fur 

Stationen und Miieii 

Directions- 

(les 

-j-0,01 in <ler 


WinJkel 

Tlieodoliten 

Al)sc X 1 Old Y 


Schardenbeig 

Fieunbeig 

Kf'llbeig 

Strasskirchen 

JPeimng. Station A 

X=-16,0898 ¥=20,8881 ii=:28S99 

Hohenpeissenbei g 
Peitting 

JPfaffewJhafewB* Station A 
X=19,2887 ¥=2,1251 u=3',02 


200 8,5 272 8,8 A 

246 49,8 9,1 

284 47,7 8,8 

353 21,0 8,7 


-3,9 10,6 

-18,7 8,0 

-12,3 -3,3 
-1,5 -13,5 


271 21,6 


6,1 EJ -11,8 


Uttenhofen 

303 

24,8 

183 37,9 A 

-21,7 

-14,0 

Kleim eichci tshofen 

325 

45,3 

38,3 

-11,1 

-16,2 

Fdi nbach 

270 

47,6 

38,3 

-71,5 

111 

Rcichei tshausen 

180 

35,8 

37,6 

-0,1 

9,9 

Niedcrsche>ein 

151 

35,0 

37,6 

12,1 

22,5 

Kloster Stheyeui 

139 

37,9 

38,0 

8,5 

10,0 

Hainipei tshofen 

356 

38,8 

38,5 

-2,8 

-51,2 

Pfairenhofen 

177 

33,8 

38,3 

2,3 

51,4 


M*ir§»M€99eniif. Station A 

X=.13, 5309 ¥=26,4451 ii=38',50 

Husterhdhe, N.-St 
Pnmasen/ 

Station A 

jX=:40,6727 ¥=-56,9310 u=-82^65 

llinchnach 

Lusen 

Perlesreut 

Schonberg 

Megew^m Station A 

X=39,2315 ¥=-49,1968 ii=-71,27 

Eachel ! 

Lusen 


16 16,4 285 49, OM. -17,6 

53 51,5 48,1 -100,6 


104 22,2 220 39,8 A.i 


244 33,8 
191 15,3 
167 12,7 


280 

34,1 

131 35,0 A 

-4,3 

-0,E 

268 

19,9 

34,9 

-3,0 

0,1 

65 

4,6 

35.1 

12,1 

-5,6 



CCCLXXX¥I 




Stationen iind Miren 


Station A 
X=-.19>5754 Yzi-41,9453 h~-57',85 
St Zeno 

Reichcnhall, Aeg K 
Reichenhall, Pf K 

WLosevkUeiim. Station R 

X=:-.13,2201 Yz;^18,2734ii=-25',30 

Lit^eldoi f 
KleinhohenitUn 
Wejern, Linde 
Weix 

luschenbeig 

Bang 

Marienbers: 

All 

Westerndoif 

aP S t a t A 

Xc:b9,7888 Y=43,U19 uzr63',55 

Lentz endo if 

Leutzenbiunn 

Gaitenhofen ) 

Stein feld 

Ornbach 

Neusit/5 

^aiMing^ Station A 

X=-28,6099 ¥=26,4084 u=36',06 

I Hochvogcl 

Hohenpeissenbexg 

Andex 

I Aueibeig 

Sehongau 

^alsnhuvg. St at A. (Oct. 10) 
X=:-15,5078Y=-4 6,8892 «=-6i',91 
Sl Joh^ann 


Berechnete Colhmation Aendeitnig fur 
Diiections- ties 4,0,01 an del 

Winkel Tl.eo<Iohten X | Oul Y 


330 49,5 102 57,0 A -27,2 - 47,7 


25 1,0 

91 14,4 


148 29,3 
70 18,1 
86 45,5 

137 41,8 
99 58,1 

138 6,1 
18 14,0 

119 12,2 
130 48,3 


121 8,1 
106 46,1 
346 41,4 
331 31,0 
348 13,1 
237 45,4 


124 39,3 
326 12,3 
326 13,4 
2 53,8 
339 56,3 


88,1 206,7 

263,3 7,4 


151 41,2 A 
42,7 

41.3 

41.4 
40,9 
38,2 


99 30,9 203 20,7 A. 


CCCLXXXVIl 


Directions-Wiokel imd CoUimatio!!. 


Statiouen in Bayern. 



BeTCclinete 

Colli niation 

xlenderung fm 

' Stdtionen und Miren 

il 

Directions- 

(les 

-f-0,01 in tier 

Winkel 

Theodoliten 

Absc X 1 Ord Y 



O ' 

0 

. 1 



Saaldoif 

49 15,2 

203 

18,9 A 

5,7 

-5,0 

Weildorf 

63 6,9 


19,8 

5,2 

-2,6 

Aiming 

84 34,8 


19,8 

10,9 

-LO 

Sal/biirghofeii 

35 54,5 


17,9 

7,5 

-10,4 

Strdss 

70 54,8 


19,2 

6,8 

-2,2 

Steinhogl 

80 47,7 


19,7 . 

6,4 ‘ 

-1,0 

Muhin 

347 24,9 


14,2 

-74,5 

-366,7 

/SulsibtMfff. Station B 

Xzz-1 5,5 152 Y=:-46,0 0 1 5 u=-64',92 






Saaldorf 

49 20,8 

277 

25,3 E. 

5,7 

-4,8 

Muhin 

355 41,8 

276 

18,5 

-24,3 

-619»2 

Station 1) 

X=:-15,5 115 y=: -46,9049 u=:-64',93 






Strasa 

70 56,0 

139 

6,6 A* 

6,7 

-2,3 

Weikloif 

63 9,1 


7,0 

5,2 

-2,6 

Steinbiunning 

Sd.ildoif 

41 36,9 


6,4 

4,3 

-4,9 

49 20,9 


6,6 

5,7 

-5,0 

Muhin 

357 39,7 


5,2 

-13,5 

-375,7 

S l a 1 1 o u K 

X=-15,5036 yz:-46,89()3ii:=-64',91 






St Johann 

99 34,7 

181 

22,1 A 

9,3 

1,6 

Weildorf 

63 9,3 


21,7 

5,1 

-1,8 

St Leonhard 

63 13,6 


21,1 

2,7 

-1,3 

Vordeistaufen 

112 18,3 


21,7 

5,0 

24 

Saaldoif 

49 18,1 


21,7 

5,8 

-5,0 

Sal/Jmrghofen 

35 58,7 


21,8 

7,5 

-10,4 

Muhin 

347 35,3 


20,6 

-77,5 

-385,0 

^eMiersee Station A 

Xrr-l 9,0658 X=:-9, 3 101 nz:-12',83 






Schheiaee 

194 7,2 

328 27, 2M 

-34,6 

. -14M 

Fischhaiisen 

193 48.7 


27,0 

-5,5 

22,4 

Sc¥Mer»ee. Station B 

k=;-i9,0648Y=:-9,3132 ii=-i2',83 








CCCLXXXVIII 


Directions-Winkel iind Collimation. 

Stationen m Bayern, 



Stationen nnd Miren 


Schliersee 

Fjschhausen 

^ehanJberg. Station B 

X=:34,2399 Yz:-55,1751 u=z-79S62 

Rachel 

Perlesreiit 

Titling 

Kiichberg 

Stiasskirchen 

SicMianherg, Station C 

X=:34, 2398 ¥=-55,1765 ii=-79',62 

Schardenbeig 

Perlesreut 

Titling 

Sehanberg. Station D. 

X=:-34,24l9Yr=-55,15'57u=:-79^,62 

Rachel 

Lnsen 

Peilesreut 

Kirchdorf 

SeJkawkherg. Station E 

X=:34, 3293 ¥=-55,1268 ui::-79',55 

Perlesreut 
Gi afenau 
Kirchdorf 
Rachel 
Lusen 
St Oswald 

/SchwantMorf. Station A 

X=56,9424 ¥=-16,7705 n=-24',68 

Schwarzeufeld 
Goggelbach 
Ettmannsdorf i 


Bereciinete | Collimation, Aendtrung fiii 

Diiections- I des ,+0,01 in tier 

Winkel |TI,eo(l„hlen X | Or.l 1 


193 19,3 
193 41,2 


344 44,1 
230 22,1 
197 48,1 

220 o0,2 

206 46,4 


200 27,3 
230 21,5 
197 47,4 


344 44,1 
310 18,6 
230 20,8 
33 35,9 


229 55,0 
286 2,9 
33 43,1 
344 7,6 
309 31,5 
306 28,0 


121 32,7 A 
32,6 


32 22,2M 
22,3 
22,2 
22,8 
22 3 


261 52,6 A 
53,1 
52,9 


197 44,7 M 
45,7 
44,2 
43,1 


98 34,1 A 

33.5 

34.6 
34,6 
35,3 
34,9 


-32,5 141,8 

-5,5 22,-i 


341 

53,4 

125 56, 4E 

-3,8 

-11,5 

127 

47,0 

56,6 

13,4 

10,4 

106 

49,1 

56,5 

35,1 

10,5 


CCCLXXXIX 


Directions-Wiiikel imd Collimation* 


Stationen m Bayern. 


Stationen iiiid Mircn 


Schwandorf 

Nddbsugenhofen 

Neukiichcn 

Station A 

Xr:91,4i43 Y=:41,00o8 iizr62'5G0 

Biebeisdorf 
Oeldei sheim 
Gochsheirn 
Sonieisdoif 
Schvveinfuit, Hofk 
Schweinfiiit, Ob Th 

S t a 1 1 o n B 

Xzi91,5107 yiz4l,3473 ozib3M4 

Gcldcishcini 
Gochsheini 
Schweiu flirt, Ilofk, 
Schweirifuit, Ob Th 
Breboi sdoiJt 
Wai^olshaiiseii 
Beigibeinteld 
Gai stadt 
Grafoni heiafeld 
Obeiiuloif 

iScFitveinfuri. Station C 

X=91,5409 Yfz41,34Gln=:03M4 

Schvveinlurt, llolk 
Schvvemfiut, Ob Th, 
Gochsheim 

iSpeper* Station A. 

X=-8,9487 Y=l,4958 n=2M9 

Hinhgenstein 

llhemhaiisen 

Spfyci 

^P^peur^ Station B 
X=:-8,9522 Y=t,4916 


Beieclmete 

Dii^ctions- 

Winkel 

Collimution 

lies 

Themloliten 

Aenilerung- fur 
-1 0,01 in der 
Abac X 1 Ord Y 

O i 

0 4 

1 

/ 

ni 46,2 

54, 4E 

177,5 

156,2 

116 2,0 

56,5 

20,9 

10,2 

109 15,4 

49,1 

12,5 

4,3 

89 21,5 

94 14,6 A 

6,9 

-0,1 

99 20,6 

14,6 

13,5 

2,2 

222 39,7 

14,2 

-11,3 

12,3 

81 30,0 

14,9 

7,8 

-0,7 

155 1,6 

95 17,5 

58,3 

127,6 

134 7,4 

91 19,9 

128,5 

124,4 

103 14,8 

198 34,4 A 

15,1 

3,5 

227 10,4 

3 1,9 

-10,6 

9,8 

217 25,4 

34,8 

-51,8 

68,1 

222 40, i 

34/) 

-74,3 

80,4 

00 30,0 

35,8 

7,4 

0,1 

142 1,4 

35,3 

3,9 

5,1 

147 18,1 

34,1 

7,1 

11,2 

155 25,6 

34,6 

3,5 

7,6 

161 12,8 

34,3 

4,2 i 

12 6 

153 2,1 

33,0 

11,3 1 

22,4 

117 10,7 

337 5,7 A 

-51,3 

68,1 

222 42,7 

6,8 

-73,6 

80,7 

227 9,6 

3,8 

-10,6 

8,9 

144 3,8 

121 34, 2A 

24,6 

33,9 

246 8,4 

33,6 

-14,9 

6,6 

312 16,7 

36,2 

“19,2 

-17,3 




cccxc 


Directions-Wmkel iind Collimation* 

Stationen in Bayern 


Stationen iir.d Miren 

Beiechnete 

Directions- 

Winkel 

Collimation 

(les 

Theodoliten 

Aeiuleruiif, fur 
-[-0,01 in del 

Al)sc X 1 Old Y 

Heihgenstein 

0 ' 

143 40,8 

O . 1 

341 25,8 R 

24,7 

33,8 

Rheinhaii'^en 

246 10,9 

25,8 

-14,9 

6,7 

Oberhausen 

230 31,4 

25,6 

-9,2 

7,7 

Speyer 

312 30,8 

— 

-19,1 

-17,5 

Speyev** Station C 





X=-8,9516 Y=l,4915 iizz2',t8 





Bel ghatisen 

170 5,6 

250 24,8 A 

23,9 

111,7 

Rheinhauneii 

246 9,9 

24,8 

-15,0 

fa, 6 

Oberhausen 

230 33,7 

24,5 

-9,2 

7,7 

Heiligenstein 

143 42,0 

24,6 

24,7 

33,8 

Spe>ei 

312 29,8 

24,8 

-19,1 

-17,5 

^iaUwang* Station A 





X=43,348l Y=-34,3872 ii=-49',9G 





Pilgramsbeig 

103 58,5 

276 56,1 E 

17,6 

4,4 

1 Fdikenfels 

127 58,8 

50,9 

8,6 

6.8 

1 vStraubing 

157 46,1 

56,1 

1,6 

3,8 

Hannken/ell 

90 42,3 

55,7 

24,4 

4,2 

1 Bogenbeig 

187 28,9 

56,0 

-0,7 

5,0 

Geltofing 

169 30,7 

55,4 

0,6 

o 4, 

Peikani 

141 ,32,0 

55,1 

1,9 

2,3 

Sirauhing. Station A 





X=34,8558 yii:-31,4326 uzr-.45',31 





Bogenberg 

294 35,8 

151 5,5 E 

-7,4 

-3,4 

Gcltofing 

220 6,3 

5,2 

-12,5 

14,0 

Feldkiichcn 

134 43,7 

5,5 

12,9 

12,7 

Albiiig 

88 38,1 

5,6 

32,6 

-2,1 

Innerhienthal 

183 22,9 

5,9 

-2,2 

39,2 

Straubing 

14 11,6 

4,6 

10,1 

-41,5 

Station B 





X“- 17,8571 y=:0,5675 u=0',78 





Hohenberg 

5 39,3 

317 55,4 E. 

1,2 

-12,2 

Geisach 

223 50,8 

55,5 

-21,5 

22,3 

Lenggnes 

190 17,3 

55,4 

-1,6 

8,6 



CCCXCI 


Directions-Winkel imd Colhmation 


Stationen m Bayern 



Stationen mid Miron 

Beieclin<‘te 

Diiections- 

Wialvel 

Colhmation 

(les 

Tlieodolifcen 

Apudemiig' fur 
-{-0,01 in del 

Ibsc X 1 Old Y 

Station E 





X=-17,8435 y =:0,6310 ii=0',87 






o ' 

0 * 

i 


Holienbeig 

4 23,3 

12 53, OM 

1,0 

-12,2 

Geisach 

225 38,9 

53,3 

-21,1 

20,6 

Lenggjies 

191 10,0 

53,1 

-7,7 

8,6 

Tolz 

257 47,2 

31,2 

-360,8 

79,0 

Ti^uumsteiwk* Station A 





X=:-12,8586 Y=-34,0254n=-47M? 





Tiaun‘»tein, Pf K 

304 53,2 

208 34, 2A 

-57,2 

-39,4 

Tiaunstoin, Gott -K 

316 24,6^ 

34,1 

-58,2 

-60,8 

Ettcndoi f 

3(0 51,2 

33,7 

-28,5 

-24,5 

Nusscloi f 

32 33,6 

33,5 

7,7 

-12,1 

Hdslach 

125 25,0 

33,7 

99,4 

70,9 

Ti*aunsiein» Station B 





Xr:- 12 , 8541, ¥=-34,0332 u=:-47',l& 





Nussdo! f 

32 16,4 

201 53,4IV1 

7,7 

-12,0 

ILislach 

125 li,() 

53,7 

07,2 

67,3 

Tiaunstcin, Pf -K 

304 58,7 

52,7 

-58,0 

-40.7 

Tiaunstoin, Gott -K 

316 46,8 

53, » 

-68,6 

-62.0 

Ettondoi i 

310 57,7 

52,5 

-28,6 

-24,9 

Hochboi g 

211 30,1 

61,6 

-52,7 

4,6 

fuff * Station A 





Xz:67, 4213 ¥=41,8614 ii=02',21 





UfTonhoim 

258 53,4 

282 2,0 A 

-161,2 

30,6 

Gdclvonhahn 

333 20,9 

1,7 

-11,7 

-23,3 

HamboK hthoini 

17 46,5 1 

1,6 

4,7 

-14,6 

Iporshoim 

356 22,7 

1,7 

-0,8 

-13,2 

llothhoim 

51 21,2 

1,7 

8,4 

-6,8 

Wtibhauson 

161 37,1 

0,1 

10,3 ■ 

31,1 

Kostoulolii 

203 19,2 

1,3 

-7,7 

18,2 

WJim» Station A 





X=1 3,6876 ¥=49,6642 ii=70',10 





Obeielchingon 

302 67,3 

176 62,6 A 

-9,3 

-5,9 

TJIni 

149 4,0 

53,1 

18,4 

31,3 

Hols5Schwang 

220 58,3 

52,1 

-5,3 

0,0 


CCCXCII 


Directions-Wmkel iind Collimation» 


Stationen m Bayern 



Stationen iind Miien 

Beiechnete 

Diiections- 

Winkel 

Colliinati on 
(les 

Tlieodoliten 

Aendeiung fiu 
■4”0,01 m <ler 
Al)sc X lOuI Y 


o 


0 / 

i 

i 

Fining;en 

233 

51,0 

176 51,6 A 

-10,0 

7,4 

Kus«!endoif 

260 

9,9 

52,3 

-5,5 

1,0 

Pfuhl 

2o5 

10,1 

52,8 

-29,1 

8,0 

Wlim* Station B 






X=13,e897 Y=49,6598 u=70',00 






Oberelchingen 

302 

58,0 

14 27,6 A. 

-9,3 

-5,9 

Stiass 

267 

46,2 

27,1 

-8,3 

0,3 

Ulin 

148 

54,0 

26,5 

18,4 

31,3 

Hol/'ichwang 

220 

54,5 

26,5 

-5,3 

6,0 

Finingen 

233 

45,6 

26,2 

-10,0 

7,4 

ITIftt Station C 






X=13,5913 Y=i49,5603 uz:69',95 






Obcielchingcn 

125 

30,8 

93 48,6 E 

9,0 

6,3 

Ulm 

320 

13,8 

48,9 

-23,9 

-28,8 

Finingen 

54 

14,6 

48,3 

10,7 

-7,7 

Pfuhl 

79 

1,6 

47,6 

33,3 

-6,5 

Ilol/^schwang 

220 

46,0 

48,7 

— 5,5 

6,3 

Unterkirchberg 

177 

51,6 

49,1 

0,4 

9,8 

Wasaerhurgm Station A 






X=-3,8188 ¥=-21,2320 ii=-29',63 






Odelsham 

13 

1,9 

220 26,9 E 

8,7 

-40,0 

Gnesstatt 

147 

14,5 

25,4 

5,2 

8,2 

Efenhdiisen 

227 

25,1 

25,3 

-11,7 

10^5 

Kirchreit 

31 

49,8 

25,3 

9,6 

-15,8 

Mattenbett 

46 

38,5 

22,0 

3,9 

-3,7 

Attel 

128 

51,9 

24,8 

10,7 

8,4 

Albertaich 

245 

49,4 

25,2 

-7,0 

3,0 

Rechtmehnng 

37 

40,2 


5,1 

-6,7 

S t a 1 1 o n B 






Xz=-3,7506 ¥=-21,2486 u=-29^65 






Gi lesstatt 

147 

36,1 

2 48,5 E 

5,1 

8,0 

Beig 

20 

2,0 

48,5 

2,0 

-5,3 

Attel 

129 

48,5 

48,9 

10,1 

8.4 

Wmaerhurg^ Station C 






Kr:-3,8134 ¥=-21,2347 u=-29',63 







Directions-Winkel und Colliination. 

Stationen m Bayern. 


CCCXCIII 


Stdtionen unci Mnen 


lieieclinete Collimiitioii 

Dupctiontu- (les 

Wniktl Tlieodoliten 


Collimatiou Aenderung fur 

‘I®® -4-0,01 in del 

L lieodoliten 4 , xr 1 « , -wr 
^bsc X Ord Y 


Wend el Stein 
Albei taich 
Kiuhi tit 
Mattenbett 
Odelshani 
Giiesstdtt 


157 7,5 

245 44,8 
31 5S,o 
40 41,7 
13 18,3 
147 15,1 


289 57, OM 

57.1 
57,0 

53.8 

58.9 

56.2 


Station A 

X=-25,6114 yz:o2,2788 w=70S92 


Gtunenbach, s Giebel 312 46,9 88 6,1 A 

Ellhofen, Kitu/; 332 24,3 6,3 

Eglofs, 8udi Giebel 9 41,2 6,2 


W^eifJkemu Station A 
X=:~14,3343 Y=13,8767 u=19',66 
Polling 

Weiiikeim* Station B 

Xz:.14,t326 Yizl3,6330 ii=19',31 

Pahl 

Diessen 

Wieleiibach 

Raisting 

Hohenpeissenbeig 

Wessobrunn 


¥§^eiifMei*n0 Station D . 

X=-14,0798 Y=13,6104 u=l9',28 

Diessen 

P^lhl 

Raisting 

Wessobrunn 

Hohenpeissenberg 


342 20,7 187 17,2M 

17 18,3 10,6 

346 58,6 17,7 

19 46,3 16,6 

113 28,2 17,2 

65 39,5 17,4 


17 42,4 
342 26,7 
20 23.9 
66 25,7 
113 56,6 


290 42,0 E 

42.8 
43,5 

43.8 
43,0 


166 54,6 21 10,91VI. 6,3 27,1 


E 


CCCXCIV 


Directions-Winkel und Collimation 


Stationen m Bayern 


Stationen und Miien 

Beiechnete 

Oiiections- 

Winlcel 

Collimation 

(les 

Theodoliten 

Aenderung' fur 
+0,01 in. (let 
tl)gc X j Ord Y 

MWolfrathahauaen. S ta t A 

X=-10,9384 Y=4,9754 u=6',90 





o t 

0 / 

/ 


Wolfrath«?hausen 

359 47,7 

134 13,8E 

0,4 

-135,0 

Brtierbeig 

177 10,4 

13,5 

0,4 

9,0 

Gelling 

193 0,5 

13,2 

-10,2 

44,6 

WoMfrnUhgitauaen. S t a t B 

Xz:-10,8683 Y=4,9731 iu=:6',90 





"W olfrathshausen,Pf -K 

0 26,6 

30 43,7 E 

1,0 

-188,1 

Gelling 

191 44,9 

43,3 

-8,5 

41, Ij 

Baierbeig, Stiftsk 

177 11,4 

43,5 

0,5 

8,8 

Bdierberg, Pf -K 

178 16,9 

43,1 

0,2 

8,8 

W§’'oMfraihshausew^*^t2,i C 

X=-10,6228 ¥=5,0082 u=6',95 





Baierberg, Stiftsk 

177 50,7 

276 10,6 E 

0,3 

8.3 

Bdurbiig, Pf-K 

178 51,9 

11,0 

0,1 

8,2 1 

Eigertshdusen 

289 27,8 

10,9 

-15,5 

-5,5 , 

Neufahin 

271 37,2 

11,2 

-16,6 

-0,5 

ffK&r«5ur^« Station A 

Xz:79, 2120 ¥=51, 3205 11=77', 20 





Man^nberg, Piilverth 

267 59,9 

265 10,6 A 

-17,8 

105,6 

Mariahulfskirche 

236 18,6 

14,4 

-58,8 

38,9 

WUkt^zlburgg Station C 

X=:78, 796 9 ¥=51,4213 u=77',35 





Veitshochheim 

21 51,5 

60 41,4 A 

4,9 

-12,1 

Krlabrunn 

25 49,5 

41,2 

3,6 

-7,2 

Kurnach 

305 17,1 

41,7 

-5,4 

-3,8 

Gunderslebeii 

358 52,5 

41,5 

-0,2 

-8,0 

Hettstadt 

68 47,7 

41,3 

10,5 

-4,1 


K 



cccxcv 


Directions-Winkel und Collimation. 
Stationen in Bayern. 



Tabelle 


dei 

Directions - Winkel und Collimation. 


Stationen in Baden 

In iler Rubnk Collimation lindet man die Buclistaben A, t, M beigefiigt, 
um an/udeuten, dass die Collimation aus den am Anfang , am !Ende odei in dei Mitte 
(ler Beobaclitangsreilie gemachten liinstellungen abgeleitet worden ist Let7tere Be- 
reiclinung ist aucli in denjenigeu Jb alien, beigefiigt , wo das aiithmetisclie Mittel aus 
den Anfangs- und Kndeinstellungen genommen wiirde 


Stationen und Miien | 

Beiechnete 1 
Dinctjons- 
Winkel 

Collimation 

des 

Tlieodoliten 

Aenderung fur 
-|-100 in dep 
Abst X 1 Old Y 

Cnrisrufte Station A 

Xn-180788 y=n401 u=l',70 






o < 

0 * 

/ 

i 

Caihinhe, piot* K 

28 54,6 

96 55,0 E 

39,7 

-75,7 

Carlsruhe, Xeughaus 

351 13,2 

54,8 

-12,5 

-83,5 

Ruppui p 

167 17,9 

55,3 

6,9 

38,3 

Duilach, Thurmb* 

267 40,1 

55,0 

-19,4 

0,8 

Cariarttftet Station B 

X=-I80711 y=I135ii u=l',69 





Carlsruhe, prot K 

30 2,3 

183 2,5 E 

41,4 

-72,3 

Carlsiulie, kath K» 

42 31,9 

1,8 

48,4 

-50,8 

Carlsruhe, Zeughalis 

351 45,0 

1,5 

-11,6 

-85,9 

Ruppui r 

167 5,8 

2,8 

8,6 

37,9 

Duilach, Thurmb 

267 24,7 

2,6 

-19,4 

4,4 

CarMsrwhe Station C 

Xr:-180793 Y=:ll399 ii=t^70 





Cailsruhe, prot K 

28 54,0 

271 4t,8E 

39,7 

-75,7 

Ruppuir 

167 16,7 

40,3 

6,9 

38,3 

Durldch, Thmmb 

267 41,0 

40,8 

-19,4 

0,8 

SL Michael 

312 27,3 

40,8 

-5.1 

-4,8 

^MomMMes(s^hin.gen* S t a t. B 

Xzz-5704:27 Y=-0,2020 11=1-0^29 

D()naiieschingPu,Mitte 





der beiden Thiirme 

280 40,2 

53 57,3 E 

-38,8 

-7,2 


CCCXCVil 


Directions-Winkel iind Collimation. 
Stationen in Baden. 


1 Stationen imd Miren 

Berechnete 

Directions- 

Winkel 

Collxmation 

ties 

Pheottoliten ^ 

Aentlerung fur 
-[-100 m der 

l1)8c X 1 Ord Y 

1 Hnfingen 

o * 

215 11,5 

o ' 

53 57,0 E. 

i 

-20,3 

j 

28,9 

1 Schwenningen 

338 40,9 

57,2 

-2,7 

“6,9 

1 Aasen 

302 39,3 

57,3 

- 12,0 

-7,7 

1 Brdunhngen 

153 29,9 

57,1 

17,7 

35,7 

I 0urlacA< Station A 
|x=-181344 y=:-6204 u=-0',92 





I St Michael 

331 9,3 

85 3,4 E 

-3,4 

“6,1 

1 Speyei 

4 55,3 

3,8 

0,2 

“2,2 

1 Carhruhe 

78 2,5 

3,9 

13,0 

“2,8 

1 DuiUch 

310 27,0 

9,3 

“5,5 

5,0 

1 MtiMflavA Station B. 
|x=:-181472 Y=-6236 \i=-0',93 





1 SU Michael 

331 17,4 

241 57,4 M. 

-4,3 

“7 8 

1 Carlsiiih(s piot K* 

77 41,4 

58,4 

1G,6 

“3>7 

1 Cailstiihe^ kalh« K. 

78 8,6 

58,3 

15,8 

- 3,3 

|l Riippurr 

111 49,8 

58,8 

15,1 

6,0 

1 Blankenloch 

7 20,8 

52,8 

1,7 

“13,4 

1 Teutsch Neureuth 

60 49,2 

52,2 

8,1 

•-6,5 

1 JEltfrlaC/i* Station C. 

Ix =:- 18 l 303 Y=:-6265 ii=:-0S94 





1 Carlsiuhe, kath* K 

78 36,1 

94 14,0 A 

15,7 

-3,2 

II Carhruhe, prot* K 

78 10,8 

14,6 

16,8 

“3,5 

1 Blankeiiloch 

7 33,3 

13,3 

1,5 

“13,6 

1 Jlnppurr 

ll2 13,5 

13,6 

15,1 

6,1 

1 Teutsch Neureuth 

51 10,6 

13,1 

8,1 

“6,5 

1 Wreyhwrg* Station A. 
|xiz-552633 Y=149677 u=:2l^69 





1 Freybuig, Munster 

69 13,4 

68 53,8 A 

207,0 

1 “76,4 

1 Freybnrg, evang K 

32 26,0 

56,9 

73,4 

L “118,2 

I Miin/iingen 

102 55,4 

12,9 

8 , 0 : 

5 1,9 

5 -1,0 

1 Breisach 

78 49,1 

27,3 




CCCXCVIll 


Directions-Winkel und Collimation. 
Stationen in Baden, 



CCCXCIX 



Stdtionen und Miren 


Berechnete Colhmation 
Diiections- (les 

Winkel Theodohten 


Meerahurg, Station A 

X=-664934 X=-206683 n=-29',69 

Meei sburg 

Romanshoin 

Langenaigen 

Hagnau 

Allmannsdoif 

Altnau 

Dullenberg, Sign 


Oetiiwgen. Station A. 

X=:690863 Y=:206635 uzz32',82 

Blansingen 

Kiichen 

Tannenkirch 

Ilainngen 

Wollbach 

Wittlingen 

St Louis 

Basel 

Offe'nh'uvg* Station A. 
X=-374092 Y=l22045ll=^^93 

Offenburg 

Stiassburg 

Schutterwald 

I Altenbeim 
Gncsheim 
Willstett 
Zunaweier 
BohUpach 
Sundheim 

Ichenheim 

Hesselhuist 


JFfors 9 ¥%eiw%m Station A. 
Xz:-2n661 Y=-55669 ii=-8',27 


Aenderung: fur 
-|-100 iti (ler 

Al)«c X lOnl Y 


61 22,1 
209 1,6 

242 25,0 
238 45,4 
97 11,6 
167 36,3 
1 12,1 


326 56,9 A 

57.1 
56,9 
57,5 

57.2 
57,0 
57,2 


38 2b, 4 
57 1,6 

10 42,7 
299 48,5 
345 35,1 
343 52,0 
119 5,1 
154 51,1 


268 47,3 A 
47,8 ! 

47,5 
47 2 
47,2 

47.5 

47.6 
47,6 


108 10,8 
52 58,6 
113 35,4 
96 14,7 
38 45,7 
35 37,4 
168 28,3 
26 3,4 
45 39,7 
113 27,5 
52 3,3 


199 43,7 A 
44,4 

44.8 
44,3 

43.9 

44.3 
43,7 

43.4 
28,2 
44,3 
43,9 


cccc 


Directions-Winkel und Collitnation. 

Stationen in Baden 


Stationen und Miren. 

Berechnetc 

Directions- 

Collimation 

(les 

Aendeiung^ fur 
-|“100 tier 

\hsc X [ Ord Y 


Winkel 

Tlieodoliten 


Pfor/heim 

Birkenfeld 

Brotzingen 

Buchenbronn 

Wurmbergr 


o ' 

O 7 

/ 


236 52,7 

313 33,0 A 

-62,3 

40, 

129 58,8 

33,3 

16,3 

13, 

131 25,7 

40,3 

53,9 

47. 

159 55,8 

33,3 

6,7 

18, 

253 43,0 

33,0 

-9,7 1 

2, 


]Pforzheiwtm Station B« 

:=:-2l8486 ¥“-50830 u=-8',4o 

Brotzingen 
Birkenfeld 
Buchenbronn 
Pforzheim, Schlossth 
Pforzheim, Waisenk 

SiocMmehm Station A 

X— -606669 ¥=-130996 un-lS', 88 

Stockach 

Honstetten 

Eigelting:en 

Malspuren 

Kaithaslach 


155 19,1 
237 54,9 
230 42,3 


281 37,3 
58 25,5 
80 49,2 
10 10,7 
24 16,4 


247 45,4 A 
46,5 
46,5 

46.4 , 

57.4 


278 26,3 A 
26.2 
25,7 
26,2 


CO lO o 




la J'olgp tier S 17 eiwalmten UmBtando siiul viele Mireii entwcdetr g-aay oline Be- 
/Piclniuag- geblipbrn, odei untei uimthtigen Nanien autgf /txcUiiet xvofdtn Wag la die- 
B(r Bt/ielunig- diueh nachtraffhche l)n<« isuchung eigun/t und ■veibissert vp-erden konnte, 
Lildefc den IlaupltlK-il d<r luu Bti ichti^ungen ® 

JSeito 67, Zeije 20 \()n uatcn, Bc.s(imni\mgou mi cntnclimen;, nocli boi/u- 

iiigoii , (Fiii; 21) 

5 , 122, Zcilo 14 von olxni, aiihlaU Fig 75 /u losen „Fig, 52 uml 75/*^ 

„ 187, Zoiio 7 ^oii ()l)(‘n, 101°, mi lesdi ,,35° 57'^^ 

, II, Ni 49 Mac soli ,,167'-'^“ lunssen 

„ III, Ni 78 union, nach Anoilxng, Kiicliilinim ist mi scUcii „cifet 
nach d(n Scliwingungon al>golcs(‘n “ 

„ Xiy, Mr. 390 imfon , Ijiiulau, piol Iviiditlmim, soil „Ivatli, Kuch- 
iM'ihaon, 

„ XV, Ni 427 0' Moi’g , All lo'ion ,,9*^ 0' 

,, „ Ni 437 (lio Detl in ]\luu(h(‘U „46,5"^ hoi/u«oty^on, 

„ „ Ni 413 union, Ininlau , pint. Ku(hlluinn, soli jjKatli.Kiiclb 

llmun"' Inusson 

, XXIII, Ni (Hil unt(‘n, Miio a Soo.sluinpl, sol! ^Tlohenpcisscnbcig^^ 
hcisscn 

„ XXIV, Ni 689 und S XXV, Xi, 722 unli^n , Mire a Scosliaupt, 
soil „UohonpoissonlKUg^" h(iss<‘n, 

,, XXV, Nr, 723 union 5 Miu" < llabadi, Kaohtimrm , soli „8indels- 
(loir, Ku’chlluuno" luisson 

,, XXVIl, Nr 7(>2 unliMi, noiionpiussonbcig 201^ 26', 0, zu lescn 
,,102'^ 

„ XXXII, Ni. 913 obon, Miro 1 26(V^ 58MH), /u loson „250<^ 50^60/' 
,3 XUV, Ni 1250l)o(l niMunchon 10,3, soil „52,8 ‘ lioissoin uiulNi. 

1257 (li<‘ Dool in Muiuhou „5J,1“ boi/usctzon 
„ XLIX, Ni. 1389 union, na< h Bojtuliiiing gikomiucn, /u sol/on solltc 
Ni, I Hoin, AeiHlorung unmoiklich, 

„ LI, Ni, 1458 und S LU , Ni, 1479 imtcn, Mirc a, Andc\, soil 
,,Aucibcrg‘'^ lioissciit 


51 


Sate 


LIII, Ni 1506 Detl jn Munclica 11,0, soil heisstn 

LYII, Ni 1630, 1631, 1640 untcn, die Mucn Mulilhauscn, Denk- 
lingcn, OLcibeigon smd iimiditig, i,nd mussen dafui „\VciI 
Lcodei odoi Ascii, Ramsadi« geset/t wcidcii 
LX in dci Note Ni 1727, /u Icson Ni ,,1726 “ 

LXV, Ni 1844 unten, Miic a St Joliaiin uniiclitig , ^^a]l^scIlem- 

lich claifui 5,Saal(loif**^ /u Icscii 

LXXn, Ni 2053 mitcn Station A, m,c gestcin, soil „nmo Votnut- 

tag“ hcisscn 

Eggcndoif, /II lesson „E(tondoif“ 
LXXXr, Ni 2307 iind 2311 unten, fur unl.ckannlci kiichthuun ist 
sjUbeidoif, Kiiduhmm^ zu sctzcii 

LXXXVI, bei Nr 2439 bis 2443 ist zu bomeiken, dass die Abies- 
imgcn eist Nachnuttags gcmacht win den 

Sr Tot AM™’ Hnschati, so]l„Morscliaeli lie.ssen 

^‘’losung 3380 52',90 soil beisseii ,,337“ 52',90 ‘‘ 

rSr Y 218“ 59',60, soli heissen „2i7“ 59', 60 ‘ 

j r 04 unten, in dieser Zcile konmit die Zalil 2,62'> \or, 
&oll heissen ,262^ 

CXXVII, Nb 3561 Mile e soil „c“ heissen, und Ni 3570 ist statt 
llattling, Kiichthuun zn Icsen „unbekanntcr Kirchthuim “ 

CLII und CLIII Ni 4227 und 4252 unten „Gro.ssgrundlatli“ zu le 
son statt Giossgrundclbacli 

CL VII, Ni 4397 die Dccl in Munchen „40,3' bcuiiset/cn. 

CLIX, Nr 4437 unten. Mire d soil „Miic h“ heissen 
CLX, Nr 4454 oben. Station C, zu lesen „Station D » 

CLXV Ni 4578 unten, nacliMiic c ist statt iinbckanntci Kndulmrm 
ZU icsen j^Klcinholicniain, Kiichthuim 

CLXXIV, Ni 4803,M.iea nnbekanntei 
Kirchthuim, soil heissen Sal/burghofen, Kiichthuim 

r^m^T ^ Wo.bt„Salzbt.ighofen<‘wes. 

CLXXVIII, Ni 4916 unten, nach noscnlicim ist das Meg/u- 
lassen, und Nh 4919 unten, ist statt nnbekanntei Kiiduhfiim 
ZU Icsen j^Maiienhcig, Kirohthum 

CLXXIX, Ni. 4923 und 4925 nacli Mire a, statt Signal (?) aufeiuer 
hervouagonden Bcigspit/c zu lesen „Wcndclstein, Kai.cllo 

Miic k, soil heissen „Mi,es“ 

rSvnr Icsen „Station D “ 

Ablesungen /,, (,4° 
angegeben, sollic hcisscn ,,65^ 39', 20 

und 65° 33', 10 

CCXXIl, Nr 6090 union, nach Mi^e g, statt unhekannterKirdithiirm 
/u lesen „Rcichcitshauscn, Kiichthuim « 

ccHixvi_„.a ccxxxvii, n. »n.»,„c„„5..„d 

lach /u Icsen statt Giossguindelbacb. 



Scite CCXLIIf, Ni 6644 iind 6662 iinfcii, nacli Mac d ,,8n]/J)ac}if^ staff 
Schwcinslieim xii Icscn 

’ "" »l>ie e 

■’ J/o.' sollhcsscn ,,2090 

i3 ,95‘ ,m.l N, 7189 unlcn, iinbckanutci Ki.chlluum, soIKc 
^.aln■sclu..^luh , Vum.ngon, Ivncl.Ounm- hcss™, u.ul dte Ab- 
icsun% mubslc alsdaim ti u lO® \(>imobi( \voideii 
, CCLXVr, Ni 7293 oben, stall Blur d, /ii lisoii ..Blue o « 

, CCLXVIII, N. 7341 oben, start Mac d, ... bso.t „ Mae c « 

CCLXXMII, Ni 7622 ttnd 7623 tmtcii,toi Sanlmg ist „M,rc 211 

scl/en 

CCXCIir, Ni 8006 obeii, Dr'chnatioii IO80 51- 55 j, ] 

,,1070 51', 55 “ u'issen 

, CCXCV Nr 8059 und 8060 mileii, ist „i dcii BIiiciM,aliisclicinlidi 
.Arcissoiibciiu” stall Idiciiliciii, daim , Wioiib,.i„r‘ Matt Dun- 
dcnheini 7x1 h'son 

, CCCXXVI, Ni 8902 obcii. stalt 26 16' Ab /u b'scii „36i0'Ab“ 

und Nr. 8929 oboii, dm Dodm m BIiiimIicii 10,5 lioi/iisct/eii' 

,, CCCLII, Ni 9612 stall 4' 13" 77 und 0,40167 /iiloson 4' 14" 77 

und 0,40338, Ni 9613 stall 4' I2"86 „nd 0,40158’2u loscii 
5,4' 13"86 and 0,10329 

, CCCLV slatt Oiossgiimddhadi /a Icscii ^Uiossgiundlach 
, CCCLXVI, Aiigsbuift Slat Dircdions'nmkol von Onslbrileu 22° 
4r,8 soli IuMss(‘ii ,22'^ 

1., CCCLX"\ J, Augsimig, Sfafion //, (’olhinafion aaslatf 27 7 E 
/u Icscu „258 5 27,7M“- ’ 

,, OCCLXX, DoiiaiiM 01 (h, Stalioni Z), 7\\ hsca ,,Sl«Uioi)[ C 

1 CCCXXX\ I, lvaiilh<‘uin, Nfafion //, L(‘iiiaa ('oilinuifKm 120'^ 4' R 

soli lioisscn 220*^ 14 ',H ’ ’ 

„ CCCLXXXIH, Nuriibdg, Station Z1 und C, aiislalt (liossgiundcJ 
hadi /u Icsdi , Giohsguiiudadi 

5, CCOLXXXIV, ()s((‘iJu)i(‘ii, Sfafion J, dit^ CoJlimafion cnlspndit 
mcht dern Eiulc (/i’), sondcindci IMiHimIci BcobadUimgcn (^/ ) 

„ CCCXGIJ, Ulm, Station 6’, <li(‘ Oucdions Winkei nnd die Collnna 
tion urn IHO^ Ml %(.imdH<'n 

s, CCOXCVJ, l)(‘i Donaucsi Iuni»< n Stafion stidit Y -0,2020 anstatl 

„r ^ -,2020 

1 CCGXGVIH , Kchl Sfafion Ji X 
, X - -337346 


JM<innli(‘im Slation 

„y «« »-490i 

CCGXCIXj J^Ic(‘islmig Sfat ion 
5,y — -2066R3 
3. Octhngen Sfatiou 

, X -090863/^ 
iussci den okigcii IJciuhfigungi n 


X Y - 
A X - 

/ Y 


337346 sollfc 
-04901 sulltc 


l)(‘issen 
1 h is, sen 


-2066R3 sollfe Ikmsscii 
() 90H(n solUc hcisscn 


Wmhc voUM (S, CCCJAY -CCl’.IAXXlV) nut Amienduns 


ist nodi Ml hciiicikdi, dass die 


( aid iin- 


richtigen Constante beiechaet Tiiuden, iind einoi, fm die nicisten Fallc in 
dci Pi axis mcht zu bcniclsichtigcndcn, Veibesscrnng bcdiiifcn Dicwaliren 
Wei the fur die Slalioncii, wo die Yeibesseiung mein als 0';,03 betid gt, bind 
wie folgt I 


Ainstciii, Station A 

73,49 

Ascliaffenburgj Station A 

111,29 

„ , B 

111,29 

E 

111,29 

,, ,, F 

111,22 

Cliam, Station A 

49,81 

Deggcndoif, Station A 

63,14 

Dillmgcn 

48,83 

Donaiiwoitli, Station A 

35,34 

ti 5J B 

35,50 

» ,, c 

35,43 

Fussen, Station B 

38,42 

3) 33 T) ^ 

38,33 

33 33 E 

- 38,25 

Gaibbeigj Station A 

68,11 

33 ) B 

68,10 

Giuucnliau&cii, Station A 

37,27 

Immcnstadt, Station A 

- 59,68 

Kcnipten, Station A 

, 55,35 


Kempteii, 

Station E 

55,37 

33 


55,87 

33 


57,35 

3 

„ c 

57,35 

Liclitcnlclfc 

1 , Station A 

23,69 

jLindaii, Station A 

83,16 

33 

, B 

83,15 

1, 

c 

83,49 

? 

„ D 

83,50 

3 

„ E 

83,49 

33 

, F 

83,49 

33 

') (r 

83,49 

Neucnbnig 

V W , Station ^ 

37,52 

Nuinbcig, 

Station A 

23,92 

33 

„ B 

23,93 

33 

,, c 

23,84 

Oettingen, 

Station A 

44,06 

Passau, Station A 

85,56 

33 

„ B 

85,41 
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